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ומדברי הג'ם שכנא הנוכרים, נראה שהי' תקיף מאד ברעתי, ונהג נשיאותו ברמים ועי' ‏ > 


מש'כ למעלה (צד 997) בשם שו"ת מהר'ם לובלין מפפ"ר שלו (ונראה שלזה כוון הרשיל בישיש 
יבמות פ"י פ"ם רְ' ע"ש) ומש'ב עור צד 819 ההלכבה למעשה שבתב הב"ח באה"ע ועיי בתשוי 
הרמ'א סי' נ"ה ב") מה שדה להרב. מוה' מן ע"ר ערעור הקט ע"ש, ועו' בצופה (שנה ב/ 


נ' 16) שמועה בי על גליון המאמר בפנהדרין: מה שמו [טל משיח] דרשא שילה שמו כו . 


כתב הרב ר' שכנא בש'ם שלו כדברים האלה, ואני אומר שבנא שמו, שאמר לשכנו תדרשו 
ע"ב, ואמנם ור מאד בעיני להאמין כן על מורנו ר' שבנא שיאמר כזה על עצמו ואולי אחד 
מתלמידיו כתב. ואת, ועיי בשו"ת רמ'א ריש פי' כ"ה. ּ 

\ והנה הצ"ר ואחריו הסה"ד כתב שרביגו שבנא נפטר בשנת שי"ן, ווזהו ללא אמת, שהוי 
בגו הנאון מוה' ישראל ולה"ה, בר"ח כסליו ש"ט כתב על אביו ,הכ"מ" וביותר -אתמה על 
הנאון החיך"א דדייק טפי, וגם הוא נמשך אתריהם בוה בשה"ג (מע" אות יו"ד 950 והוא בעצמו 
הבוא את התשובה הואת שם (490)? - 

ואעיר עוד שאע"פ שמדברי הנאון מוהר" שם, נראה שאביו מורנו ר' שכנא לא חכר 

שום ספר: הנה נמצא ברשימת ספרי הנאון מהור"ר אפענהיים סדר גיטין והליצה שמיוחס אליו, 
ל) שם, הנאון ‏ כו' מוה' שלמה בר יהודא ב"ו רבו של הנאון הב"ת ,עיי בשה'ג (מע'ג אות 

ש' 47) ונ'ל שהוא הוא השואל להרש"ל (תשובת רש"ל סי' ע'ט) וקרא א"ע שם ,תלמידך 
הקטן פר למשמעתך אשר שמו כשם רב'", 


לא) שם ,אשר קונן אחד מתלמידיו / שאול ב"ר דוד [קינה כחרווים] אולי הוא הרב מוהי שאול = 


ב'ר דוד מרוסיא המחבר ם' של אורות על ל"ש מטלאכות ותולדותיהן בחרווים, עם פירוש 


גדול (ד' פראנ שעה 5) שהיי ג"כ תלמיד של הואון מוה'. הירש שור רבו של הב"ח ותלמידו > 
של הרם"א, עי? יד דוד שבת ק' אי על תופי ד"ה אחותו 88) ועי' או'ח (כ"י נו' 805) פ' הנוך 


לנער פיי על משלי להרב מוה' שאול ב"ר דוד מורירי בתבו בשנת שמיה, 


כלס"ט סעתיק לתומו סלטון: מן ס' לקע סקמת לסק"ג סלמ"קה :"ל, וכמקוס. סוס קמחיס 155 סולו כי ‏ טעס : 


לסממיט %ת סתנפי סעקלי כגז' וסטגיפס סלו תגות כחיק סרכ סמני"ת,. 6ולס סנכי רסיתו. כסו"ת דכרי מנח, 
(סי כ') סנס9ל שס ע"ז סדין וכתוך דכריו. כתכ וו"ל: ומס דפסיטס ליס. לבטל ‏ עס"ג)- מ י ב עו לי מוכן 
דנדעתי 8ין זס פסוט. כ"כ | לפסלן 66 5 ככור. דסקדיס לכתוכ. פרסס לפרטס כן' כו" פ"ם,. וכן ריתי וס 
מקרוכ. גס נגפוני. ומנינו. כסי סלטי סנכוריס כפו"ת מס בכתכו ג"כ זט ס לם ון וע"ם מס5ליכו: כזס \וסעלו 
ג"כ: לסופר]. 65 בפין בלול סנכתגו. כסדכן פ"ם. 

8) עי' כנתלת מכפס (סי" י"כ מתודסיס פות ד') סכ" וז"ל מס סנסג. סכ"ת ע"פ רכותיו גומר סכלי 
("ל מטוס סככן סי' סלכ סגדול מסל"כ ‏ סילט שוכ ז"ל מס" תלמיד כמ"5 ו"ל וכו = של סכ"ת ו"ל וכמדומס 
פסי' מן כני 5סככו כי מדומס לי ססו מסר"ר סירם על טר מנוכר כתסו" רמ"% כ"פ כו פכ"ל,. (עו' מט"כ 
למעלס 75 987 מתסו' סרמ"6) ועי' כס' טיכ גיטין לסגפון מוסר"5 זלמן מכגליות 56 שס סירס, ‏ וכמה"כ 
כודקר טעות םס כדכריו, | כתטכו םס = שת |כנכי ‏ קגאון | מוס' סירם | סנ"ל, תטכ תת סגסון - מוסי תייס ‏ שוכ 
כעסמ"ם תורת חייס, ומוס' 5כרסס, | 6טר כ6מת סגסון כעל תורת תייס סיו לו שני סמות מכרסס חייס, כמו 
סתתס %"ע כסקדמת ספל ת"ת, \כן כמכתכו ע"ד. סנער מגריידינג סנדפס כחיכס לסים"ר (75 ס"ס). פ"ם. 

% % 


ואצי 


% 

אמר המעיר: בראותי כי בסידור הדברים לרגל מלאכתי (מלאכה ואינה 
חכמה) פרצו ויעבירו את הגבול ותר: רב מאר מאשר דמיתי בתחלה, כה נתהרחב 
הקונטרס ער. יתר מעשרים רפים ועדיין לא ננעתי בקצה הענינים אשר חשכתי 


לספחם לתולדת דגדולים אשר יש לי בהם ת"ל חדשות ונצורות ובפרט יש לי 


הרבה דברים לרצות כאשר אבוא אל מקדשי אל -- אל משכנות אמירי ההועים 
רבני עירנו ונדוליה נוחי נפש (עיקר נושא הספר) לחניר על אותם מאשר ירעתי ; 
ובין כך סבבוני טרדות שונות להמונות, כן מדברי עסקי וכן מעניני למודי, אשר 
לקחו . 5הם כל עהותי, ולא עזבוני לקצר ולכלות המלאכה ער תומה ; =- אמרתי 


איפוא א5 עמי: ער פה תבוא. ולא תופיף:.בעת, ופה תהי". שביתתך הפעם!-- 


ויתר הענינים וההערות יהיו עמרי משמרת ‏ לעת. אחרת. וכשם שאקפל שכך .: 
- מאיזה קוראים .-- על הררישה ; כן אקבל שכר - מאיזה קוראים - ע5 הפרישה -- = 


ומי מהם הרבים? אל אלהים הי הוא יודע! מש 


6 / 
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לרבים , מכ"ז התימה ופלא מן הרב המופלג בדורו החפיר הגאון מהר"ר משה איפרלש ז"ל אשר 
חיבר ס' מיוסד על דיני או"ה וקראו תורת חטאת, ולא שת לבו הדברים שכתבתי, ובל"ס לא 
הי' נעלם ממנו ג'כ, כי בעת שלמדנו יחד בישיבת הגאון המופלג מהר"ר שכנא ז"ל , ושסענו 

= מפיו השערים מרורא , אנחנו תלמידיו הפצרנו בו פעמים הרבה שיראה לחבר וללקט יהד כל 
דיני או"ה בפדר נכון, ואמר נואש לדברינו , ואין ספק שאינו אלא מטעם שכתבתי עב"ל, 
וראיתי בס' אור. ישראל (האב"ד דשקלאוו) בהקדמה (ג' ע"ד) שכתב וז"ל הנה שמעתי בשם 
הגאון המפורסם והחסיד מוה' שכנא מ"כ, שדרש בק"ק לובלין , ובתוך הדרוש שאל , מפני מה 
חוו במדינת פולין אנ''יה רק ששה אלפים, ועכשיו יש יותר משלשים אלף ? -- והגיד הוא כי 
בשנים קדמונים נהוג הי' ביד אנשי מלחמה כלי זיין הגדולים (שקורין ‏ בל"א ביקסין) ולא כ''א 
הי" יכול ליטול כ"ז גדול כזה, והיו מעט, משא"כ עכשיו הנהגה שלוקחין רק כ"ז הקטנים 
(שקורין פישטול) זה יכול ליטול כל אחד, כך אנו מגיחי קרבא דלעילא הקק"י והיי"ע , מקדמת 
דנא היו בעלי הוראות מועטים, ומי שבא לכלל זה הי' מפורפם , הטעם כי הי" צריך ללמוד 
שיטות התלמוד והד' טורים, תשובות ושאר מעלות, ואז היו בני עליה מועטים , משא''כ כהיום 
שהתחילו ללמוד רק השו"ע האחרונים, ובכל פעם מקצרין תוה"ק , ופוסקין כר"מ דחייש למיעוטא' 
ומכח זה נתבטל תוה"ק ונתרבו מורי הוראות, כך היו הדברְים שיוצא מפה קדוש הנ"ל עכ"ל, 
וכל דבריו אלה ,- למטרה אחר כוננו , 


ובאמת אז בימים ההם כאשר החיבורים הנפלאים ב"י ושו"ע והגהות הרמ"א היו חדשים 
ולא יצא עדיין טבעס לעולם , עמדו כמה גאונים גדולי הדור (מיראתם שלא יגררו כ"ע אבתרייהו , 
ולא יעיינו כלל במקור הדינים! והוציאו מפיהם איזה דברים נמרצים כנגד הפופקים הנז', כקעה 
מצאן וגדרו גדר, עי" שו'"ת הגאון מוהר"ם לובלין סי י"א וסי' צ"ד, ופי" ק"ב וסי' קכ"ו וסיי 
קל"ה , עי' שם ותשתומם לשמוע דברים קשים יוצאים מפי אותו זקן (ולא חפצתי להעתיקם) , וז"ל 
= המהרש"א בחא"ג סוטה (כ*ב א') : ובדורות הללו שמורין הלכה מתוך שו"ע, והרי הם אינם 
וודעין טעם הענין של כל דבר , אם לא ידקדקו מתחילה בדבר מתוך התלמוד שהוא שמוש תח 
וטעות נפל בהוראותם, והרי הן בכלל מבלי עולם ויש לגעור בהם עכ"ל, ועי' מש"כ הב"ח 
בתשובותיו הישנות (סי' קל"ו) להרב הסמ"ע וז"ל : באמת לא ידעתי למה יפרש מכ"ת ותכניס 
בפירושך זה כמה דחוקים כו' כ"א לישב רברי מהרמ"א שהשמיט מילת קנין , אולי לא שם לבו 
אז בהעתקתו לדין זה מתוך דברי הר"י קארו לעיין ולחקור מקור הדין בתשובה כמו שמוכרחים 
אנו לומר כך בהרכה מהגהוחיו ז"ל בו' עכ"ל , אשר אמנם הרב בעל ב"ח בכמה מקומות מספריו 
חולק הרבה כבוד להרמ"א כיאות 91). 

אולם באמת לפי דברי המעיו"ט והסמ"ע וזולתם כמה גדולים, לא נתכוון כלל מרן מהר"י 
קארו, וכן הרס"א שיורו מתוך ספרי השו"ע , כ"א מי שגלויים וידועים לו דברי בעה"ט וב"י , 
וידע מחוכם מקור כל דין וטעמו מהתלמוד ע"ש (ועי' בשו"ת מהר"י מינץ סי' ט"ו שכתב וז"ל 
ויש מהרבנים שאינם רוצים אפילו ל קרי ת בטור או"ח, ונותנין טעם שבעלי בתים לומדים אותו 
עב"ל והביאו הגאון בעל חות יאיר בהקדמת ספרו מקור חיים) ועי' ג"כ מש"כ הגאון מהרש"ק 
ז"ל בשו"ת אמונת שמואל ושו"ת נחלת שבעה נגד ספרי האחרונים 85) והועתקו בספר (צד 81) 


1) עי' כסס"ד מכתכ שסכ"ת סטיב (סרמ"5 כתטוכתו סי" קל"ז עכ"ל, כתכתי מככר ‏ כגליונו 
בכמת"כ עעס כוס, כי מ"ש עס ,סרכ מיסכנים" כלי ספק סו% גדול תכ ול% סלמ"5, כי מלכד טל5 
כמ5) בכל תטוכות סכ"ת תטוכס סנכתכס כמטך סטניס תשר 5" סרמ"5 עודנו כתייס , ססי' 15 סרכ כעל 
סכ"ח עלס כך כסכיס ;: (ומט"כ כתטו' סי" 5"ו ,גת טכ"ת" כלי ספק סול ט"ס, ומול"ל ספ"ת ו טל"ת, וגס 
כזס 69 סרגים כעסס"ד, וכתכ טסי' כסנת סכ"ת כק"ק כריסק ומשס סטיכ סתסוכס סכזכר ?) מלכד זס 
סנס סמעיון פס כתקוכס, 'רס ויכין עכתכ סס סכ"ת 95 קטן ממנו, ₪5 56 בכ גדול ממכו. כמו סרמ" , 
עו" מ"ם (ס(ן כסעלס "8 . 


5) פי' כס' תולדות 6דס ת"כ פ"ג שסאריך ג"כ כוס, וסמתיק גס כן 6ת דכלי סגפון מסרע"ק 
8, (כת2 ,שמדככי סגחון מסלט"ק '₪5 מוסל ג6ס יליל 6יך יתנסגו כלימודיס" וע" (דף י"8. כ') 
שסגים (משלודוגמ6 מש"כ סכפס"ט (חו"ת סי" 3"כ) כסס מו"ת עכודת סגלטוני דתפילין סנפסלו מסס כ' פרטיות 
סלסטוגותי מותל (קתת ‏ פלעיות >תלות ולללפן 55 כ"פ סתתכונות סנשתכו ככסרותן ע"כ ,סכסג'פָס סטמיט מדכמי 
עס"ג , סמתיר רק כפופן 8ס סכ"פ סלסטונות נכתכו | קודס כ"פ ס%תרונות | ט"ם נכתכ 58פי. כגליון שכלמח 


א 


: 13/0 


ין פנטאפלי'ן שה 


עיש, ועי' בב"ח (או"ה סי' צ"א) שמהררי"פ ז"ל קרא על אותם שנןי 
א: אל תבואני | 


מגולה , ולובשים בתי ידים שקורין הנטשק"ש ועומדים בתפלה את המ 
גאוה ויד רשעים אל תנידני וכו' , ובעט"ז יש שיבוש בהעתק . 
כו) שם ,מהר"ר אייזיק בר יעקב מרגליות" מנוחתו ככוד בפראג , ונפטר יט שנתמלאו שניו 
ביום כ'"ד לאדר השני רפ''ה ככתוב על מצבתו (גלעד 5' ע'ה) , ואביו הוא הרב הדבר הגדול" 
הגאון מוה' יעקב שנזכר בשות מהר"י מינץ סי" יי'ג (שהעתקתי למעלה צד 911) והמהרי"ק (פי 
כ'"ו) תארהו ,,המופלג בהכמה וזקנה איש אלהים קדוש הוא ר"ג ור''מ הה''ג'' וע''ש עוד: סיל 
קפ"ח , | והרמ"א ביוחסין קפ"ד בי והוא חיבר ג"כ סדר גטין וחליצה שבשו''ת מהר"י מי 
וברמ"א שו"ע אה"ע, אשר כפי הנראה ו הרמ"א שם ביוחסין סדרו בנו מוהרר אויזיק הנז'/ 
כז) שם ‏ ,הגאון ‏ מוה' אברהם" הוא בהגמ' אביגדור וחיבר באור ע"פ רש"י עה"ת (צ'ד ושיו 
והגהות על הטורים, ועל מוא"ח שר בפראג שנת ש' (ב"כ בש"י, אבל באוצרות 
חיים כתוב ד' אויגשפורג ? ) וראיתי להרב חיד"א בקונטרם שיורי ברבה (קל"ה א אי) שכתב שהוא. 
(ר' אברהם) הי' חבירו | של מהר"י מברונא ע"כ , והנה אף ששו"ת מהרי"ב לֶא ראיתי | עבי 1 
הוא ברור אצלי שהחיד"א טעה בזה, כי רק רפינו א לי הו מפראג (אשר נזכר ג"כ > 
,מוהר"א") הי' חבירו של מוהר"י ברונא (עי' שו"ת חכם צבי סי' ק'ב) אבל לא מוה' אברהם 


מפראג שהי" אחריהם בזמן . 1 
כח) שם בהערה העתקת לשון בעל משאת בנימן, יש לי להעיר בזה, כי תשובת הגמ' שכנא 
הלזו, היא התשובה המפורסמת בשו"ת רמ"א (סי' ל') אשר אף שהי' (הרמ"א) תלמידו. 
עכ"ז בתב בנגדו וז"ל : ואע"פ שהרב הגדול מורי הגאון מהר"ר שבנא זצק"ל החמיר מאד בענין 
נתינה בשתיקה. ורצה להראות מתוך פלפולו הו ל בו' כמו שהאויך בפ פקו הנמצא ‏ 
לרב ם, מ"מ הלא כל הפופקים ראשונים ואחרונים לא ס"ל כוותיה כו' ולכן אין לזוז מרברי 
הגאונים הפוסקים ומחברים שדבריהם דברי קבלה, ואפשר אלו היו בחיים היו משיבין על דברי ] 
הגאון ז"ל : ואין משיבין את הארי לאחר מותו, ואף כי בימיו כל חכמי הגמ' חלקו עליו על | 
דבריו כו' וראיתי הגאון מורי זקצ"ל כו' ורצה להוכיח עוד מכח פלפול כו' והביא ראיות הרכה | 
להחזיק דעתו מתוך פלפולו בו' כו' עכ"ל ובכל התשובה הואת התאמץ הרמ"א להזהר בעטו 
שלא ימלטו בפיר/אעה הבריםי קשים ונגה בבוה הב היא ור ו ו ו מאד.. 
שלא נוחה דעתו במה שהשתמש כאן הגאון רבו ז"ל בדרכי פלפול והדוד לפסק והלכה למעשה, ! 
וככר דברתי בזה למעלה (אות כ"ה) וכן מצאתי שהגאון מהר"ם לובלין בתשובותיו (סי: | 
כתב ג"כ גנדו, וז"ל : וכבר ראיתי פס"ר מהגאון מוה"ר שכנא ז"ל שחבר על מעשה דסכלונות , > 
והחמיר מאד בדבר, וה אריך לפ לפל בשיטת ההלכה, ומרוב חרי פות ו לא עמטדתי | 
על סוף דעתו כו' עכ"ל, וכן ראיתי בפ' ע צמורת יופף על קדושין. (רף \') שבתב "לג 
דע כי בהך שמעתא באו דברים ברוב ענין בין חכם אשבנזי מוה' ש כ ג א זלה"ה, ובין מוהיר! 
שמואל הלוי זלה"ה כו', הוקשה למה"ר שכנא כו', וכאמת שהרבה (מוה' שמואל) לגנות ה 


| 

שכנא מאד כו' עכיל, וגם לפני זה הדיבור כתב הלשון : ומצאתי כתוב בשם הרב מהר"ר שמואל! 
הלוי ‏ זלה"ה בהשגות שהשיג על מוה' שכנא, שרצה לפרש פשט חדש בסוגיא זו בדקדוק | 

שדקדק בגמ' כו" עכ"ל, וכוון בלי ספק על התשובה הנז', וכמו שכתב הרמ"א |,בפטקק 
1 א ל רבים", וכן היתה ג"כ לפני עיני הגאון בעל חלקת מחוקק (הל' קדושין פי' מית ו 
סקי"א), וכמדומה לי שראיתיה גם אנכי. בימי נעורי בכ"י אצל אחד ממיודעי . . 
כט) צד 57 על מש'כ מהור"י שביקש הוא (עם כמה לומדים) כ"פ מאביו רבשכבה'ג מוה' ] 
שבנא שועשה פופק והיתה תשובתו יודע אני דשוב לא יפפקו כ"א כאשר אכתוב ] 
מטעם הלכה בבתראי, ואין רצוני שיפמוך העולם עלי עב"ל, מצאתי נכון לה העתיק בזה. מש'כ > 
הגאון החפיר מְוה' חיים בה"ר בצלאל (שהובא בספמוך) בספרו ויכוח מים חיים (שהוא ספ 
ושגות ע"ס תורת חטאת להרמ"א חובר יום ג' אדר של"ה , והי' מונח כ"י עד אשר הובא לרפופ | 
באמשטרדם שנת תע"ב ע"י הרב המדקדק מוה' אליהו 8 (שנזכר. בספר צד 102) בהסכמות | 
הגאון חכם צבי, 6 מוהר"ש אאיליון זצלה"ה) בסימן ב' וז"ל : וכמו שלא יערב לו לאדם | 
רק ומאבל שיתקן לו הוא עצמו, כפי אשר תאוה נפשו לאכול , ואינו רוצה כלל להיות מצפה.. 
על שולחן חבירו, כך לא וערכו לו הוראות זולתו אא'כ יככים דעתו עליו, וכש'ב שאינו רועה". 
לחיות מצפה על ספרי מחברים האחרונים שאין דעתו סומך עליהם, ולהיות מצפה על שלהן : 
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ערוך שלחם , ולזה מנעו הראשונים מלחכר שום ספר מיוחד על דיני או"ה לקכוע המנהב ", 
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צר 185) וכן כל החבורה הקדושה בניו ותלמידיו הגאונים, הלכו בעקבותיו, וביחוד הגאון האדיר 
זחפיד מוהר"ר זלמן מוולאזין זלה"ה, כמו שבתוב על ספר תולדת אדם, וע"ש (דף י"א עיב 
זלאה) שהרחיב בזה הה"ג המחבר זלה"ה ונופת תטופנה שפתותיו דברי פי חכם חן רנה"ו ז'ל 
במכתב רחובות 80), 
י והנה ע'ד דרך הלימוד של מהררי'ף ראיתי בס' ב"י שבתב וז"ל': ואמרו על ר' יעקב זה 
(או על רב א' מתלמידיו שהי' ג"כ ר"י) שעקרו בני הישיבה כמה דפין מהמפכת שלמד בה 
הרב עמהם, והרב לא הרגיש על חפרון הדפין והפסקות הענין והלשון , והתחיל בדף שלאהרין 
וחבר בלולאות פלפולו וחריפותו את שני העניגים הרחוקים זמ"ז כרחוק מזרח ממערב עכ"ל 
ואני אומר שאין רגלים להשמועה הזאת, ואין לתת אמון בדבר הפלגה וגוזמא כזו על רב 
דול , כמוהו . 

ועל מש"כ הר"י במוהרש"כ (בתשו' הרמ"א) שהרב מההרי"ף לא עשה שום ספר גם שום תשובה 
כו" לא העתוקו כו' במ"ש בספר להלן (צד 58) , אעיר שמזה ג"כ ראיה למש"כ החיד"א בס' 
וועד לחכמים (שה"ג ווילנא מע"ג מ"ח ב') שהתשובה ע"ד עגונה שנדפסה ע"ש מההרי"ף לא 
ממנו הוא ע"ש . וראיתי בשו"ת הרש'ל (סי' מ"ח) שהביא את 5' מרדכי בכ"י שהגיה גדול 
בדורו? מהרר יעקב פולק ז"ל בו' ע"ש, ועי' בשו"ת באר שבע (סי' מיו) שהעתיק לשון הגהת 
רש"ל לטוא"ח מה שהעתיק מכ"י מוהרר יעקכ פולק ז"ל בסמ"ג שלו עכ"ל , ועי' בתשו' הגאון 
מוה' יצחק הלוי (אחיו של מורנו בעל הט"ז) ח"א (פיי מ"ח) בשם הגאון מוהר"י פולק על הפמ"ג 


| 0) פל מט"כ םס כת"? כסס רכ מוכסק וגדו? סדור גגד דככי ס60כ"ד סל' 6" פי"ן סס"ג 
(09% סכיס מכ"כ. גס כתוס' יסניס יומ5 י"ז) מסין כוונת סמקרף (דס"כ כ"ד) ,ויש8 | לו | יסוידפ | :סיס 
כתיס" בלקת (עלמו, 695 מסכוונס ₪ סש ית יסוידע ‏ 0619 סיס שתיס. כמו (כרסטית כ5) ותקח 8ו 
סמו קמס מחלך מפריס כו" כו" עכ"ל, כתכתי כימי ילדותי על סגליון כ"כ סרס"ג מסור"6 = יפתקי | (במצ 
שו"ת. זרע מכרסס) וסכיס כסמו תלמידו סרכ סתיד"5 כס' כלכי יוסף %ס"פ. סי" "6 , וכ"כ סר"ת סכסן 
"די :0000 כספר מממכות כסונס (ד' י"ט כ" ועי' כסתכללותו | לפס סספר 6ות ג') וכן בסיתי כתרגוס. 6טכנזי 
וטעל , וכ"ס כס' כן יותפי מענס ס"ס מכני | (סזכיר מי מקדמוסו .כדלכו -- וסנס ככרכ"י טס וגע (ספוך 
| כוקותו םל סלכ"ד ותוס" יסניס , ול פלתס כידו, כמו סיודס פ"ז כל מעיין כדכריו, ומ"ם סס, בסם 
סוס פועל יול סולל ו 'ם 6 לו יסוידע ? סשכת כמת"כ מס"כ כעזרם (ט" י"5) וכנותיסס 6( ת ₪ 8 ו לכניכס 
> ובנתמי" (י"כ כ"ס) ופס ת ם 0 ו מ כגות יסס לב5*כס, וממחתי כמסורס (כרסשית ס' ד') טנמסר בכל 
> ופד כניס וככות סס כטעס מרכ5 טפתף בכ מן ויולד ככיס וכנות ב6ל יסוידע מסס כטפתס מרכם (פי' 
-בממולת ‏ טלמס) ‏ ופסוט שסטמוי סל יורֶס על פכט סכתוכ שמוסכ. על יסופש , וכן מ5הי (סרו"ס כסכנת 
סמקר (דכליס %"כ ס') פ"כ לשוני על גליון ס' ת"5 , וכעת *ין ס' כרכ"י כידי לעיין כו סנית  ,‏ 6ך כידי 
> פסוסיף 9"ז טתי סעלות תדטות (5) כי פעל נשם פל (קיתת מס 65 :מ65 | רק ככתוכיס (6טל לס"ק 
| נסכתס כ מעט מטסכס, ונתערכס עס 6רמית) 6כל 59 כתורס | וכנכיפיס | פשר כ% ע"ז פעל ,לקח" רק 
פ" , וסוף כסופטיס (כ"5 כ"כ) ו ים 5 ו ככיס מס פרס, ססר סולי יש (פרסו כס מלמון מ ג ין 
מ|פ/ת טח חת ר6ם, וכמו (דס"0 כ"ז כ"ב) ול 0 5 דויד מ ס פרס, וכפן מוסכת תי' ל מס פכרם 
פן' מו ככימין) ורחיתי. בחופס"ם. טרט כםף שכתכ וז"ל : \יש עניכו על כסופי %טס: וכתיס ונספו | (מיכס 5') 
פכ"ל. ורפיתו מן מקלס *ס, לית ליס קיוס כ"5 ע"ד סדכט חתין כיתו 655 5שתו, 5כל 5% כ6ר מס סכיפו 
9 ? חת"ז עיינתי כסרסיס (רד"ק וסכנתי בכתפוס נכםל סתכס כן 01ב מל סרד" מס פ"ם. (ב) פ' 
' במכינתח | מספטיס ע"פ וקס פתרת יקת לו, מכסן 5מלו תייכ פדס (סכיל פת כלו קטן ע"כ, גכ 
די מיפרטו ‏ מ"ם יקח %\ ב"ל ס5כ יקת (כנו כמ"ם מקודס ,וס לכנו ‏ יימדנס" ומד פתמס על ספר 
לבל סוסכ בכתכ \ז"ל , *קת לו כמכינתף דריט 3 55ס (ככו. ייעדכס, | ומכפן. נרפס מנינו | כפ"ק דקדובין 
מחייב חדס לסםיפו = פכ"ל, כי סחרי תסר פיין במכילתף מס , חיך כתכ סלמון ,ומכפן כר5ס" על סדכר 
שמפורםש מס כסדיח ? --- וכפ' ו]תתנן ע"פ וסודעתס <כניך כתכ ככס"ז |" : = וכירוכלמי | מייתי מכפן 505 
שמנינו דחייכ לסטיפו כדי סיסי' לכנו כניס , ונרפס דתלמודם דידן דל5 מייתי מ60י קל5 [סו% מכוס] דזיל 
המי כי רב סיף, דכתיב ר"פ מטפטיס וחס ככ ייעדנס ו5"9 יקח לו ודרים | כמכילתף דקפי על 360 לית 
6 לכמו, ובילוטלמי פ"ק דטכת וסודעתס סיס(ם ססמועס עכ"ל, וכל דכריו כפן כמח"כ >ינס. מדוקדקיס 
כי: פטכד טכפי סנרפס 63 עיין כגמרש שס (ל' כ') (ספיחו | 6שס מגלן? דכתיכ קתו נטיס ‏ כו' וקתו. כניכ 
כן? ע"כ; ול 6מכו דזיל קלי כ"כ סו ? -- מלכד זס סנס שכת כפן מס עסעיר עלמו כפ' מספטיס מס כי 
ם מ דח ד ידן דס"ל (י"ט 6') ש6ין יעוד ₪06 כגדול 5 ס"ל דרסת סמכילתס, וכן שכת ג"כ 
מסמכילת% סייס טס ס;טון : כמ"5 מ"6 וסודעתס לככיך וכ"כ שימתי 5תס זכפי לרפות פת כ"כ כזמן ב6תס 
עשי כניך קטניס פ"כ, מס שסכיף כסס סיכוטלמי, גס מס שסכיס כפס ירוטלמי דסכת, כ"ס ב'כ ב'רוםפמי 
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פלאתי מאד איך וזכיר המהרי"ק את הנהגת החילוקים שהמציא ההר"י פולק שהיה בסוף ימיו ? אך \ 
נאשר ברקתי בתשוכת מהרי"ק, ראיתי שכתב שם (סוף ענף ב') וז''ל : ואשר כתבת שעיקר. 
תרבנות תלוי בפלפול. כו' אומר אני כו' בוודאי ‏ מי שלומר לפני הרב בפירוש זמן 28) והדב 
מעמיד את התלמיך על פשט ההלכה עד האמת והיושר, וודאי בענין זה נעשה תלמיד כן' 
אבל הדרכים שעושים חיום בתוספות זמן 56) וכ"א אומר הדרך כולו יהיה אמת או שקר, בענין 
וה אינו רואה בו שום רבנות עכ"ל (והעתיקו הב"י שם אלא שהשמיט תיבות ,,בפירוש זמן": 
והרמ"א קיצר והוסיף בדבריו כדרכו בכ''מ שאינו שומר המלות (עי' בהקדמתו לד"מ או''ח," 
והארכתי על אודות מנהגו זה במ"א). ומדיליה הוסיף את החילוקים שהיו נוהגים בזמנו , ועיל 
בד"מ שם (אות י"ד) בשם פפסקי מהרא"י סו' רליז, 1 
וראה שכוונת הגדולים האלו, רק על עניני חריפות שתסברות נכונות בעצמן , מיופרות . 

על אבני שיש טהור של שכל הישר, לכן יש להשתמש בהן בדרך הלימוד עם התלמידים ,. 
כדי לחרדם ולהרגילם להתעמק ולחתור אחרי הענינים באופנים שונים , למען הוציא את כחות' 
שכלם ובינתם ממצפוניהם ולהקיצם מתררמתם , אמנם מחמת שהפבכות האלו רחוקות הנה מלהעמיסן. 
בכוונת מאמר המשנה או הגמרא, לכן אין להכריח דינים ופסקים על פיהן ; --- אבל פלפול של > 
הבל, היינו שכל עצמו הוא דחוק ומשובש, נפתל ועקום, כאין יסוד נאמן, רק תלוי באויר" 
של דמיונות שוא וההטעה, כבר גרשוהו רכותינו הקדמונים מלהסתפח בנחלת. ה', ורחקוהו בזרוע. 
מלהשתמש בו גם בלימוד גרידא אף שלא להוציא ממנו פסק הלכה, כי פלפול כזה מטריד את" 
האדם מן האמת (בלשון המהרש"א שהעתקתי למעלה צד 909) ויוליכהו בתוהו לא דרך ויפילו. 
במהמורות השגיאות לאין מרפא, כמו שמרגלא בפומיה דרבא : לפום חורפא שבשתא 29) כיי 
אמנם אחוזי ‏ יד ילכו תמיד שניהם (חריפות של הבל ושבוש) ואיש ברעהו ידבקו ולא יתפררו" 
ועי' מש'כ למעלה שם) ואמר האלמושנינו : הישרים בשכלם אינם חריפים (עי' מש"כ הרשבים. 
בתורש"י) וכבר כתב. ראש הפרשנים. רש"י ז'ל בחולין (פ"א א') בזה"ל: ופירוש מ שו ב ש. 
הרא מ אדם חריף ומפולפ ל ע'כ, ובסנהדרין (מייב א') על המאמר במי אתה 0 
מלחמתה ש"ת במי שיש בידו חבילות של משנה כתב וז"ל : מלחמתה ש"ת הוריותיה , ולעמוד. 
על בוריה ועל עיקרה, ל א כ אדם המפול פפ ומהודד ובעל סברא ולא למד משניות 
וברייתות הרבה, כי מהיכן יתגלה הסור? עכ"ל, ורבינו תם רבן של כל החריפים הקשה בסנהדרין. 
(י"ז א') מה לנו בחריפות של הבל 1 / 
ובדור שלפנינו השמש יצא על הארץ הוא הגאון רבינו אליהו זלל'ה, ויזרח אור חדש. 

אור ישר על דרכי הלימור , ועניני הפלפולים הנפתלים ברחו למו מפני הדר גאונו, (עיין בפ" 


יש 


8) <סכין לשונות 1% מ65תי כס' כית. סל בכ' וז"ל : סמעתי ממו' סגפון מסר"ר מכס 1"ל כע!" 
תלקת מחוקק עכימי מסלי"ק ‏ סיו כוסגין (למוד כישיכס כזמן שחד סייכו תי טנס סלכות. כלש תוספות עד ססין" 
סגוליס כפיסס כל מס סלמדו כתוך תל' שנס כל יוס סלכס, עד טגמכו פיוס סוגיל , ופת"כ כזמן ססני. 
דסייכו כתלי שנס סמכיס. סיו לומדיס תוספות כעיון גדול שעל ססלכות םל לי טנס סכתפונס, וסיו. קולין סותוּ" 
כלםונס תוספות זמן עכ"ל : ./ 
99) מ" עורוכין (5 רע"פ) כעי רמי כ"ר חמ5 כ' פמות כגג: כו" מסי ק5 מיכעיפ יס ? ככמנית ור"ס ק?. 
מיכעית יס ? -- ולפי כ"ר תמף 25 תולפיס. 5% עיין כיס. כו" פיכם"י ורכ"ת 5גכ תורפיס סט"ס קסמר כן'. 
ע"כ, וסחרי נטיקות עפרות וסכ לו, כלפס לי כרול, שמלתר ממ65)נו | כסוסס מקומות (כ"מ 5" כ', כ"כ 
קט"ז כ', נדס ל'ג כ') פמר רכס וס ססון על כפיית של למי כ"ר תמל, כוודפי ל גס כפן 6מר. רכף," 
ויגידו עליו רעיו ססלטון , ורמכ"ח 6גכ תורפיס (₪ עיין כס סול מסקנת דכרי רכף , ו דכלי | סט"ס . ורפיתי" 
כסס"ד ערך כמי כ"ח בכתכ \ז"9: כתכ. יותסין וסי תליף וכל ימיו רכס סי" מקטס לוס ₪ ידעתי סיכ פקםי לוס - 
רכס ? עכ"ל ססס"ד , ומתתלס תשכתי (ומכ שסיותסין ‏ כיון לסגמ' דעיכוכין. (ומ"ש ,כל ימיו" כוודפי סות ט"ס). 
וגס לפניו סיס סגילס ככס , 6ך 6ק"ז כדקתי כיותסין ד' קוסענדינל מכ"ו (תנני ס" כו). וכסיתי כנדפס עס 
כ ס'' מקעס לוה" וכיותסין ד' קלפקת (שסי" לפני | כעסס"ד) גדפס כט'כום ככס . עוד ים לסעיב פל' 
סלכ כעסס"ד 555 סכיף טס רק | מעיכוכון. וכ"מ, ‏ 6% מכ"כ, ונדס? וכעלוך ערך תלף כתכ כוס':" 
כסנכס. קמס דתופין פרק סכ רת טע את ספלס, 6"כ לפוס תורפס טכקת% כו' וסום ט"ס ככוב 5 סמו 
%ת ספל , ולוו על ס% דכ"מ (1"5. כ') ותיכות , כתולין" סי סוספס. מטוכטת - כלטון סעכוך מלת סכ'₪" 
פרקפוולטי , וכעלוך ‏ ד" וויגלים. 6% (גס. כו סנכי ס') פיכנס, וסגלון מסו' יכעיס. כללין לס" כס' ספמ6ס " 
מכערכין. כמת"כ ₪ סגיס. כן ותפט למ5ופ כמס" חולין ע"ם , ולף כגס כידו סיס סעלוך ד" ווינלים סנזכר ? | 
(פיין פ"ם כלופס לסמגיד ענס סליטית מומר 75/81 185 כסעלס) . 


0 


ל בעיני כל צורבא אשר לא יניע לקרסילך לשדות נרגא בדברים אשר עיקר תולדותם מתוך 
זפלפול , אמנם על גמרא ועל סברא אני נשען כו' עכ''ל , וכמו כן בנו הגאוו מוהרשי"ק (אשר 
ומר עליו הרש''ל בתשוב' סי' ו" הלשון : שבא למלאות מקום אבותיו בחורה ובחסידות) הלך 
עקבותיו, כאשר כתב תלמידו הרב מוהר"ר אבטליון מקונפיליי בתשו' בספר פלגי מים (ה' 
%) וז"ל : כי כן שמעתי מפי הגאון מ"ה כמהר"ר שיי'ק הנ"ל , שהי' אומר כי רבים מן החכמים 
הגדולים מועים בזה בחברם פפקים ע"פ כה החריפות והפלפול , ולא כן היא המדה כי הפסקים 
צרוכים להיות נעשים ונזכרים על קו היושר וההקש, לרמות מלתא למלתא בדברים ישרים 
פשוטים, ולא בדיוקים ופלפולים בארחות עקלקלות כו* עכ"ל , ואמנם כבר כתוב כן בפ' תשו' 
מהר''י. ווייל פי' קפייד (וע''ש שנראה שהיא תשו מהר''י בעל תה"ד) וז''ל: ועוד תמיהני על הרב 
זמובהק אשר תרומותיו תרומות , דאסיק אדעתיה לפסוק הדין להתיר א"א דעלמא מדקדוק כ''ר, 
כי וודאי כשאנו מפלפלים ולומדים חויפות כגון בזמן התוספות 28) אז אגו רגילין למשקל 
למטרה בדקדוקים ובח לוקים דקים כמיעל פילא בקופא דמחטא, אבל אין לפסוק הדין או 
התור האיסור אלא בראיות ברורות, מלוכגות ומחוורות --- מתוך פשטיה סוגיא רשמעתא, ולא 
מתוך ‏ הדקדוק כי האי עכ"ל, ועי' בהגהת הרט''א (יו"ד, סי' רמ''ב ס''ל) שכתב וז"ל : ובימים 
אלו עיקר הרבנות איגו תלוי במי שלמדו הפלפול וחילוקים שנוהגים בהם בזמן הזה, רק במי 
שלמדו פסק ההלבה והעיון, והעמידו על האמת והיושר (מהרי"ק שורש ק"ע) עכ''ל -- ומתחלה 


וממ נודפ כטעריס, ועמו %טר סוניד כדמותו סכתור סמסולל כפי כל כ כו כ" יסודס ע"כ, וככיר סגדפס 
ס כפו 5לס סתלוזיס : 


גם אל לבב מאיך תוך פאדווה העיר הודו כנר יאיר ישלג | בתוך צלמון 


הוא רב ומורנו | מנהיג לדורנו בל איש לפניו יכוף ראש = כמו אגמון 
מו מדלי הזיל באור ונימוקים יורדים על פי מדותיו = בטל חרמון 
אחריו בנו יוא ידו בכל מרע הגה ברוחו מלא בין | כמו רמון 
חכמות למודיות מבוא לטבעיות דרך | אלהיות אצלו | הלא אמון 


35 בו חן ושכל טוב | בהם לבב יודעיו | ימשוך לאהבתו כדג במו אגמון 
אבנ"ר וגם בן צו"ף תקה כלי כסוף בו מור דרור רצוף קנה וקנמון, כ''ו 


. 6מנס פין (סתפלפות מדוע קר6 סמדפים 5ת מוסלב'"ק , כתור" ? (וסכיו דרך תכיכות קרפו יניק, וכן כתב 
שלש"( (סכמ"ת : שתלי סגפון 'כיק ותכיס !) --- לפי מכסמת סי' 15 (כשנת ב"י) רך בסניס כערך כ"ט סנס, 
מ ב שכעיס ופש סיס כמותו ככגת ב שב"רן (כמש"כ סכי6"ס כמד"ס כס) 6בכיו שזכס לסתופליס. סנזככים 
(מפלס) פודנו 5פיר לומיס ! 

[גכ לעיל טכס' סיך סהזקס כדפום ססום | (דפם כסופו ס' סמנות לסרמכ"ס , עס ססגות סרמכ"ן, 
ולפיתי עס סקדמס ק5כס ונעימס ‏ מסלכ | סמעתיק ר' מםס כר ממוסל 6כן תיכון, תשר ססמיטוס סמדפיס'ס 
טהתלוניס שסדפיסו 5ת ס' סמפות כפ"ע , ולמנס כפיתיס. ג"כ נדפסת כס' סמלות דפוס יסן (קוופרט5) סכפ לנג ד 
פיני בכרלין על סעס קטנס] . 
> ועש"כ סרכ כמט"ג זלס"ס (ושתכיו סכ5ע"מ כג"ם) מסרדכ"ז כתמוכותיו. סתדכות סוכיל *ת ססגסות 
הו (סל מסכמ"פ וככו) כככוד ו ₪3 כ ת, וסו 6 פמת, כי 6דרכ% סרדכ"ז כתטוכותיו ללשוכות | סרמכ"ם 
שנדפסו כסוף ח"כ (וויגליץ תק"ט) כתכ וז"( : שס9ת. ממכי י"כ מודיפך דעתי על קלת סגסות 5שר כתכ 7-5 
מתכמי סדור ע"ס סלכ 08 סס ככ (?) סמכם 16 53 ? (פי ענפל מחלוקת. ע"3 כין תכמי סדוכ. כו' וסטיכ. פניס5 
בס" סימניס , 5כל ככוכס סטיג. עליסס ע"ם : 
ו ופס כסי" כג"ג כתכ סרדכ"ז |ז"ל : סעתיק (סרמ"פ) (םון לד"ק לפכט מעמס מלככס, וס 
במ ולת מ"ש כד"ק 89 ידע כמעמ"ר כלוס, כי יש מרככס למטלס' ממרככס מנלמר כי גכוס מע 
ונ"פ , וסמת סול כי סרכ (סלמכ"ס) קכ6 לעולס סנמולפכיס. מפמ"\ , 6כל ריתי ספי" כס' מו"כ מרפות תוקלל 
פירום. זר מחוד ע"ט כי (6 כסיתי לסעתיקו לכל 'מטכו %תריס תכ כוונתו , וגס פתס תסיס מן סגזסליס פכ"ל 
מָרַדְבֶ"ז , וכמת כתקו מ6ד דעות סכדכ"ז כללסיות מדעות סכמ"פ וכנו , כי סכדכ"ז סיס ממיותדי סמקוכניס 
בזממו , וללמ"פ וככו ספי(יסופים וידיעות תכמות הי5וגיות סיס לסס למנס , כמ"ם כדכרי ססיכ , ועי' כַסגסותיֶס 
מלמפ"ס (פ"6 מסככות. יסוס"ת) טסכיפו -6ת סמוכס וגס שת ס' מלתמות ס' לסכלכ"ג | (5טל. רכיס לותמיס ‏ 15) 
| סי" 16 פוד ככ"י, וע' כתו' מסרטי"ק לסרמ" (סי" קכ"ו. קכ"ט) וכטניס עשר דכטותיו ועי' ג"כ מש"כ סלית"ס 
פלכר יווד מס : 


. 0 


בעיני לא יפלא ! לפי שבאמת הרמ"פ האריך ימים מאד , והרמ"א בתשו' (סי' נ"א) כנראה בשנת ' 
.> הרשי 

שכ"ב קראוהו יגאון עולם בן שמונים לגבורה, . -- ואח"ז ראיתי כי כבר בשנת שי"ז, אמר עליו 

הרב ר'ם בהר'ז כהן מקורפו בשירו שנדפס בראש שו"ת מהרמ"פ : 


הלא חייו נעומים הם עדנה ויעדיף על גבורות השמונים 
נשיא אל הוא בתוכנו ונגיד ועמו עז והוא איש הזקונים 


ואולי מה שאמר ,ויעדיף" הוא בדרך תפלה ובקשה על העתיד, 


ומש"כ הש"ק ואחריי הצ'ד שהרמ"פ נפטר בשנת שי"ח הוא טעות נגלה, כי מלבד 
תשו' הרמ"א משנת שב"ב שהזכרתי, והרב מו' ברוך עוזיאל חזקוטי 24) בשו"ת הרמ"א (סו' 
ל"ו) כתב עליו גם ביום כ"ד מנחם שכ"ד הלשון : ישמרהו צורו ‏ הנה בילקוט שמעוני ד' ווינציא 
שב"ו 25) [וממנו בשאר הדפוסים שאחריו] --- אמר המגיה וז"ל : שמעתי פי' זה המאמר מהגאון 
מאוה"ג מהר"ר מאיר מפאדווה זלה"ה, אשר שנת שכ"ה לפ"ק נתבקש בישיבה של מעלה עב"ל , 
זכן ראיתי אה"ז שכ''ה בנוסחא שעל נפש קברו בפי העתקת הרשר"ל 26) 


ויש להתבונן כי אף שהרמ'"פ היה תלמיד מהררי''ף בעל החילוקים וחדודי הפלפולים ; 
עכ'ז לא לבו הלך אחריהם לבנות עליהם יפוד לדינים, כמו שגראה בתשובותיו הנפלאות 
ובהגהותיו להרמב'"ם 27), וכתב בתשובותיו (סי' ל') וז"ל: וגם אני אינני נשען על דקדוקי שרקדקתי כי 


4) עי' מט"כ על פודותיו כפ"5 ח"כ , ותתת מם"כ םס (5ד 80), ,כתכ פניו סרמ"פ" 5 
2 עליו סר' ינתק פופס, 5שר. תטוכתו סיס | כמו"ת | סרמ"פ. סי" פ"ו, | ועי' עוד כתרפ"ו (כ"ם ח"ס 
ד קנ'פ). ₪ 
5) סילקוט ד" וויכלים סול כעת יקר סמפיפות (ס" תנני. כו) וכגון ד נכון (סעיר טכל מס ססיפר 
ידידי כס"ג מסורטי"ר (ככ"ת ת"ז 5ד 6) מדנפביס (כי 55 כפסו) ע"ד ססגסות ודככי סמגיס | כילקוע , 
כן סופ כדפוס סוס, וכס' תכ"י (75 80) טעס כמס מתמכ טר דכרי סמגיס כילקוט ד' קרסקף מנו, סעס 
מסמגיס ד ק 0 ק8 (מקוס סכמ"8) כי כפמת דככי סמגיס 5ל0 סועתקו ות כפות מדככי סמגיס סכ"מ 
פריכן כילקוע | ד' וויכלי. כגז', וכמ"ם סנפון כי"ר כס, גס מס מתטכ כתכ"י שס לדככי כוכות , 65 ידפ 
שסמס דכליס פנתתכטו עליסס כמס כדוליס , | 8כר 5מנס ים כסס. סככס | משמסיליס, = עי' כס' כני מו 
למוסר"ת זי (יו"ד סי" רפ"%) מס מסעתיק. תסו" מוסב"ת סמוי. כ"י (ולנכי מלתיס ג"כ כתטוכותיו. זקן 
הסלן סי' ק"ע) ומסכ"י פורנס ע"ם, ומם"כ בל5 מ:ת דככי סבי"ת מסכיל | סכלס"ל ול ידע 6'ס מקומס ; 
כעלס ממכו כמה"כ כי מכן סכ"י. (יו"ד ס"ס קל"ט) סכיף כן מסג"מ כעס סכי"ת, וכ"ס. כטו"ע מס סעיף 
י"ד] ועי' עור כסו"ת סלק"ט ת"5 (סי" ט"ו) וטו"ת חוות. יופיר (סי' קפ"ד) וטו"ת מכות יעקכ ת"5 (סי" 
ט"ו) ופו"ת כנסת יתוקל (סי") וסמתפט ימל כל"ם עוד 1"1 סרכס כפלי תטוכס עומריס ומפלפניס כדין זס. 


6) ונדכס לכי לפנות לס. מקוס. ככפן 


לבשו שמים קדרות ושקים שמו כסותם 
על פטירת גאון צדיק יסוד עולם, שר וחותם 
השלמים | המכירים בבל לבם אל ודתם 


טוב שם מן שמן טוב ריש גלותא מאיך ואיש תם 
בעשרה בשבט חלף שנת שכ"ה נפטר תם 


7) ידידי סס"ג מוסכל"ת זל" כתכ טס : םתנלנן 55 כמ59 טוס תיכול | מסגלון ‏ מוסרטי"ק. לכד 
סס' י"כ דכטות כו" עכ"ל, וכפמת ססגסות וסתידוטיס על סכמכ"ס בנדפסו כוויגלים (ענת ם"י) סן סנס 
מסכ וכ גו, ככתוכ שס על פתח ססער ,סוקוקיס מכעתיס כו' ע"י סגסון מסר"כ. מסיכ מפדווס וע"י גדוג 
מרכן כמו יסודס. כו', גס כתוספו ק5ת תדוטיס חדטו ס6לוף מסכר"מ \ כ כו סנ"ל עס עיון. ככ, פ"כ. 
כ"כ מסלמ"פ כסקדמתו וז"ל : וסיתס יד ס' ותזקתו על כני יכיק ותכיס ס6לוף. יסודס י5"ו, ססי' לי לעזרת 
סי כקוטיות ופירוקיס ככל מקוס ממ65נו פס כתכנו כסעתק תשר ממנו נדפס כגליון כתון פס טנכלסס כו 
ולסימן סמלתכו יל כתכנו מס 6מר סמגיס וס5כנו עליו יד פובטת 56כעס כו" פכ"ל וכן ככתכ סתכלות של 
סמדפיס קנדפס כסוף סספר (דף תשס"ץן כ') 5מ0: אעל סגיס 5ותו גדול סיסודיס סרכ | מפיר | מפדוקס 
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אנו רואים , שלפי דעת הנאונים האדירים בתשובותיהם הנז' הפריז הרב מוהר"י מינץ על מדתו, 
כמה שנדה להרב מהור"ר גרשון בונפצו, היא הדבר אשר דברתי בזה למעלה -- וכן היה דרכם 
של תקיפי קמאי, ללחום מלחמת האמת בכל נפשם, ויהי הנקל בעיניהם לזרק מרה וארס נה"ש > 
₪8 בנדולי הדור, עבור דבר קטן שיצאו מן הנהוג 91) . 

הארכתי הרבה בזה, יען שלא ראיתי עד עתה בשום ספר מקוראי הדורות שיזכיר את 
רברי הריבות אלה שהיה בין הר"י מינץ והר"י פולק ע"ד המיאון, אשר אמנם מזה נכיר גרולתם 
בדורם , ותקיפות דעהם ודרכיהם, וגם ע"ד הר' גרשון בנופאצו נגה אור. 


ומש"כ כספר שמהר"ם פאדווה היה תלמידו של מהרי"פ , כ"כ הרמ"א בתוספותיו שנדפסו 
כס' היוחסין (דפוס קראקא ואין לספק בוה מאומה, כי הרמ"א אשר היה שארו של מהרמ"פ, 
ונס קשור עמו בעבותות אהבה ובמרוצת מכתבים ושו"ת בוודאי ידע זאת בבירור, ומה שהעיר 
הנאון מו"ה זלמן ן מרגליות זלה"ה, שמהקדמת מהרמ"פ בתשובתיו וגם בש"מ משמע ש ווה תלמידו 
שר תמיו זקנו מהר"י מינץ 92) ולא הלמידו של מהר"י פולק ? ולא הבירו של הגאון מהור"ר 
שבנא % ע"כ, יפה השיב ע"ז הרצע "מ בפ' ג"ש שאולי לסיבות דברי ‏ הריבות הנז' שעברו בין 
מותר"א מונץ חמיו , ובין מוהרי"פ , לא נזכר מההרי"ף מן מהרמ"פ בספרו , ע"ב. כי ואת באמת 
השערה נכונה ונכנסת באזנים , ובפרט שנתגלה לפנינו כעת גם הריב שהיה בין מהררי"ף, ובין 
מהו"ט תותנו הזקן של מהרמ"פ, ונ"ל עוד שאולי מחמת כבוד רבו מהרי"פ, הציג מהרמ"פ 
בהשובה ‏ מהר"י מינץ שהדפיס, את שמו בר"ת ,מהררי"ף" (במו שהעתקתי למעלה) למען לא 
בר קורא ידע מי הוא האיש אשר מהר"י מינץ הוריד עדיו מעליו , וחלל לארץ נזרו . -- אבל 
מש"כ הרצעמ הלשון ,לא נזכר מהררי"ף מן מהרמ"פ בספרו" הוא ללא אמת, כי כן ראיתי 
שזכרו המהרמ"פ בתשובותיו (סי' ל"ה) וז"ל : ואף תלאו עצנ מם באילנות. גדולות. הגאון מהר*י 
פולאק 5" עב"ל, אלא שלא קראו שם ,רבי*. -- 


ואם יפלא הדבר בעיני איזה קורא שאיך יתכן אשר מהר"ם פדוואה שנפטר בשנת שב"ה 
היה תלמיר מההרי"ף, אשר לפי הצמצום היותר אפשרי היו שנות למודו אצלן 28) לכה"פ 
איזה שנים קודם שנת רפ"ה, שנפטר אז רבו (וחותנו הזקן) מוהר"י מינץ [ובאמת נראה נכון 
להקדימם גם משנת ר"ב ,ה היונו לפני התגלע הריב ע"ד המיאון] ואמנם לקנות שם תלמיד 
של גאון חויף, כמו ההרי"ף, בוודאי יגע איזה שנים אחר היותו לכה"פ כבר חמיסר + -- 


1) מלכד דככי מנס ומכיכס סעסיו ע"ד ספלי סמדע וסמוכס לסרמכ"ס, נודעות סנס גס. סמקלוקפות 
פסיו לסמסרי"ק. עס סר"מ קפטלי פקיסט' ודעמיס, למסרד"ך עס מסר"כ. כעל שו"ת ככימין = וסכ, למסר"י 
גי רכ פס מסרננ"ה , ולכ מסר"י קפלו (כעל סכ"י) עס סכ"י די מופיכת | (ככז' למעלס). וכין תכל גסוכי 
פיטליס ע"ד סגט ₪ל ספרוס כמותל כ"כ יוסף מפיכוטס (ס' 5ס"ד) / הת"ז ע"ד מקוס כיוויגו (ס' מלתמות 
מכ מ"פ מ"י,. פ'מ) וכיפיס סתחכזמיס די (סזכיר %ת סמחלוקת לי סגקוכיס מוס' יעכן ומסוכ"כ 

\ יסוכתן %ס"ס (וע*ד סגט דקליוופ. ס' 2 - סוי"ם) מדכלי כיכות. הלה הסגיזו ויעלו 5כק עד כס 
סככוד , כיטל 15 ככוד סתולס ולומדיס , וכרגליס נלמסס עטכת גסוני. ירסל | כימיס ססס, סלכס דולו סדול 
כיי (תרפס וקלון , 5כוז ‏ \ופמכיסס., ה סוכו תרס ,הסיכ | סמלנפת , וקליס סטטלס , ואת 80 זקת סספ(ס . 
סנכס וסגכס סבפי" וס"ת סכויס. כנער (כדככי סנכ" זלס"ס) מלתכיס וככפי מעל מדיינין ₪ עס זס, ככוכין 
קכל נפגלין מתרוממין כפכותה זקוקין דגור וכעורין דקם5 נפקו מפומיס החד על תככיס ! -- ופמנס. תניפס 
( סיס תכ ולס, 26 מו, הסר יקדס על מזכת לככס סטסול, 
כ" ך קנפתס לככוד ס' ותולס ומפות, כנתל גפרית כערס כס . סונס כתשר ת85- 26 לכער קוליס , הן ת6כל 
. ג נדי2 .= קמס וכלס , וכל סכיכס תכל כפין מפמ, ,מס 6יומס סית סתזקס, עת שוככ תנך כדרכס* כי 
, כפידן כיתתת חין סכתנס כל , כלסכת סמקלוקת עולס. מפליס ומתפסטת. מפד, פד מנרתס כל סגולס. כמדורת 
55 ! -- סרתמן גו מן ₪5 גכוס ומן 25 סדיוט , ויכרך 5ת עמו ככלוס, מעתס ועד פונס . 


- -24% -ור- 5- 7 %\ 
סהיוט',: כ"ה ₪ בכו, =להכת יס, הכ דת ג 


2) ומם"כ בס סגפון מוסל"ז | מכגפיות. ז"ל, בסגפון מוסלפ"ס. מככדו ומנם/ו לסכ"י מינן כספלו 
מיס פפוקיס ע"כ ‏ כו ו טעות ול 6מת, כי ₪ כסו"ת מכס' מיס עמוקיס כק כקו"ת סכפ"ס סכסטוניס 
פנדפסו. בקונסטנדינת פ"ך כסימן ג'ו, כמו פסעתקתי מעלס . 

3) סר"מ. פפדווס מפעי 5סככו יל וכמו בסעיר. סס"ג. מוסכל"ת זלס"ס. כג"ם , סכן סי" שפכו על 
פסלם"ל וסרמ"5 ססםכגויס , וכינוי ממפתתו ‏ קתמינעלטככתגטן סוס ע"ם עיר במדינת %שכנז. בדו לסית נלסוים 
פ'כ. וכן כפיתי | תנכי כסו"ת טל (סי" י"ם) בכתכ "ל כי 5 פו כ" בכולס קורפיס חותו כלמון וכל 
שסלסכנויס פומריס ד ע רָ פו עכ"(, ופו(י כ מסככנז. (פסדווס לנמוד. תורס 355 מוסַרַ"י מיגן וכנו מוסכ"6, 
ופ" נתחתן עמו , 15 (סיפוך . 
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בתשובותיו (פי" ח' , י"ג, י"ד,) כתב שהרגמ"ה לא תיקן בסקום מצוה , , גנד דשה מהרי"מ רב ו 


(ואבי הותגו) אשר ררף והחרים את הרב מהו' גרשון בונפצו הנז' שאמר כן בשם הר"ם ? גם ‏ " 
לא הזכ?: הרמ"'פ שם את תשובת מורו מהרי"מ כלל !-- 


ואחרי אשר בינותי בספרים מצאתי שגם מורינו הב"י בתשובותיו (דיני נשואין סי' י*ד) השיג על 
מחר"י מינץ, וכתב עליו ‏ וז"ל : הרי תשובת מהרא"ם בידינו, ומפורש בה דאפי' שלא במקו 
יבום התיר במקום פו"ר עב"ל, והשיג שם הרבה על דברי מהרי"מ ע"ש, (והיה להב"י מחלוקת 
גדול בזה עם הר"י די מולינא ע"ש שגזרקו ביניהם דברים קשים ומרים ע"ש) ומילא +חריו הרב 
המבי"ט בזה הלשון : שאם היה מתברר לו (להר"י מינץ) שהרא"ם ז"ל הורה לישא לא היה 
מפליג. נגד גרשון הנז' כו' ע"כ (וכנראה שהמבי"ט לא הביט אחרי הר' גרשון לחקור מי היה , 
ואחרי רואו שהר"י מינץ דחהו בשתי ידים, נדהו ורחקהו בזרוע עוזו , חשב שהוא מאן דהו, 
ולכן לא תארהו בשם רב, אף ממש"כ שם הרי"ם הלשון : ,גם אין לסמוך על הוראותין" 
וכח בהדיא שהיה רב מורה הוראה בישראל), ועי' בתשובת המבי ט (ח'ג פי' ו') וכן בכמה 
שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים חדשים גם ישנים (לבד הרש"ל בתשובותיו סי' פ"ה (וצ"ע 
ביש"ש פ' הבע"י סי' ל"ב) ומעט נמשנים אחריו) כמעט כולם פה אחד להכריע כד:ת הרא"ם 
(במו שאמר הרג"ב בשמו) שהרגמ"ה לא גזר במקום מצוה, עי' בתשובת מהרשיך (ח"א פי' ב') 
שכתב כמה השגות על תשובות הרי"מ הנז', והביא שגם מורינו הריב"ל בתשובותיו השיגו 
ג"כ הרבה (ולא עיונתי בעת בשו"ת הריב"ל), ועי' מש"כ המהרשיך עוד (ח"א סי' ק"ר וחד , 
סי' פ"ג /) ועי' בשו"ת מהר"ם לובלין (סי' פ') ועי' בשו"ת המהרח"ש (השייכות לטאה*ע פי' לינ 
וסי' מ"ו) ועי' שו"ת דברי ריבות (סי' רצ"ד) ושו"ת הב"ח (סי' צ"ג אותה השאלה בעצמה שבאה 
בשו"ת הרח"ש שם --- ועי' מש"כ בב"ח על טאה"ע (סי' קי"ט ס"ז) וז"ל : אכן קבלתי ע"ש הרב 
מהו' שכנא ז"ל שהתיר לישא אחרת הלכה למעשה דבמקום מצות פו"ר לא תיקן ר"ג כל עיקר, 
גם חכמי ורנקבורט כתבו תשובה ארוכה ע"ז ונמנו להתיר, והסכימו עמהם כל חכמי אשכנז 
ורוסיא כו' עכ"ל , (ומ"ש שם בשם הרש"ל סותר למש"ב בשמו בתשובתו שם ובטואה"ע סי' א', 
ובמדומה שהעירוּ ע"ז האחרונים) ועי' בשו"ת הרדב"ז (ח"ב סי' ת"ש ובכ"מ) ובשו"ת מהר"ם אלשקר 
(ס"ם צ"ה) ובשי"ת הראנ"ח (מ"ע סי' פ"ב ופ"ט) ועי' מש"כ הרמ"א בהגהה (אה"ע סי' א' ס"ח, 
ובסי' קי"ט פ"ו, ובסי' קנ"ד בב"ש סקל"ה ובש"מ) ובאחרונים שם , ועי' בשו"ת בני משה שלטון 
(סי' ג"ז) ובשו"ת שב יעקב (אה*ע סי" ט"ב) שהאריך בזה , והביא מש"כ בתשו" הר"י מינץ, 
וכחס על בבוד מהור"ר גרשון קראהו שם: ,בר אוריין" (אבל מש":כ : וחכמי הדור החרימו אותי 
ע"ז לא ידעתי מנ"ל % בי מלבד הר"מ לא מצאנו מי שהחרימו !) ועי' בס' בני אהובה (הל' 
אישות פכ"ד) שכתב. וז"ל : ורוב | המפרשים (4) הסכימו דאפי' במקום שיש ביטול טע כו'' או 
בקיום פו"ר לא חל חדר"ג דלא גזר בזה כו' עכ"ל , ועי' בשו"ת מעיל צרקה (סי' ל"ג) בשו"ת 
נודע ביהודה (מ"ק אה"ע סי' א', מ"ת אה"ע פי' ק"ב וק"ג) שהאריכו בזה ג"כ 20) מכל אלה 


0) וסנס. מלכד םים 56י 8יזס. סעלות ותדוטי תולס כענין סלז : יכולתי גס יכולתי לסככות | עול 
כמוניס (ספלי טו"ת ופוסקיס ולסגדיל כמות מספרס כסנס וכסנס (כי כמטט חין ס' כו"ה בלם נתגלגלו כתוכו 
דכליס --- ע"ד תדכ"ג כמ"מ --- 5ס סככס 05 מעע) 5ך חדלתי מזס. טלת לסנפות 5ת סקוכפיס יתר. מד6י, 
ולמטכת סענין סן יספיקו (מדי , 96 מעע ספיוכיס מכו"ת טר סעליתיס מן סכל כידי , ול לסתוויי חורפק 
וכקיפות כפתי ספעס (עי' כלופס. ט"כ 5ד 178 ככס סו"ת מתרית יוסף | סי" 5"ו), | כי מפבד. םחו כפן 
מקומן , 52 1 סדכך ו( זס סעיל ; -- סנס כימיס ס0לס השק ככו כמו ככו ונתפטעו מקד ספרי מפתהות 
ומרפס מקומות וליוניס (ספריס טוניס (כמס כלי מעכס ומכונות (מתבינען) לעזוך. למודיס, 6מנס גס (סטעות 
על נק(ס, -- וסדכליס עתיקיס) וכפלע ס' פחד ילתק. %סככ ללמפרונטי (כפרס 5' מליפת ידידי . . . תכל 
פס כפי ספר. . (6מכ. למתכלו: ,ולי פתד ילתק סיס לך כי עתס כיקס כלתתני" 1) פין 5 89 מלשכס ונ 
תכמס (סיות כתמוכ כוס5 ספליס , ולסרכות. על כל ענין 5יוניס תמכי"ס. תמרי"ס , וש לסמניך על וס (מון 
תז"ל (יכמות וכ"כ) ,,רכותם (מיתסכ גכרי ?" ול מכחד סגס 5נכי פיינתי תת"ז כס' פהד ילתק כערך ,תלם 
ר"ג" (כי דמיתי %טר יסיס (ריק יגיעי | כלי פחד !) ורפותי ל ל כס ידי תוכתו, כו 85 פיק בק לם' 
שו"ת מעטיס. (גס (שונו | טס חין כ"כ מדויק) וסוס פמגס. פטר כל מלתכתו = בק ככך | לכתוכ ממונים. ומ"מ, 
כדכטי (מיעכד 5 פכד כמח"כ . ושח"ז סתכוננתי סגס 90 מעע סוניס בכפו כס, נקתס כססר סמס כס' 
פנים הדטות , ו(5 תידם וסוסיף עליסס כ"5 מס' בו"ת משפת | כנימין , %כר סמנס תפכתי |(% מ5קתי כעל 
פת סענין כסמתתת כנימין (סייגו כסו"ת מ"כ סנז') ולפי סנכפס סמ"מ 150 סול כטעות , ופי כם מקומו 
ועד (י דבּריס. הרכס ;- ע"ד ס' פחד ילתק ככנל , ותתכוך לעת תתלת 8י"ס . 
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את אשר בלבבי מענין מעשה שאירע בבשאן בחבית כו'. הנה אשיבך על כל דכר 
הגם כי כל רז לא אנס לך כו' כו', ועל מה שהוספת אח"ז לשלוח לי ב' קונטרסים בענין זה, 
ובקשת ממני להודיעך את אשר בלבבי כו' כו' עכ"ל ,ואף כי אין מבואר שם בהדיא, איך היה נוטה 
= דעת הרב השואל מוהר"ג בענין השאלה ; -- עכ"ז מבין משכיות הדברים יראה קצת, שהיה 
> נמשך אחרי הר"א דילמדיגו מקנדיא נגד הר"י מינץ, עיש ונ"ל ברור שה"ר גרשון הלז הוא 
= הר' גרשון בונפצו (משפחה ידועה) כמו שמוכח זה ממש"כ הר' אליעזר ב"ר משה שאלוניקיאו 
בתשובה להרא"ם (סי' ל"ה) שזה לשונן: כי ראיתי הלכה למעשה בב"ד של אמו"ץ מהור"ר 
<> גרשון בונפצו יצ'"ו ,שהסופר רצה לכתוב כו" כו', כי ראיתי הפסק שפסק מכ"ת על יי"ג ששלח 
אמו"יץ מהרייר גרשון למעלת כ"ת זה במו עשרים שנה כו' עכ''ל, אשר בלי פפק הוא הוא 
הפסק הנ"ל של הרא"ם נגד מהר"א מקנדיא -- והר' גרשון הלז היה ג'כ נרדף מאד מהרכ 
מוהר"י מינץ, עי' בתשוכתו.(סי' יו"ד) המתחלת זבובי מות יבאיש כו' זהו המוחרם גרשון בונפאצו 
בו" ע'יש באורך, שכתב מוהר"מ עליו מרורות וארורות נוראות אשר נלאתי להעתיקן. וכן 
בתשובה האחרונה (סי' ט"ז) קראו ג"כ : פלגאה וצדוקי ומוחרם ע"ש , וקרוב מאוד שלכן שלה 
הרג"ב הנז' את הקונטרסים, בתקוותו אשר הרא"ם יסכים עם מהר"ם מקנדיא נגר הר"י מינץ, 
בי היה בלב הרג"ב על הרי"מ שרדפהו עד החרמה, על תגם, ועל לא דבו, 


ולמען לא יפלא בעיני הקורא מה שהרבתי עוז בנפשי לאמר ,על חנם"? אעיר אשר 
הד*" מינץ כתב שם: שמש"כ (מוהר"ר גרשון) בשם הרא"ם, כי גזירת רבינו גרשון מ"ה ז"ל 
אינה במקום מצוה לקיים פו"ר, כי במקום מצוה לא גזר, וראיתו מן המרדכי פ' החולץ כו' הוא 
משיא ש"ר להרא"ם אשר בוודאי לא כתב זאת, רק הר"ג בעצמו זייף זה בשם הרא"ם, כו' כו' 
ב"ל הרי"מ, ובאמת בחנם השדו, כי כן מצאתי להדיא בתשובת הרא"ם (פי' י"ד) שכתב להרי 
גרשון הנז', (ותארהו שם: ידידי, ידיד ה') מפורש כדברים האלה, וכ"כ ג"כ הרא'ם בסי' מ"ו 
ע"ש א"כ אך כנים דברי הר"ג בשם הרא"ם, כי לא מלבו בדאם 19) ואולם מחביבת הרא"ם 
< את מהר"ג , ומן התארים שהלק לו-, [שם, ובסי' נ' ע"ד הקוביא (אשר הוא ג"כ אל הר"ג הלז, 
| במן ‏ שמוכח זה ג"כ ממש"כ הרא ה"ש בסי' ל"ה שם) תארהו : גברא רבא, בוצינא דנהורא, רבא 
דעמיה מדברגא דאומתיה, החה"ש כבוד ר"ג י"ץ האח היקר והמעולה אשר בכתם טהור לא 
תטולה כוי אשיבך את אשר בלבבי, הגם כל רז לא אנס לך כו' וסיים התשובה : כמצווה בפרט 
מאחי היקר אשר אני מחויב להפיק רצונו בכל יכולתי כו', ואויביך ילבשו בושת ויבלו כל מכקשי 
רעתך כו" אוהבך הנאמן א"מ עב"ל , אשר אולי בסוף דבריו כיון על הרדיפה הנ"ל] נראה שהיה 
= רב גדול בדורו, והוא היה רבו (או חבירו) של הר"ב בעל תשובות בנימן זאב, כמו שהביא הרב 
| ' אליה הלוי בתשובותיו (זקן אהרן סי קצ"ח) וז"ל : אני שמשתי עם הגאון מהור"ר גרשון בונפש 
מו", ועי' שו"ת בנימן זאב (סי' קי"א וקע"ז) . ועוד לא אחדל מלהעיר שהנאון מהר"מ מפאדווה 
שהוא בעצמו הרפיס את שו"ת מהר"י מיגץ (ביחד עם תשובותיו) וקורא א"ע עתלמידו, עכ"ז 
. 
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9) וכן מט"כ מסרי"מ כתסוכס (סי' ט"ז) פ"ד (כיסת ספכ5ופיס לסתיר, \כתכ סלטון : ופי כלכום 
₪ סלסול פכילס (מפוקי מלכו טל פלגפס כו' גלסוס כנפ50ו סמדכר וסמסככ לתל מטתן על גדוליס. ותסידי 


4 
| "פוטס = "ל פכ"ל, במכופר מזס טסכג"כ פסק 5 זיסוכ, = ים לי לסעיר מפף טמוכונו סרמ" קכע חת ססיתל 
מל מסרי"מ' (סלכס. כד"מ וכסגס"ס (שו"ע פו"ת (ס"ס תכ5"ו) וכן מוריכו כעל סלכוטיס מס, פכ"ו 55 מוסרג"כ 


לבדו סוס סוסל . -- עי' ככ"ת יו"ד (ס"ס קפ"כ) טסרכס %סכיג על סיתר .של מסרי"מ , ותמר שדככיו סס 
דתויס ממ"ם סכ"8 ממיך כס' ירפיס , וכתכ כסין ספק 156 דככי סרכ ממין 6 סיו נעלמיס מן מסכי"מ 
סיס כותכ. כן, ע"ם כסעלס סדככ לשיסוכ , וססכימו וס גס תתכו סלכ כעל ע"ז וסכלס"ג. טס , וכמו 
כן סטל"ס (דף לס" כ') מפקפק כזס ג"כ, וסלכ סתסיד כע"ס סוכלונות | יחד לזס פלק (כ' כזכלון. כ') 
כספלו לסלעים ‏ פונס עד"ז ומפיו לפידיס יסלכו כס , ולתלון תכי"כ טרפיתי סרכ סתכיכ ככנס"ג 5ו"ת מס 
מסף שלתס. כתטוכס (סס"ג מסוכ"כ יתיפל כספן ז"ל ;ועס (סיתל. כמוסכי"מ, | עכ"ז הטיג םס על סרפיות 
של מסלי"מ, וסכים ג מס' סזככונות כמס סכ"ת לאסוכ , וכתכ טס כשס מוסלי"כ טלרפס | מדכלי סכס"ס 
ו" בפי" פל כם"י ז"ל מסות תולק על מסכ"י מיכן כו' ע"ם (ופי' ו כס' דיגל דתיי על סספ"ג | קוו 
ג'ט, .ס"ס ע"כ) ושמתתי (כפות כי גס כדין זס. על ספכמופות סכ מוסכי"מ נתן כקולו -- קול עוו---2ל 
מוסלג"כ , גס כזס 0 כ "6 מ כ תי יעמוד לימיכו םל מוסכג"כ , (כד תכל סגלוניס | סכזככיס | למעלס, 

| ועוד 5פיר סכדכרי סכ" מפין (כס' ירפיס) מסכי | סכ"ת וס' סוכרונות, ‏ כן כתכ | גס סלמכ"ס כדכריו 
פנדפסו ככ5ם ס' מעעס כוקת פ"ם - 
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. 
.| 
. 
- 
- 


4.26 - 4006 


סל - -] 


ס" :"7 חתום שמו של הרא"ם ,נאום אליא מזרחי" ואחרי עיון קל הדבר ברור שהוא 
טעות וצ"ל ,אליהו דילמדיגו" או אליהו מקנדיא" לפי שהיא התשובה שכתב הר"א מקנדיא נגד 
הר"י מינץ, ונמשכת על התשובה שלפניה (סי' נ"ד) שבתב ‏ ג"כ הר"א מקנדיא (עי' שיך יו"ד 
סי קכיד פי'ק פ"ו) על השאלה הנז' , קודם שראה את דברי הר"י מינץ, ועל ב' תשובות 
אלה של מוהר"א מקנדיא, ועל תשובת הרי"מ ביון -מוהרא''ם במשי'כ בתשובתו: ששלח לן 
השזפל שני קונטרפים, והוא (הרא"ם) כתב בתשובתו נגד שתי התשובות אלה של מוהר"א 
מקנדו)) 18). 

והנה השולח להרא"ם ב' קונטרפים הנז' הוא: מו"ה גרשון, כמו שכתכ שם הרא"פ 
בראש פי' נ'ו וז''ל: אחי היקר התכם הכולל כבוד ר' גרשון יצ''ו, להיות שבקשת ממני להודיעך 


כמנקרש מק"ק ספכדיס טכלונדון "לכ5 5ליסס ולסרפות כככודו כו' כו' מרוכ ונס תסוקתס תסקו (סטפימ כודס 
ור 5ם דמות תככיתו ופילו פניו | כדכר וס כו' לסנית ‏ 356 דמות דיוקנו | מפויר | ומטות | כסטר, ול 
3% ממוע וישס 555 מלתס כו" מכוכ תסידותו וקדוסתו ופריטותו, ‏ 5כן סמכקטיס 55 :סוגו מתוכ כו" 
ו כחן עד בסטיגו מכוקטס כדרך תתכולס גדולס ‏ ט"י פומן כקי :05 כפטל ועטס כל 5יור פרפוף פניו 
סכוכם \כ6ור. כתריפות |זליזות עלוס ם59 כפניו , וסור פניו 59 גפל ול₪ תסר מפומס מספווי כמפט לק נסמת כו 
תייס, וסול נתשכ יקר סעכך מ6ד למכיריו ויודעיו מלפניס ונעטו ממנו עופסיס וסעתקות וגס סמס גמכריס 
ביוקר תכתכ ותת זככון לדור 5תלון עכ"ל, ומפשר כי תכיכיס עלי מעשי 5דיקיס וטיחות | מכמיס , טכתתי 
לסעתיק פת (כון ספלוך סז . 


וסנס. כחיתי | כס' קו"ת תתס סופר ‏ "תח (סי" קנ"ט) וז"ל טכמז מספרי מקוכליס. מכ" ₪ <סוסי 
ידיס כזקן כל 6ין 5 עסק כנסתלות, 5כל מסס ומסמונס סותלס סכפועס לגמכי ככל פכך מטליס. שכל | מלמיס 
מגולתי זקן ונתליס כפילן גדול ר' מכתס פוריס כעל. עסלס מפמרות מכי סמקוכליס מסו סיס מגולם מכפי 
סספיר מעלס 6", וכן סעיד עליו סים"ר מקנדי) כפילס. כלו וסיס. סומר מעפ"י תכמי סמקוכליס. פין. ה"ל 
קפויס לכך. כו" עכ"ל, מם"כ ע"ד סרמ"ע, נרפס כסדים טסמך על מם"כ כסו"ת | כפב | עטק ימי" פ' |קון 
טלתס ססעתק כק"% םל ס' לתס"פ] שר כתכ ז"ל: וסנ? נפבי דככתי ותקכתי סיטכ סדק ספיך סנסוג 
סרמ"ע | מפפנו זלוק"ל? וידעתי על ככון כי כל ע"ם תייף רסכיס , דקכת סוס ככתעיס, ומסתפל 
כדיקניס כמנסג 6 יע יפ ס, וי ילכל כערף במיכל ‏ >פתורמ דדסכת מתכמת ספכ"י ופוק"ל חוץ 
ממנו , דסכר וקכיל ורדס 25 פיו דכם ס6כ"י טניס ככות מפי מסככ"י סלוק ולוק"ל טר כף למדרמו טל סרמ"ט 
מטעס ס6ר"י ככו, וכך נסג: עד סוף ימיו וכל תלמידיו >תליו כמי, כי מוכי סרכ סתנו ונכדו ותלמידו סיס, וקן 
סרכ כעל מעכר 'כק מסייתי לכ"מ 5 פעס וסתיס וסלם לכד, | פכ"ל, פך 5% כקס סג"מ > מוסכ"מ סופר 
במת"כ מם"כ סרכ סגדול מוסכ"כ יוסף | 6ירגפס ז"ל כם' סו"ת דככי יוסף (סי' ע"ס) טסכפתי למעלס 
מסתלי םסמיג. על דכרי . תמו" כ"ע סנז' כתכ וז"ל: ועוד 6כי הקרתי ע"ז ממוסכ"כ | כנומין סכסן גלו כעיב 
רוגיוו יע"פ, וסטיכ לי וז"ל : דכרי כעל כפר עמק >ין כפוי לסמוך עליסס , כי ככר סתעסקו עמו כפלי 
סורפ וכמס תפוכות מכפו מס דלל כסלכת , ולני. כפיתי | כמנטוכס פורת | סרמ"ע | |לס"ס , וסול כזקן מ 
על כל גדותיו , וסלי זו סכתשס כגופף מל עדות מכ" . 


ומם"כ | כתפס סופר מעדות טל סים"ר מקנדי על סרמ"ע | כסילס , בפמת 65 :מ5 וס כסיפס., 
וזכלוכו כיתם לו ספעס, ממס סרפס כקינס כמכתכ של ססכס מוסר"ר. מעס ‏ מין תלמיד סיט"כ (וכפמת גיכל: 
קומס םל סים"ר ענמו כמכתכ וס) לסתכס כ' זכת | סקלשי (סים"ר 16 סרכ כ* מנשס כן ירפ ₪3 גיעו: 
סד כספר טר"ז סיס קלפי) ‏ סעיד על ככו סים*ר (75 כ"ט) כוס"ל: וסוש טונ זקן ומככס 
לספר, 6מר. ₪ל8 כיון כו סטכע לקסט ולסדר כריותו, 806 בסכטל ססתוסי | כתתת סלתייס (לחותו ‏ ישלת 
יוכקותיו ופלותיו , ולתכלית מתל סין ילילותיו , עסכי ככית ססתי וסערוס ג"כ מ5 וס סכשר ע"כ ככו! 
*ערותיו , ולכן סקיסליס סקדמוניס סיו מגולחיס, וסלכס מן סאומות כדככס סולכיס עד סיוס , ופיפו סכרם\ 
וסוקן על קנקן ‏ ורקן מעידיס , 6ין תכס כתיםיס ועתודיס עכ"ל, וכמת 89 מעט נתפלף כרפותינו 6שר: 
5 דמות תכניתו םל סיע"ר מכתים עדות תלמידו זס, כי גס סול מל זקן כמעט על גדותי!. -- | 


8) 6ת"ז כליתי כס' סזככונות (69 נזכר עליו מס מתכלו, וכתכ סט"י ולתריו ססס"ד קתככו סְככ 
מו"ס ‏ ילתק יםוכון <כ"ד דסמכוכג  ,‏ זסו 5% 5מת , כי תכלו סלכ סגחון | סתסיד מסול"כ. סמום? 6כוסכ" 
מוויגליס כע"מ םו"ת דכר סמופל, וכ'כ סתיד"? כםס"ג) | כפ"ד מס6כיך סככס לסוכית שסתטוכס סי" כ" 
(עכטו"ת סר6"ס) סי% 5יננס ממסרפ"ס , ורסיתו מדסותר למם"כ כתטו' סי" ג"ס, וכמת"כ ל5 סתכונן סיטיב" 
5, לכן קפס ליתם 6ת סתקוכס סי" ג'ס לסכפ"ס , ולגזול ממכו את סתקוכס | סי" כ"ו, אטר 6מנס ס6פת 
'ורס דבכו ויעיד סנספוך סול , כמט"כ כפניס . , 


\ 


3 0 


- 


כו' כו" עכ"ל מהרא"ם , והאריך שם יותר מארבעה דפים נגד: דברי הר"א. ע"ש , והנה אחרי רב 
הפאר והתהלה שפיזר הרא"ם ‏ לרברי תשובת הר"י מינץ הנז' הלא תכסוף מאד נפש כל תופש 
הורה לראות את דבריו אלה ![ולהנות | מאורם, אך לחנם. יחפש אחריהם בתשובות מהרי"מ 
| הַנספחות לתשו' מהר"ם מפאדווה" , כי איננה שמה לכן הנני מעיר כי התשובה הלזו לא אבדה 
מתוך 8 ומצאתי את המוגלית הטובה הלזו בבית גנזיו של מהרא"ם (כי נשלחה אליו 
> במש"ב למעל ה) ונדפסה בתוך השובותיו (שנתחבוו עם תשו' מהראג"ח ונקראו בשם מים 


| עמוקים) סי ל"ח עיש 11) --- וע"ש בתשובות הרא"ם (ח"א). שנפל שיבוש בדפוס שבסוף התש 


ו 


2) ול[ ;דפס טס (כסו"ת סכ0"ס כס" פיס פמוקיס) סי" %כ. תכוכס גדו(ס. (סככ | מסול"ל פנהס 
6% בתוה ה ב-ר רפיה אהו = / 
*1"9/ 193 סוס חתימס כסופס ותיכף כ%מר כחיתיס | סכרתיס טסיל כל | מסר"י מינך בנדפסס. כתמוכותיו. סי" 


מס 
כ 


רר 
-% 
7 - / ה חב 24 -5. =הת ורפה - - 4 
"מ (\טי" ‏ בסו"ת | כנימן וכ סי" ע"6, כגס בס כלס סט5לס סופת ומםס נכחס כי סטותל סלב כ" פנתס 
| סיפ מוויננים = פ"ם) וכלמ סתטוכס סגן' סכקו"ת סכי"מ, ים עס סגס"ס מסמסדר ‏ מ"ל: ככסן קיוך 


. 


תפוכס סמתתל(ת ,כתכ ם"ז" ול מלסתיס, ע"כ סגס"ס, ולנכי מנסתיס. כ"ס ככלימות , ס"ס כתטוכס סופת 
"שכדפסט כתוך תשוכת סכפ"ס םס ע"ם, ועוד :"ז ככמס סגסות ותקונים קעגיס כ מ 
1 מל םל יסיס סלטון מגומגס טס (וסמנס 8 6כקד מט"כ כס' קוס"ד ככס פסק לכ מסוכ"כ יסושע 


3 
3 
שר 
5 


-=7%* 


שומפיט "ל ככ"י, שכתכ כתוך דככיו וז" : וס | תסיככי | מדכרי מסכ"י. מינני סג"ל כעס סיותו כ" 
פופנג כתכמס וכזקנס , קכלגו מלכותיג רכותינו | ספין | תכמתו ופלפולו ניכר | מתוך פסקיו, | טיותל גלוג 
"פיט כפלי כפליס ממס מפסקיו מוכיס עליו כי סיס מקכנוי, וכל ס6מכזיס כטכעס סס ענגי שפס ככדי 


פס וכבדי. לפון , וי כת כסס (כטס כבפתיס ול לכתוכ כקולמס סעומק סמוכן תוך לכס , ול5 יכינס 555 
"מי סטמ פותס הבע כיטיכותיסס | פידן | וע'דנין. פכ"ל) ונ"ל כנתנפגלס | סתמוכס ‏ סנז' ממסכ"י מינן. כין 
| כתכי סל" , מחמת שסלת"ס עסק כלין סזס כטו"ת סלו (ת"6) סי" מ"ז, | ע"ם מססיג פל סרכ מוסב"י 

1 תכיכ 25 גס תמוכתו גדפסס עס, וס 
090 כי סגד סוגד (כו כי סיס כיד סתכס סכ' 
- 


סו == -%< -? 20% 
2 - - 41 ן - 
שליכ"ת | כדכליו זכ עמס לתשוכת סל + מינך סזקת ‏ וז"ל פס 


עול ססמעוני "5 כו" טופס סוכ%ת כו "ל כמסוכ"כ 


- ג - ,2ר 
יסוס (מוכ) 1" קספל סוכ = (סתיר ככל עוז, 18 5מכנד כפוי פעיין כסורפת תכס ₪(ס כשוס כזס, כי 
> מפין':ת9 תולס , וימיס ככיס סיס כ"י. כעיכ נדוו2 של תכמיס., ‏ וסעמיד \ תלמידוס יי כן: רבוס כו' 


ותו טלס סלכ קז קן, כתוכה [כימיס סגו ז"ל ססוכפס סגז' על שותו דכל כו כו" עכ"ל סב"י |" חכיב , וסל5"ס עם פס קס 
| כקורת ל על כל "ידליו" פ"ם , (כן סיתס גס תטוכת בכ"י. מינן תתת יד סכל"ס -- ומט"כ סכ"י 5!כנין 
על סי" , ,מופלג | בתכמס וכזקנס" ו ,זקן כתולס וכימיס" סיפ לפי ססלי"מ ספכוך := ימיס. מסד, 
" כמט"כ - סתיד"ת כס' עס"ג כפס סכ"י יעכן כס' תסלי ס' שכתכ: עכ/ס (סס"ג מסכ"י מינן כן מפס 
| שניס ספלס וכרך כלכת. סתמס פ"ש/ 7 


\ 
0 


0 ולשכחו טל מוסכי"ס %עתיק. עוד מס"ל סלב | מוסר"מ . כמופ 5‏ בוכוכלי: ז"י (כ"ת ת"נ) "ל םס 
| סנדול "ל (מוסל"י מיכן) סיס 0 יד וכס גס כתק'כס פיליסופית וזכס ללמוד = כפומכי לימודי סמתקל 


| במדרם סתכמות , וכוכ. 55ני ס0לרן תלממיד / וססגכיס כני סכולכיס סיו כרוכיס =תכיו, | ותקקו 0% דמות 
| תכניתו במדרם. סתכמות. וני סלעיר. רליתיו. מולכ. בס כמטלות. ססולס. עס. מכת: יו תסלתו. לככוד. ולתפפרת 
| פכ"ל, גל תבטתו חר של פוסכי"מ. ת:זכיסני ‏ ב"כ מם"כ סלכ מכטליון מקונסיליי על נכל עוסלי"מ. (מטכ 
סמו כקג לכו)', סוה סנאון | מסור"כ .במולל יסודס | כסגפנ מוסכ"מ. פפדווס , | "ל כס' פלגי מיס (\' כ') 


ומ סז וס סהפך כיקר גתוכו ז"ל כ:"ל (סות מולו מוסרטי"ק) יותר ממלי . ולפ פככי = סיותי סכתטון 


-); ו 3 


> שבקטתי  3'%0(‏ תמונתו לנגד פיני ע"י סמייר , וחותס | (קתתי לי וס5כתיס. ככות | מדרטי (הייס: מס כנלמר 
" וטיו פוממך כותות תת מוריך. כו" פכ'ל, (וע"ד תמונתו כ סכוד" "מ כדלום סספדו כס" מדכר יסודס (סה כ| 
3100 כ יודעו. ומכולו (קל מוסלקי"ק). יולע כי .סיס תו6ל: ופכחסו כעכסס 8יכ ס56סיס וכה -מ6ד , וכל 
תי מל = סיס חומל בְפגמו כו כי' סו זס עכ"ל). וקן. סיס ./ סמג סג כסטליף 55ויר: פת. תמונת 
סי סס לככוד ולזכלון , כפון פו?ס פס, כן כדפסו תמונת | של סרכ סיכל מקנדית 0 5וס (תמבטכדס 
2" ט), סל סלכ פסור"כ ינחק 5כוסכ. סטכי ‏ כפ' תס"ת כלטון ספרדי (תמבטרדס תמ" .: סרכ כ" עוכיס 
: 


. 
פמט טובים (וויכנים תס"ז) ם< סככי ר"מ תפך כס' מלתכת מתשכת (וויכמים ת"פ) 5 הלכ "8 ס 
ב" כסולת. 0בלסם. (וויכפי6 = תפ"ע) וכו" :מלחו כמס תמוכות כל בגדוליס וככני קטיטתי | ממניס קדמוניות 
וע" כס" מו"ת לככי יוסף 6ירגס (סי" כ"ס) כפס סככ מוסכ"כ ;נימין סכסן מכיגייו פכפס כמנטוכה 5וכת 
| סלמ"ע ז(ס"ק . >- ופולס סב יעבן בכחי(ת ‏ יפכ"ץ (סי'" ק"פ) כת3 ו"ל+ פ"ד מטשס שחירע כימינו 
כטנתקכל סמב עזר. [לוקת] | ז"ל מכרקד ‏ 5חכ "ק תמבטרדס עמד תים תד מס בסונים 
| מוניטין' שו כעולס, ‏ דסיימו | שסדפיס | מטכע כסף כדמות וכתו. וסכיפוסו | למכפס | עונו, = וככסגותי | כו 
| נלתפת' +תמסתי עד 06 (עכס מדעת סככ סכ"ל וככפוכו עסיס נודע ככס תסיד כדורו, כי נסתכלתי כו 
סי" הכגית 50 עד סתוס עס פל5וף פנים ‏ כלס כונע , וזס לדעתי פיסור | גמור. מותוט כו" כו" כרס זכוכי 
בו לטוכ | סתסיד ס6מתי 6"מ ככינו סגדול [סוז סכ תכס 5כי] סמקום | זס6 כעזלו כו" מעפס שסיס 


0 906 


ומצאתי נכון שלא לעזוב כה את הגדול בדורו אשר (כפי עדות הצ"ד) שמעו יצא" 
מסה"ע ועד סופו, הוב מהור"ר יעקב פולק זלה"ה , מורדף בלי חשך מאה הרכ מוהר"י מינץ ," 
עד אשר אעיר , כי לא מהרי"ף הוא האחד אשר כלה כו מהרי"מ בני אשפתו, וחזקו עלע" 
דבריו בחירופים וגידופים, כי אמנם רבים היו חללי חרב קנאתו, חרב לה' ולתורתו 14) -- 
ואמיץ היה בדעתו . להנהיג נשיאותו ברמים  ,‏ ולזרוק ‏ מרה בתלמידי חכמים , אורייתא הוות' 
מרתחא ביה , שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת , להכות אף גדולים וטובים בשבט פין. 
ובלטותא דרבנן , לא הכיר פנים במשפט וילחם מלחמת ה' במחלוקת לשם שמים להעטיד הדת" 
על תילו , (אם שלפעמים הפריז מעט על המדה) . כן מצאנודו שהיה בעל איש ריב ומדון ! 
עם איש | עשיר ‏ ונכבד בעירו 15) , והיה בעל מחלוקת של הרב מהור"ר אליהו] 
דילמדיגו | מקנדיא (בעמ"ם בחינת הדת) כמש"כ הרב יש"ר מקנדיא כס' מצרף לחכמה 
(ג' ב') וז"ל ; ונוסף ע"ז דכרי ריבות ומחלקאות שעברו בינו (הר"א ד"מ) ובין הגאון מהרר"י. 
מינץ זלהיה, שהי' רבא דעמיה ומדברנא דאומתיה 6) ואביהן של אשכנזים כזמנו, כנראה. 
כויכוה | הגדול שהיה ביניהם שהרעיש כל הגולה בפפקיהם . הגם כתובים כמופים עדי היום עפ ! 
רבני קנדיא עכ"ל , וכ"כ בס' אלים (צד כ"ט) בקצור ע"ש. אמנם לא הודיענו היש'ר את נושא/ 
הויכוח ? -- ואנכי אשער שהויכיח היה ע"דר המעשה בחבית מלא יין כו' כו' שמובא בשו"ת: 
הגאון מהור"א מזרהי (סי" נ"ו) והרא"ם הסכים עם ההר"י מינץ והשיג באורך על דברי הר"א 


ומצאתי בהם חכמה נפלאה חכמתו גדולה מאד משמועתו, על כיו"ב גאמר כי ש"כ ישמרו דעת ותוימ"פ, 
כי מה"צ הוא, הוא המאה"ג אשר אין כח בעינים לראותו מחוזק אורו וזהרורו , אם ימצא איש, 
לקחו לבו ואומץ לבבו להתחזק כנגדו להסתכל בו, הנה תכהינה עיניו מראות , ויפסיד אורן: 
והדרו, אח"ז קראתי בדברי מהור"ר אליהו רקאנדיא, וראיתי בהם דברים זרים מאד לא יכולתי 
לרדת לסוף דעתו, והנה אביא ממאמריו ר"ר, ואטעון בכל מאמר ומאמר ממה שבו מקום טענה 


ג פס"ע אין ת"י לעיון כס) ופח"ז | כפיתי כסו"ת סער תפריס | (סי" קי"כ). תטוכס. אלוכס 
כענין זס, וסעלס כפפפולו | (סכליע נגד. דעת מוסרי"מ  ,‏ וממכולת | דכריו מסמע קלת- בל 5סיק ]דטתיס' 
ממסכ"י פולק (בסכים סכמ"6) סול סו סעסרי"ף מכתטוכת מוסרי"מ. פ"ם . \ 

4 כססים מעטס דר"ג דנעריס 5ר' יסוטע , תחת תשר פית5 כתלמוד ככלי (כרכות כ" ב') סטון: 
פמרי ע"כ כנעליס וניזל? כר"ס 5שתקד (עריס | כככורות כמעטס דר"5 <עריס. ס"כ לעריס ‏ ,חית5 כירוטנמי, 
(פס, וכתענית | פ' כם"פ) סלמון : ועמדו כל סעס על כגליסס ‏ ופ"ל פר"ג ,כי על מי ₪ עכלס בטתך 
תמיד" ! ט"כ , שתפסו תות (מון | סמקל5 (סוף נקוס), ונרפס מזס כמלכד | דנעכיס. לכ" יסוטע. 5ער ג"כ 
לתכמיס הריס , וכן המותי כיפ"מ' כס , ופולי ככוונס | ססמיטו כתלמוד בלנו 5ת סלשון סקטה הז , מפטר: 
ככודו בל ר"ג . וכע"י סגי" ,סת% כב"ס 6תת כככורות" תיכות ,%ת6" | חת0" כוודפי מיותלות ,. (ורסיתי 
כס' מו"ע סכיף סגי' סופת משמיס דגמרפ ? וכן מט"כ סכירום(מי 55 סוזכרו כ' סתיכות | סין לבוגו מדויק). = 


3 [ 


5) כ"כ מוסכ"מ פ6דווס כתסוכתו | (מוסר"5 קתפטלי כקנדיח ,4 סנדפסס כסו"ת מכקת לוכל מכ 

(סי' ס"ס) ולתידום ספנין 5עתיק לטונו : יכתס פספלס :5 לכס %ת משר קרס פס פדוופס כימי סוקן מפול" 

סגולס ככינו יודס. מינן ולס"ס , ולדעתי 15 מל פס כמסוכ"ל יסודס [דק(מידיגו] = סיוטכ | כטכת תתכעוג! 

בפירכס , 6ך סיס 18 כחול יומכ | (פני רכו, [עי" 5ליס 5:75" שסוס | כנו כל סכ" בעס כתס"ל) ,וכו 
ן 


תף סול כל סדככיס , סיס פס איש עטיר ותקיף ממו סיכך וועלטיס וסמו נודע כטעריס , וסיס תמיד פים 
מ לת מס גפון סוקן מוכיכו ולכינו יודס מינך ‏ זלס"ס, ‏ ולככו מוכיכו וככיכו תמי סגפון כמסוכ"ל 6ככלסס. 
מיגן ס"ס , ועכס. פרוכת גפס מחד מרוקס כמרגליות, ולקס פליו פורת 5כי טסותס ס6כמ"ס (ווספען) טטו, = 
וסיתס סלולס כולטת מתמת. סמכגליות וכיקם לסטימו ככסכ"כ כמועדיס , וסוקן מיתס כו , וסות מכוכ. עסכו 
ותוקפו 59 ססגית כו (סיותו כעל מלתמתו, ומ05 1 כעטרו כ ככ יס ע ו ור יס פן, 6םר סגיעו ו כפיות : 
לסת'ר ‏ מן סתלמוד. כנידון בלכס , וכחווק יד שס 6ותו ככסכ"כ, ויל סזקן מכסכ"נ כתרי סף,, וכתכרגו, 
סקעעות 5 וד כגלל 006, ולפ" עתס כזממו | קמו סיורטיס םל כמר | סיכן סנ"ל לסמימו = ככסכ": | 
ולפ בלו לעסות כלתי כסותי, ולויתי (סס לכסות ככיור ‏ פת סטלס ססי6 ועמעו כקולי כלוכיס טס" 
וכרז ך טעמס עכ"ל . 1 


1 
- 


6) עי' כמו"ת סרד/ך (כית כ"ד) סטלח פסק כלו מוסרי"ס , | לטמוע דעתו פניו, וכתכ לו ג'כ 165 
סתופריס ‏ ,רכ דפמיך, מדכרכף דסומתיך" וע"ם 6יך סמפיל סרד"ך 5"ע. נגד מוסכי"מ , וקרפו בכו ופדוני. 


נשואה מקדמת דנא לאהו' ועמתנו בתורה ה"ה מהור"ר ר' דוד צענר יצ'ו 15) כו' ובשיכ אם 
המיאון ע"י לימוד, ועל הלימוד נחשד מהררי"ף, והנני רואה שראש המדברים לדון בזה הדרוש 
(הןא" הדבר הנדול הגאון מהור"ר יעקב מרגליות ז"ל, .כו' גם נתן ברכתו על מהררי"ף לטותא 
דרבנן ר"ל שמתא שם מיתה, שהרי לא הזכיר אצלו לא יצ"ו ולא שיחי' במנהג, עוד בקש 
הגאון למסכימין לדעתו מרוב ענוותנותו ז"ל כדי לבטל דעת מהררי"ף ברוב כו' כו'. מכל 
הנ טעמי ג"ל שהמיאון של מרת פולקא אינו מיאון כו' וכ"ש עם צירוף כל הגדולים -הנזכרים 
> ביריעה, והמפרב ומתריס נגדם, נראה דבר נה"ש הוא, ודעת מהררי"ף לא תזכר ולא תפקד, 
| הרי בטילה אחרי שרבים חולקין עליו, ואם בעל נפש הוא, בין יבין אשר לפניו ‏ וישים סבין 
= בלועו, וידום וישתוק ויודה להם, ויקבל שכר על השתיקה והפרישה, ודעתי נוטה ישלחו כל הני 
פיתקי דרבתא למהרי"ף יצ"ו, אם חוזר בו מוטב, כי מתוך כתבו של הגאון ניכר מתוך הנקודות 
"אם יש אם למסורת, שתלמיד של הגאון היה, ודי לו בחזרתו, ביון שהנדוי היה על תנאי עד 
שיחזור , ואף אם לא היה תלמידו לא היה להמרות בגדול הדור צדיק וחסיד ז"ל, אבל היה לו לילך 
' אצל הגאון ולהפיס דעתו, או להתווכח עמו על הנדון, אלא ודאי גסות הרוח נגעה בו , אם 
כן ראוי לזה וליותר מזה, ואי לדידי ציית ילך על קברו של הגאון ויבקש ממגו מחילה , או 
| לכה"פ ישלה שם שליח בו' ואותו שליח מצד מהררי"ף יבקש מחילה מהגאון ז"ל , ואם ת"ו 
שאונ חוזר ראו" להורידו מגדולתו ואח"כ לנדותו כו' מפני שתולק על רבים על יותר מעדה , 
5', והיינו אם אינו חוזר בו, ומצד אחר להחרימו, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, למה 
יומזת בלא עתו, ולמה לא נדון אותו לכף זכות כו' ונאמר דלא ידע הָא דרמ"מ ז"ל, ואף 
| אחר שנודע לו, אולי מתוך פלפולו מחלק ומפרשו באופן אחר, ועוד שמא רוח אחרת גפות 
878 בל ופובר דסבר וגסר הוא ויכול לחלוק על הראשונים כו' בשביל כך אינו בר 
צודוי אם לא למגדר מילתא כו' כו", וכי מאומד הדעת נחייב אותו שמת ? כו' כו' ולא ידע 
מהררי"ף דר"ש פליג: על פר"ח כו' וסיים התשונה בזה"ל: ואף אם למדתי פניגוריא על מהררי"ף, 
מ"מ הלב יודע מרת נפשו אם לעקל אם לעקלקלות, ולא ישא עליו חשא על ה"ה מהר"ר ד"ץ 
אופוופן בי אחר כוונת הלב הן הן הדברים כו' כו' עכ"ל . 


| והנה כאשר קראתי את התשובה הזאת  ,‏ וראיתי ג"כ ביש"ש יבמות (פי"ג סי' י"ז) שבתב 
שם הרש"ל הלשון : וגדול אחד בדורו אשר היה לפני , נהג ועשה הלכה למעשה, והושיב ב"ד 
נמיאנה יתומה בבעלה שהיה אדם גדול בתורה, ונחלקו עליו כל החכמים האחרונים אשר הזכרתי 
(ה"ה. הגדול החפיד מהור"ר מרגליות ומהר"ר פנחס מפראג ומהר*"י מינץ) וכל גדולי אשבנז , 
זר עליו שלא תצא במיאין וברכוהו על ככה , ומרוב חשיבותו וגדולתו העמיד המיאון על דעתו 
1 השגיח בהם ובגזירותם בו' עכ"ל , (ונראה בהדיא שהתשובה הלז של מהרי"מ היתה לנגד 
"עונוו) שערתי כי מש"כ ,מהררי"ף" פתרונו מהרב רבי יעקכ פולק" (ובלשון : אולי מתוך פלפולו 
\מחלק ומפרשו באופן אחר" רומז מהרי"מ כמתלהחלה לדרך הפלפול והחידוד שחידש מהררי"ף 
"שצווחו ע"ז חכמי הדור) כי כן תארהו הרש"ל בתשו' (סי' מ"ח) בשם גדול בדורו אלא שבכאן 
בסה על שמו מפני הכבוד, ואח"ז נזכרתי שכתב הרמ"א בהגהת אה"ע (סי' קנ"ה סעיף ב"ב) 
בפירוש וז"ל : ולב"ע אם היא פחיתה מביביש ממאנת אפי' בזה"ז, ובן עשה מהר""ר יעקב פולק 
מעשה בימיו , ודלא כהיש מחמירין, ואמרו שאין בת ממאנת בזה"ז כלל (מהר"מ מרזבורק ור*י 
מינץ פי''ג) עב"ל (וכ"ה בד"מ) 13) ושמחתי לראות כי השערתי אמיתית , -- ואחרי קראנו בזה 
את הדברים ‏ הקשים כמדן אשר נחש ינחש בם מהרי"מ נגד מהררי"ף , נוכל איפוא לתת 
אמון במש"כ הש"ק, שגם בנו מוהר"א מינץ היה בעל מחלוקתו, ובחרם יצא לקראתו . 


 .\ 


8 ככקו"ת מסלכ"י ווייל (סי" קמ"ת) נוכל | ,סו" | סנס" דול 5עככ י"ץ כו" , וכתכ עפיו. סלטון 
| עוסנס. סוכי. סנס"ל דוד שמו סעוכ לתכס ונסכס למעלס למעלס, וגס סי תכס נכון דכל מד סוס מדקדק 
(מפםסם ‏ כמעסיו ," 6יכו | מוליף | מת"י דכר בקינו מתוקן כו" כו', פכ"ל, | וע"ם סי" קמ"ט, וסנס מף כי 
סתותליס 'תגן מקוס (מער כסוס סו5 סגזכר כממו וככינויו כפן כסו"ת מסכ"י מינך עכ"ז (כי לפק מלקייס 
> פת ססקעלס סזקת !ד למפוס סופן . 


- ומוכגו סרמ"6 תלמיד תלמידו םל מסלי"ף) 69 סבגית על דעת סגףוניס. טכרכוסו (מסרלי"ף על ככס 
וכע פסקו לסלכס , |עי' מט"כ סרכ סתכי"כ כסו"ת ככי מטס בלטון חי" ג"ס (וטו"ת | כטד"ס 5ס"ע מסוכס 


0 )ה 


וע" הגאון יעקב פולאק יש להוסיף מש"כ בשה"ק (ד"א-דף נ*א א') שקיכל שמחמתן 
עסק ד"ת אהד שהיה בבולוגיא, נתהוה מחלוקת גדול בין מוהרי"פ ובין הגאון מהור"ר אברהם. 
מיץ (הוא בנו של הג"מ יהודה מיניץ, והותנו | של הג"מ מאיר מפאדווה) , ויכתוב הר"י הנ"ל, 
נגד הרב מונץ עד שנתפשט הנגע ביניהם, וכתבו מרירות זה נגד זה עם ייתר ממאה רבטטן 
לבל טערכה, עד בי (לפי הנשמע) חרמו זוז לזה, ונתאמת אצל חכמי איטאליה שמתו בשנה. 
ההוא שניהם ביום אחד עב"ל, ואם קבלתו זאת אמת (כי אמנם ידוע מש"כ עלוו הישיר' 
מקנדיא עי' הסה'ד בהקדמתו) וכול להוות שגם ררך פלפילו החדש של מוהר"י פואלק, לא. 
הוכשר בעיני רבני דורו | במדינת איטליא לכן יצאו ננדו,. וראיתי בשו"ה הגאון מהור"ר יהודה- 
מינץ (סימן ‏ י"ג) | שכתב וז"ל : הנה | עתה קרוב וסמוך \ לפפת רכב לפיק באן לוךי חבילות : 
הבילות מתשובות מרוב אחינו ורבותינו מארץ אשכנז יצ"ו, ע"ד המיאון ממרת פולק' דהות = 
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מ"ד) [ומס"כ כדף כ"ח ע"נ וע"ד לקת מסמ"ע |(6 | סזכול. טמו ?] . (כס). סס'ג סדכמן ב" יסודס וכ הו 
עדל' סמ"מ דסללנימף ‏ כס' ספיקי יסודק (ת"? (עמכרג תקס"ג) דף ס' פ"6, דף ס"כ פ"ס כפ"כ, |כם'] 
פיי סיס ת"0 דף קנ" ח'--- ועוד רסיתי 5ת בס סמ"ע נזכר. כתיזס. ספריס, = סכל כסכתו מלב י, וסתפק. 
עתס כלסיפס סקטגס סזלת. מן כ"ס מתכריס תנכי סשס, מנכפבו פוד שפוריס כזכרוני פר ,כ" . כו 
מס':מ"ע כפיוס קיפוכיס וטיכוייס סדפיס. סכ"ש כסן כככס"ט תקפ"ו 5ד 145 עס יזס סעלות , ופס כהעלס 
75 144 לת סכין | כמת"כ כווכת | סמ"פ כמט"כ ,וכתופי | סורקותיז* = ע"ם]. ולסמתכריס . בב%כו | 2 
סמ"ע ולל סזכילוסו , יש (סוסיף ג 2 שת סגחון מסור"ר בער פרכם בפ"מ. כפר. שכט, שכספכו ₪5 (לבך | / 
פלייויכם + מש"כ - לס"י כד"ס 95 תיקון ‏ סופכיס , <קות סן5. מס" מ"ע פי"ט (פ"ו 6') . כמעט | כ וטו 
ממם, \כן מש"כ כפ' תפוס כד"ס 2 סותו ‏ סקס,. וכד"ה וספתיל, | ססמפמי מפמר תלוך, <קת ג 2 
מס' מ"ע פמ' | (ע"ם) וכן | מק" מס קולס 99 <דיס מלנפת וו"ל: ודע סקתכ הסִכְק"ס 
כו ורפיתי 0 שוכות ב ליי לסקסות 9 דכליו כו" פכ"ל וסנכי חומל שרי ליס מסליס כו כו ! 
כיון כזס על סמ"פ שס כפמ"ו (קמ"ט כ") בכתכ את זס. סלבון 9 וסרג כ"ו סיידנסייס ‏ 1"ל ככימוכו 
לפיוט 5תס ס - ו סתברן בתחילת! , תורס לשמול") | תמס על סכת"ס מבמים דנפכיס ולת כסס סמ"ע ?/ 
וגס 5 לקה 5 18 לידס (דכך ! ] וכן בפיתי 6ת"ז כספכו כ כ ם כע פרק תלק (5'כ) ד"ס הלכי 
שכתכ 7 סל תטעס לתסוכ כו' לקת [כ"ם- מלמון. סמ"ע. (פמ"ד  ,‏ קמ"ד / מכלי | לסזכור. מו [וסמנס: 
תתת תמר מוגרפ"ז וכס לסלגים כ ע5מוסת כגנתו, ותזר מדכר 0 כספר מלרף לכסף ופתכ ו"כ גג 
5 כו 0 כי סוכול כס סו | פליסועכי כן סיקף , וכוסת מוטעס. כסיס לפנו מדי. כתכי סלכלים. הסט ] 
מסטעני כו" פכ"פ, ףכל 5 סכגים | סכמט"כ 2 כמ"ט. מפרק מו סיס 
גל סבערתו שסוף | סקדמון סגזכר ‏ כלמכ"ס כס <פי טעותו, וכו כתפס ססס"ד מזס את סכ"ם) סְרַב' 
כפל ב"ם | מוסך לתומו. חר סנגת סמ"ע, ושנס. ד"ז כתקוכותיו ‏ [סוף ע"ד] -- פפל סיוס מס כשון. 


,הדכ"ת כ" כתן סומר" מס 


"ל" -- וסכטיל | סתלין 6ת סרכ סתכיכ. כסיורי | כנס"ג. סו"ת, ות כע"ס כגל ישלס, | כמשל בקליף 
למטלפסיס ע"י סככ סתיד"6 בתפסו כזס , וסטיג ‏ עליו כסריכות | כס' מס"ג (מע"ס. עכך סדב ה"כ . | דפוםי) 
ווילכת) וכס"מ . ו טל זכר. סיד" 5ת םס ו ן פידום ‏ כמפ"כ ;מטלס, 6ך על סתכי"כ 1 


, - = 
כַסס"ד ועל סיד מלחכי [פות תלמ"ז] ים לתמוס = כל5. זככו כזס גס הת בס סמ"ע ?] וכן6מש"כ ככ"ם כ | 
הלק ד"ס סלומר תין תתס"מ מס"ת 8ת ‏ גי" ב . 8 וכו' סוה מ6מ"פ (פיג, כב כ . 


כס כתלק [ק' 6']. ד"ס תנש כספרי מינין כו" לקת ג 6 מסמ"ע [פ"3 ע"ם]'. וכלפס שלכן גח ופנ 
כבמו . מחמת ככוד קפפתייס בסיס. כמסך ד סתלוסס" [עי' כרסם ספרו כ"ם ולד"ל] וככוד רכו. מסרל: / / 
גס סרכ כ" יעקכ פולטו | כסקדמתו לס" כפתור ‏ ופרת - מסמ"ע מק סממע מר" ליפזר - 5טכנזי כל 
סזכרת. ממ וכן לדככִי סיפכ"ן שזכר 5ונן ים לסוסיף מש"כ כס' מגדל עז כפלית סלמון כגד מש"כ. כט"ו] 
כס' ק"כ פנ"ז [וסכופס יכקס. כי 6ותן סלפיות כעלמו מסכי סיעכך נגד סלע"ז סן סנס <וכעות | מלפזו, ] 
זממנו לקתן "סיפכ לכלו זיין 5 ס עמו פ"=, ולעיר. עוד. כי סרכ סרופף סחכס כ" כלוך קקל5כ כסקדמת ! 
ספלו קנס המדס ל (ת' "י דפוס - תקנ"ג) כתב גגד סמ"ע כמש"כ. פ"ד מולד = כסר"ל; רקו תכס. כעיניו . 
כו'", ,יולק זסכ כותת 5תוך פיו", וכן במטתי ג"ל מזקני. בטר פיכנו, כי. מורנו סגר"ת זלס"ס סיס מתנגד', 
נדול לסמ"ע כדכל סוס . וכמלולת דכריו עס סכס"ג מסוכ"ר דוד משעכטסכ [כעסמ"ס תומת יכוכליס] "ד 
תסכונות סעכור (עי' ע"5) כזרקו. מפיו לרוס" קשיס כנגד סמ"ע, וקמגם סרכ ועכ"ן כס' סמטפתת 25 ] 
כ'] . כתכ לזכות 5ת. סרע"ז נגד כס"ת כתפסו ככך, וסמר וז"ל: כי סדכר. כלור. שתוספת סבניס על תככונמו < 
מזמן סיליכס, 65 ידתס סדכ קכימותנו כסוס. חופן, וכסכ"ד. סיגו כפוב, כתורף , ול כתלמוד כן' ט"כ ] 
ל יכגיסו פון ולכמס על זפת כלל וכלל , ודכליו כניס ויסריס. סלם 7 0 כו' קדככס נכ5ס טסיס ל 
ס' כפועל כו' כו' פכ"ל (כמו םסעתיק גס וכך], וים לי סככס דככיס וסעכות | על ספר מפוכ עיניס ו 
ככר סלרכתי כסעלס 11 סככס, ופולי יתר מדתי, לכן 6טיס. קנפי (מגיש . 
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וחשב החות יאיר שם, יש להוסיף את רבינו המהרש"א שכתב בחא"ג (ב"מ פ"ה) וז"ל משא"כ 
בני בבל דאפשר היו מפלפלים דוגמת חילוקים שבדור הזה , אשר כל מי אשר יורע לכוין על 
וד היותר כפלפול של הבל ה"ז משובה, וכל אחד מכוין לדחות דברי חברו , כדקרי להו 
מחבלים שאין נוחין זה לזה בהלכה, וע"י כך לא פלקא להו שמעהתא אליבא דהלכתא כו" , 
בי פלפול כזה מטריד את האדם מן האמת, ואין מגיעו לתבליתו המבוקש עב"ל, 


" פדס יסוטע פל סירוטלמי) כס' 6זני. יסוטע  ,‏ וין | סספר (פני , 6ך סעירני פליו ידידי סס"ג. סתכס 
פו" מוסלי"מ = זחכס ;"י מככלין . (ס) סכ"י 5כנדנ כלקט מכתס גס כדף קכ"ת כ'. (1) סל"י יסולס 
חרי" כס" תכנית סיכל כסופו (ל"ס פ"כ) מעתיק ג" עמודיס מס' סדכת זקניס תשר ,נטתק. פ"י לכון סזסכ וסקדכ 
ו" עוריס מס" כם' מ"פ דט"ו ע"6" (1) מורנו מו"ס פכרסס גומכיכר כס' מג"5 (ס' רפ"ד סק"ז) כתב " סל 
שמתפפליס \יפיל כונפיו כו" כו" (מפור פיניס) טכ"ל, וסנס ככולי לדכריו 95ס, טערתי כנפשי טיכוון על ס' 
"ע לרפ" טייד פרק -₪ כספרו. זס. ,יך סיסודיס ע"פ סככיפיס ומכסג מכות. יתפללו | תמיד על הש 
שפלכיס סלודיס כעס, ‏ וכגלותנו וס יתפ פלפן = על סמלכיות | כלן סיתן ס' כינותס טלוס וסקט , (6טל = ממנו 
לקת סרכ כי"פ ס"ס פט"ז מספכו תולדת %דס ת"6 . וטילכ כו ,דכרי תכס מתד וגדול בדוב" תטר כתכתי 
כנליוכו כסות. סכ"ג מסור" חריס. ליכ כרפסנויף זלס"ס מכתכ כמו"ת פני חריס סי" "ה פ"ם) . תכל מפד 
כפלפי כסשר פיינתי כמ"פ כס, וכסוף ספכק סכין דככיס ע"ד סתפלס, 6ך 65 כמ בס ככלור עפמל 
סמ" כבמו? 0 תח" נזכרת' מס טנתכרל לי מכמס מקומות | כס' מג"ל (וכדומס מממ6ת' | בסתפוככ 
עפ" יזוס כפר) לפעמיס ספרות ודיניס ככס כספלים ובו"ת , של ₪ סיו סספריס ססס <נגד פוניו 
- סטתיק ק מס' כנס הכר סכיפס ,. <כן סלכתי 55 כית | סכנסת. לדנס יין כו, וכ'ס מלתתי ברבעכתי 
גכונס. והט מתית , כ סכנס"ג. סעתיק שס סת כמון סמ"פ (כמם"כ למפלס חות ‏ ג') נסעיר פליו מן <כון סנוסת 
מננו ככס קלת תוניס. ט"ם , וסמג"ל כמה"כ טעס ותמכ מגס ססערס סית. מן לבון סמ"ע , לכן ק50 בטעות 
כס סמ"ע פ"ז. (ת ל' 6ליסו סכסן (כע"מ ס' סכט מוסר) כס' מדרם תלפיות | ערך יסור מס' 
כינס" לסכע"ז מן ספדומיס (די"ת ע"כ) מס ססטיב 6לעור. כס"ג. לתלמִי סמלך כו' וט"ס 5" ,סלרת 
זקנים". (וכמדומס כסוכירו עוד כס כחיזס. מקומות, תך חין סספר ת"י. לטיון ). (ע) סככ כ" טוכיס 
ופי 03" מעשס עוכיס (דפום וויכלים) י"ו 6י (וכס זיווג תותו עס מתנגדו, וכתכ וז"ל: ועל סמלמכוס 
מ מכט"ס . סכתדלו | (סתוס פי סמל גניס כו כע"ם 3 ל 0 ובע"ס', מ םהל -פ י לייס כ 
תו"ת סלכיך 0 5 תו, וסכו5ס ‏ כן" יפיין כספריסס 4 סכככדיס כו') מ"כ כ' (וכס | כתכ ה"ל: %מנס בעל 
ש"ק וכפ"ם. מ"פ כסת"כ כתכו בניסס - תכס. קדמון כ ופכל, כו 4 סרגיש. מסם"ק גטכ. מסמ"פ] ג"ל כ 
פ"ל - 0 סגון ל" .ילחק 6מפורוכטו | כס' פתד ילתק ‏ גס בעכך דורם (דף 5 פ"ט ב') ‏ ים) 2 
ס מכי"ת כם' לקט סקמת יוד (דף ק'ז 5') 6ך כתם\כתו ו סנדפכת בכסילת | יעכך סי' ה" = 5" 
מם'"כ כדף 5 3 מסמ"ע פי"ע ול8 סזכיר 5פת סמו |, וכמו א 5 סיעכן כס (דף ;"1 6 
שחודום פל סיפכ בלת וכר מם"כ סמ"ע פי"ט פ"ס ע"כ ?. (יכ) סגפו ועכן 1 סוכיכו. ג"כ כספר 
₪ הרס הת" 2 ב', | 55 וכם' עך %כות (פ"5 מ"כ) ולוס" שס | (מיון כו (יב) :| סלב כ' ,וופן 
שמנל גכ כספר בערו תפינס סי" מכ" .| (יד) סלכ מסוכ"ר מנתס מן סלןי גס כפ' (תכתומ%. פ' סמיני 
דפום - ת'ג דף מ"כ עיג ד פוס גלול), | (ט"ו) סנלון מסוכ"כ מפלכי. סכסן בס" יר מלתכי ת"כ 
[בכלל סתלמודנס. ‏ סי" ו"כ 1050 וסקשס ליו . (ט"!) סנהון מסוכ"ל תידית בם" בבכו 0 מו"ת 
₪ ל - 0 6 סכי לדכרי סיד מ(תכי, וכתכ במופרך מס בסביג. סרכ על סמפור. לפיניס כו" פ"ם 
מס מססי5 , ונלפס כי כלוונס שיגס ו לכתוכ ,מחול לפיניס". למפן ₪ יכינו ו מי \ סול סספל 
בפמד לימינו. נגד. סבג סרכ מל6כי. (כי. סוף. םונף . (סמ"ע. מתמול. בלבוס)  .‏ (י) סככ כ" 6כלסס מיכלנדס 
כ לות נפמן (כ6לוניקי) עלך דוכ (י"ד ב')-קופבים ‏ (כ"ו 6 :בון. סעכרי 2 "). (ית) סלכ ‏ מסוכ"כ 
וכד ב', (ושס טעס 
ייס 
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פה כלוך. כספכותיו לס' ספל סתטק 0 תק"ן) כסוף סקדמת\ דף ת' כ', וכדף . 

לתמוכ בפילון סיסודי סוס קפילוכיפוס !) וכלף כ" כע"8 . 2 סנון ל יוסף דוד זיננסיוס. כס' יד דוד 
ונת !כיט 0" ד"ס פחות מג', ופסהיס "ד כ' ד"ס ת"כ. ס כ כ' ד"ס | קטלינסו / מגילק ₪ כ' 
ש"ס שסיתס (כ) סגחון מסול"כ ‏ 6(טזר פלפקלם ו"ל גס 0 תמוכס = מ5סכס "5 (סי' 8' תות 5"ס) 


(וכתפזס כ בס מכס סמ"פ. ברש = כר"% סוסיף. כ"ד כפסיק' כ כ ת י |זוטרתי ע"כ, וכלמת 55 זכר מ"פ 
ומת כ"ע כר"9 על סרכתי כפרט, 055 מסגס עס סמ"ע לעכככ ‏ כ' ספסיקתות יתד כמו שתפסו גס 
6) . (82) סס"ג כ" כלוך ייטילם (כעמ"ס טעס סמלך) כספר ספורכ. כקונ' | קכלות סתלוס דף ג' 2 
| ד" 0" ע"ש , (כ'כ) סלכ סגדול מסול"ר ‏ חיסרל מליסף (יכים) | ככיחורו 65יוכ 5" ז' (כ"ג) סגון. כ 
| יוסף תזן כקונטלס כוכן. לחקל (כנלוס (ספל תקלי לכ ת"ר מיו"ד) דף טי"כ כ [מס סכתיכ. דכריס. גס ע*ד 
"שליס כסן סמתם וכליס כן | גכיס, הפר מכ 525 סגפון טי' כסגסותיו | (מדרט (וי לנם | תר"ס) טי מכס 
ספ" ופ"י 6ות כ"6 ספיר ג"כ כזס, וע"ם מס כסכיף |כסמי מסע"כ] . (כד) סגפון | מסוכ"כ = יסודס ליכ 
| מרגליות מכוזנתכ. כס' פפי פדן (כ"כ ₪ וכתכ. םס ,כי 5דיק וימר (כ' עזריס) וסר"יעכן כתכ עלי 
., % תתעכ 6דומי כי 6תיך סו ע"כ, וכם' טל פורות טעכ ‏ כ' (דפוס פרעסכוכג) (' ע"ל כסעכס. 5" 


-- 


קונטרס הערוה, והוספות יקרות, ‏ והיו | למאורוות 

למלאית ול ה ר ח י ב איזה דברים מפי סופרים 

וספרים, מאת הרב הגדול בתורה ובחכמה הגביר 

המפואר ‏ מהור"ר | מתתת יה1. נ"י בן הרב הגאון 

פיני ועוקר הרים מהור'ר ‏ שמו[אל שמראשון נ'י. 
ויקרא א; שמו רחבות קריה: 


כ"ה) צד 56) ,הגאון המפולפל מהור"ר יעקב פולאק כו' ונתבקש ביש"מ בשנת ר"צ כף 
ורבים מראשי הגולה גדולי עולם זקני ומופתי דורגו אין ד ע ת ם נותה | 
ה ימ גו (מדרך החילוקים) עכ"ל פ' צמח דוד" ע"כ . עי' בשו"ת חות יאיר (סיפ קב"ג) שחשב ] 
שם את גדולי המחכרים שקראו תגר על החילוקים והריפות של הכל וסיים בזה"ל ; ועל כולם | 
גי הגאון כמהור"ר ל*פ שדרש בפוזנא שנת שג"ג" עכ"ל , הנה מש*כ ,כמוהררל'פ" ] 
און ר' ליווא (ב"ר בצלאל) מפראג, שהיה זקנו כמ"ש בהקדמהו, והדרוש שוכר נראה | 
ברור שהוא ,דרוש ארוך על תורה ועבודה ועל איי": שדרש בפוזנא ביום מ"ת שנת שנ"ב ,"' 


₪ 

(ומ"ש בח*י ,שנ"ג , הוא טעות) ונדפס בפראג שנת שג"ג, (במ"ש בש-י) ונראה שברהוש ו 
הזה הרחוכ מאד לדבר נגד דרך החילוקים (ולא ו ראית ו) אך גם ז"ז ‏ ידענוהו משאר ספרון | ] 

שצווה בכרוביא על הנז' ובס' דרך חיים כתב וז"ל: אמנם הסבה גרם קלקול הגדול הזה הוא 
השקר שבתחילה, יוליר לסוף העיווה ‏ והקלקלה, כי מעמידים עיקר הלימוד על פלפולים ] 
והלוקים . מעשה חידודים . ומגלים פנים | בתורה , ומבלום הזמן | בשקר, והתוהה היא תורת ! 
אמת, ויותר ‏ היה טוב ללמ גות נגריות או שאר אומניות, או שחוק הידוע שבו הידור | 
וההבולה , וותחדר עצמו ג"כ בזה, וזה היה ראוי יותר משיגלה פנים בתורה שלא כחלכה כו" | 
כו" ע"ש ברבריו שהוצבים להבות אש. ונ"ל שהצמח דוד כיוון ביהור על מוהרל'פ הנז' שתיה | ] 

רבו, [אמנם | ראיתי בס" עמודי שש (להגאון החפיד ר' אפרים לונטשיץ ז"ל), שצעק מרה על 
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דרך התידוד והפלפול שקירין הילוק, וכתב ג"כ הלשון: ורבים מן הגדולים עסו3ף) 
הנול ה מסכימים לבטלו מכל וכל הו'], וכמו כן מש"כ הצ"ד (ח"א המיה <לאלף הני) ו 
רברי המאור עונים נידון שנות היצירה הלשון : מ"מ ידוע תדע שדבריו אינם מקובלים אצל 
הנדולים ואין רעת התכמים נותה הימנו עכ, נראה שיון כב על ופ 
מהרל"פ 17) שהרעיש מאד נגד הס'ע (ועי' בצופה למניר ש"ב צר 18% אות 14), ולהגדולים: 


1) סככ סמכקכ ‏ סמפיין | וסמכס | סמופל8 | ד"כ פוגץ כתו לדות ‏ כ' עוכיס (כ"ת ת"ס) סְכי = 
שס 5ת דכרי מוכנו ב' יוו ו(ס"ס. | מם"כ כס' כחר סגולס וכס' ;נה יסרפל פד סמ'ע פ"ם כספרוך | 
כוס וסוכיח כדכריס, ולעומת זס סכים 5פנינו | תכל ככיפיס ממתכריס גדוליס כלפ ‏ ]וו מכ ספת סמ"פ | | 
לסגות | מחורו ולתת | ככוד -לסמו, וים | 6טר םסכו ממפיכיו | מכלי לסוכירז, | ע"ם , וטנס מלכד מם שגר 


מסס ‏ וסוסיף טליסס ‏ ככמ* | כתובפותיו (כ"ח ת"ז), יס לי ית = עוד | כוספות | מסְרכס | ספריס > וסנו 
מתסף תותס פס, ממס כנספר 2 רפוס | כוכרוני | כפת (5) מורנו | ר' ממס מ"ת (כעה"מ מטס,/ 
מכס) כס' סופיל | מעס (מלכד כפ' ומתתנן כסכית 5וכך) ככתר סיטיכ פ' תלוס (ע"ט כ') ממ"פ ס"ג | 
פנ"ו , [וככקר סתורס פי כסר (קצ ב') לענין מספר סםכפס מם"כ ידידי' ‏ ס;%כסנדכוגי 5ת וכל 1 פס > | 
סמ"ע ?] . (כ) סרכ ב" ספול מורטירס | כב" גכפת כקול דרוט ל"ד (כ"ק ס"ד). (ג). מולנו | מכן ליו / 
כנכסְחי בס" כנס"ב - 5ו"ח ‏ טל סכ"י | סי' רפ"ד ' יפל סטור סי' תכ" , פל כרמב"ס סכ. הכוה פ"ס, 


"ת, | םיורי ככס "ג = "ד טל ,טטור סי" כפ"ס | תות 2. (ד) 6תין | סנ מסו-יכ וכו כ 


ב % ו 1 . 

ל שור . ו [ 0 

אין קיינר ווערדע געוועזען . נון כהיום שלקח אותו אלה'ם למתיכתא דרקיע ואיננו האב 

עְהן ששה ר"ט געבין פאר שפתי כהן על יורה דעה אליינט ואפילו גאוני ארץ. פסקנן 
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) בין גאוני קראקא מצאנו זכרון רב גדול וקדוש מילידי. קהלתנו יצ"ו וזה תור מעלתו על 
בבית הקברות דק"ק קראקא, כתוב עליו זכרון כל גדולי העיר, כ"ה) מאור עינינו המקובל 
ול ויודע רזי עלמין (ע לאין) מהור"ר העשיל צורף. שיודע לצרף אותיות התורה , 
, ובפנקם הישן רק"ק הניל משנת שי"א נמצא כתוב על הרב ר' העשיל זה : בי כל ימי 
ש מבית מדרשו של המקובל בעל מגלה עמוקות וכתב שם יומם ולילה רזין עילאין ויחודים 
חמשה פפרים לשלשת קרא ,שלשת עדרי צאן", לרביעי כאר, לחמישי ,אילת אהבים" 
היה בן ר' יוסף צורף מווילנא . (עיין המגיד שנה ‏ ראשונה נומר .8 , ושנה שניה נומר , 
-- . והנה בפנקסי קהלתנו יצ"ו מצאנו כמה פעמים שם צורף מצורף לשם הפרטי . קרוב 
ההוא, אבל לא יכולתי להכריע אם הוא שם המשפחה או המלאכה .ואם יש להמכונים 
ל איזה התיחסות על הגאון הזה . -- 


5 -ל) 20072 65 צרדש. ש 


-- 0 


מארץ ישראל, והיה יושב תמיד לסרר התשכונות ככית הרב הצדיק מהור"ר אריה לוב , שהית: 
ראש הגבאים במדינתנו, יום אחד מדי כתבו הציע הרב מהור"ד לפני כבוד הרב ר' אריה ליב 
איזה חדושי תורה שהדש בעת למודו, וייטבו רבריו בעניו ויהי כהשלים מהרא"דר את מלאכתו 

ויקם ללכת וחנה הרב ר' אריה ליב הולך אחריו ללותו, מן הבית עד המררגות ועד שער החצר 
והרב מהרא"ד עומד מחריש ומשתאה לדעת, מה ראה הרב הגדול הגביר הזקן לעשות לו את 
כל הכבוד היה והוא הוה אז איש צעיר לימים, ולא יכול להתאפק וישאלהו , במה זכיתי לכל 
הכבוד הזה ומה יום מיומים, ויענהו הרב ר' אריה בענות אמת היום למדתי מפיו חדושי הורה, 
והנני מהויב על פי מצות הכמים לנהוג בו כבוד. 


ה שמטות 


א) לתולדות הש"ך דף 80 זה מקרוב בא לידי השיך על יורה | דעה דפוס קראקא משנת ת"ז 
בהסכמות גאוני הזמן . הספר ומחברו, ומהם למדתי כמה דכרים 
מצאתים ראוים להוסיף פה , א) שמונה עשרה גאוני הדור סמכו ודיהם על ראש הבהן' והעידן. 
בי שפתיו ישמרו דעת ותורה יבקשו כפיו, ב) שהגאון הגדול מהור"ר יהושע בעל פני יהושע ומגני 
שלמה (החתום השני) הוא היה רבו של רבינו שבתי וכותב בהקדמתו : ככר מכירו. הייתי לשעטר 
היה אתי עמי במחיצתי , ולמד ב יש יב תי, ועל קנקנו תהיתי, וקנקן חדש מלא ישן מצאתין 
ועתה זכיתי אשר בעיני ראיתי הוסיף חכמה על אשר שמעתי הלא הוא אחר קדוש מדכר הוא האלוף' 
המרומם פ"ה נ"י בוצינא קדישא מר ינוקא ומר קשישא ת ל ט ידי הותיק מחכים את רבותיו. כר 
אבהן ובר אורין כבוד מהור"ר שבתי הכהן נר"ו בן כבוד הגאון עמיתי ורעי אנוש כערכי מהור*ר 
מאיר הכהן וצל . (בשנת ת"ה), ג) והגאון ר' ר' העשיל (החהום הת מישי) ב כותב עליו : ובשגם 
כי ראה ראיתיו ופה על פה עמו דברתי כאשר היה פה אתי במחיצתי וכו', ואין כדבריו רמז שהיה 
רבו , ד) שרבינו: הש"ך נתגדל בבית = חגאון בעל מגלה עמוקות , וכן בותב בנו הגאון מהור"ף 
שלמה אב'ד רק"ק סטנאב ל החתום הי"ז) נהירנא כד הוינא טליא כבי רינא רבא ב 
של מעלת גאוגנו מרנא ורבנא הגאון המפורסם איש אלהי מהור"ר נתן שפירא ז"ל : היה משתעשע 
עם האלוף המרומם וכו' " מב שבתי והיה לו כבן, גדל וירר. על ברכיו ‏ ונגם במעללין. התור 
נער , ה) שחותנו הקצין ורב מהור"ר זאב וואלף היה אחיו של הגאון מהור'ר משה במהור"ר יצחק 
אבר דק"ק ‏ לומבלא. (גקרא רי איצק ר' בוגמש) . 
לאל להעיר בי עם רוב פרסום חכמת רבינו הש"ך ועם בל הסמיכות מן גאוני זמנו לא 
נתקבלו דבריו בחייו מפני הקנאה (שקנאו בו החכמים 7 ממנו בימים , ולא רצו להיות כפוף 
לצעיר מהם), כמו שנראה מדברי התורני מהור"ר יקותיאל. כליץ מוויטמונד שהעתיק. את התנייך 
ללשון אשכנזית , והוציאו לאור באמסטרראם שנת תל"ט, בהקדמתו להעתקתו, אלו דברי,- > 

בלשונו ממש , -- 

עבט ניקש מער אן וואש האט המאוה"ג המחבר בעל שפתי כהן בחייו אוים געשטאנדען איבער זיינע 
ספרים דיא ער האט מחבר גיוועזין , וויא וואול דאש. זיא האבין קיין פאש אויך איהם גיהאט 
נייערט מחמת קנאה הבין זיא וועלין איהם מחרים זיא דאש ספר האבען זיא ניט וועלין אן זעהן 


- 


ויפל ממכיל 35 דל \נכס כות. ונטס שכמו. מטודו (סכול 5ת כל 5ככי סכלל. וספרטים 
סתלי תפות סלינ , וגופו ע3 | מטוסל 56 6דמתו 
גדוגי ווילכ) ככבוי. לו על פי פעניו | הְרכיס , כו 
ומכלכל דכרי גגידי עמו , מעיר ‏ לעזול ‏ כל 6דס . 
כו 


סתכס סמופלג כתיכ 
ס"ס מסוכ"ר אבר = הו ו ככפה: סניס 
מעס המיכית תתלי תלות סיוס , וככוד גלול עטו לו כ 
סיס 26 ליתומיפ , | ומתכס לדליס , יופץ לתכמי 35 
כלוף נועס לקת" ובפטו עט סופר מסיר 8שר 09% טיכו כפולס, וכנדכת ;ככ , וכל | זס כלסכס ותכס 
וכזריזות. יתרס . וטכ (מעונו ככן ככיס ושנם . וסכיו -- ספו ופוג הנגיד | מסול"ל יךקודדאו. כסלכ. מהוכיכן 
מתתיסו מסוטיפן ‏ כן סרכ מסוכ"כ גפתלי סירם. 6כ"ד דסקכד0ק , 5תיו על סרכ מסוכ"כ יסודם קלפ5קעם 
נין ונכד כל סגפון סמקוכל מסוכ"כ יק יתסקי מכ 0 ס' (וסוד יוכף). . עסק כתולס וכלדקס 
כל ימיו , ונסע לפס" בטכת תקפ"ס, | ונפטר. כירוטליס כב" ער"ת ה . כסנת ' תקפ"ת : 


ב - 


/ 
, 


| השלחן, לבנו של הגאון מהר"ח, הוא הנגיד המפורסם וכו' הנכבד מהור"ר פרץ האמבורג 


וי 


| מצבתו רק דברים אלן : פ'נ הרב ר' ישדאל בהקר ש ר' אליעזר . שהרביץ תורה ברבים ומו 
הוראה פה קהלתנז שלש וארבעים שנה י"נ ח' תמוז תרי"ז . 


| מז) לדף 289 לתולדות הרב ר' יעקב בהנא . מפי מגודי אמת שמעתי, שהספר אליה רבה על 


4 מדר טהרות מהגר"א שהוציא לאור הרב מהור"ר מאיר מ ש אד הנזכר בפנים , הוא מפרורו 


ומכתיבתו של הרב המאוה"ג מהור"ר יעקב בהנא, כי הרב ר' | מאיר בלמדו לפני הגר"א רשם 
> לו את החדושים ברמזים בקצרה , ולא עלתה בידו אחרי הפתלק רבו מרן לפרש את הרמיזות 
= זלחבר את האהל, ויהי הרב. מהורר"י לר' מאיר. לאור ואלה תולרת יעקב , גם סגנון אחד לספר 
אליה רבה עם הפספר גאון יעקב שהזכרנו בפנים --- גם הוגד לי כי נשארו בידו תלמיריו חבילות 
כתבים על כמה מסכתות על דרך הספר גאון ועקב , 


מח) דף 244 --- לתולרות הנאון ר' אבלי. שמעתי מפי אנשים נאמנים כי נשארו ממנו שלש 
אמתחות גדולות כתבים בשו"ת , ומהם נלקטו כמו ששים תשובות ע"י הרב ר' שמעון מאבאלניק 
והרב ר' אהרן דוד שקלאווער מווילנא, ‏ ונקרא בשם באר אברהם. ונמצא. מסודר ביר יורש 
הרב מהור"ר שמעון . 

מט) לדף 244 שורה ן* יהי לנו למופת וכו' צ"ל ויהי לנו החכם הזה למופת 

) דף. 247 בהערה נשמט שם החבם הנזכר והוא : הרב ה" אריה בהרב ר' משה מייזל , 


% 
2) שם . בענון הרב ר' משה הורוויץ : בא לידי ספר קטן על התקופות והמולרות נקרא בשם 


מועדי השם נדפס בווילנא בשנת תקפ"ב בלו הזכרת שם המחבר בפירוש , וצא לאור. ע*י אחי 
המחבר . אריה ליב במהו' ישראל . ובפופו איזה חדושי תורה מאת המוציא לאור ושיר לפורים 
מן המחבר וראשי ההרוזות משה כהרב ישראל. ואולי הוא הרב ו' משה שזכרנו והיה שם 


" אביו ישראל ולא יצחק כמו שכתבנו, ואין לברר כי לא נמצא מצבה על קברו, וכתבתי על פי 


השמועה , 

נב) דף 950 בהערה שורה א' ב אות צ"ל באותה . 

) לדף זה --- בדור זה נשמט שם גדול אחד, והוא הרב הגאון מהור"ר חיים בהרב מהו' פרץ 
הבהן. (אבין הרב היה תלמ מוד הגאון המפורסם מהור"ר יהונתן אב"ד דק"ק אה"ו וה\א 

סמכו בחברות ומורנות , ובנו ב נודע בווילנא בשם ר' חיים טשצטכנאוויצער. נשא אשה 

בווילנא ודר פה ימים רבים והתפרנם ממסחיר , בהביאו פחורה ממרחק מאמסטרדאם והמבורג. . 

שד אשר נתקבל לאב"ד בפינסק, משם נפע לארץ ישראל ונתישב בצפת ושם קנה לו בית וחצר, 

וה לו בית המדרש, ושם עלה השמימה יום רְ"ח טבת תקצ"א . וכבור גדול עשו לו שם כל 

גדוּלי החכמים להפפידו ולבכותו' כהלכה , כמו שהודיע מזה הרב הגאון מהור"ר ישראל בעל פאת 


יוור 
₪ 


במבתבו מיום ב' שבט, ואומר עליו: ,אל הלקח ארון אלהים השמימה הוא אחי וראשי מר אבין 


3 מקדושת 


הרב הגאון הצדיק המפורפם כבור קש"ת מהו-"ר חיים הבהן וצלל"ה, ומפליג מקדושת הסתלקותו. 


גד) לרף ל 550 5 הרב הצדיק הגדול ו משה איוויער הי' בן להרב הצדיק והחפיד מו' יעקב 
ו ממשפחת רש"י ואחיו הוא הרב הגאון החפיד המקובל מהור"ר יצחק מק"ק בעליצע אשר 
באמתחת מכתביו נמצא בכ"י ספר ברית עולם ה בלי שם מחברו, ונסתפקו גדולי הדור אם הוא 


חברן או בא לידו מאיזה רב גדול מן הקדמונים להיות סגנון לשונו הולך על דרך מארי 7 


הראשונים. ונדפם הפפר הזה ע"י נכדו הרכני המופלנ מהור"ר יצחק ב"ר חיים מביאלעסטא 

בווילנא בשנת תק"פ בהסכמות גדולי הדור המפליגים בשכח שגי האחים הצדיקים 0 

האלה, ר' משה ר' יצחק זכרונם לברכה . | 

נה) דף 270 לתולדות הרב מהור"ר אריה ליב . למען דעת גודל חביבות התורה של הרב הג 
הצדיק הזה, שהיתה אחת ממדותיו התרומיות , אמרתי אספרה ספור אחר שמעתי 

מידוד נפשי איש אמונים הרב בישראל גדול שמו היקר באדם החכם והסופר המפואר המנוח ר' 

אברחם דור*) כב"ר יהודה שטראשון זללה"ה. הרב ר' אברהם דוד זה היה נאמן וסופר הגבאים 


") וזס =פר כתכת' כספל סוכלונות (זכר | גסמת סמכ סגדול סוס ,ג' מכט יוס כ' פ' כל 


פלתס (סמים נפש 6וסכי | וקסוכי, | תמדת כל מכיליו וסס. בוכ ככי. ישכ5ל = סגדול 


-- 278 -- 


מור או"ח הגהות מדויקות וחדושים בכל מפרשיו, ונשא ונתן עם גדולי זמנו. עלה לשמים בק"ק 


הורארנא שנת הקנ"ו כבן שנים ושבעים, --- כל חבורים האלו נמצאו ביד ‏ נכדם הוא הרב 


הטאה"ג ‏ בתורה מיץ בקהלת:ו מהור"ר. אלוה פרץ ביל 

לה) דף 920 ה) אצל ההורני הראש מהיר*ר זאב וואלף בהרב מהור"ר פפח ראינן לשום 
שב ושארית -גם לאקון ה המופלג בתורה הנגיד מהור"ר ירוחם פישל 

במהור"ר פסח , והוא. כאה/ו. מנכבדי חק [הלה, עוסק בהורה וכמצות הולך מישרים ופועל ‏ טוב 

פוה כתן מלא הפנים , סלכל והגה בהורת ה' בלי <צלתים זי"נ | בי"ב לחדש ייב שנת ]| 

ואות" תקפ"ם (מצבה), ובפנקס דקלויז הישן נמצא | שהשאיר אחריו ברכה נדבה עולמית על 

הקלווז ועל שאר חיק .-- ולא הניה אחריו בי עם שתי בנוה , וחתניו | לוקחי בנותיו : הם הרב 


המופלג בהורה מהור"ר אריה ליב נאטאנזאהן . נק-א ר' ליב לי פישע לם, והחכם המפורסם. 


בימיו המופלא ומופלג הנגיד הרב | מהר"ר בנימן בהמפורסם מהור"ר נתן נטע מפלונגיאן נורע 
בשם ר' בנימן נאטאנזאהן מגזע מהרש"ק והש"ך . נתפנה לגבאי בית בקור ההולים בווילנא, 
בשנת תקס"ה , עפ הרב הגדול מהור"ר אברהם בן הגר"א שזכרנוהו בפים 9 110, ועמר 
במשמרתו זאת באטונה שלש ושלשיב שנה ער יוב מותו. ולא לבד גבאי היה לבית הזה כי 
אם גם מיסדו מעודדו ומחזיקו בעתים בחכמה יתרה והשכלה נפלאה ,ועם היותו מהיר צדק לסעד 
את הולי הגוף, היה רודף הפר לרפא לשבורי לב. ולחזק ברכים בושלות , בעצת, במעשה 
ובנדיבות נפשו הרוממה, ועל היותר בפיופי דברי תנחומים ואמרי נועם מרנינים לב נרכאים 
ומגרשים עבי הדאגה . ולראבון נפש כל יודעיו נלקח בשנת השלש וששים לימי חייו . ביום ד' 
אדר שנת תר"א . וכבר בא זכרון מותי בספר פרחי צפון חלק א' כתוב מאת ידידנו הרב הסופר 
המפואר המנוח מהור"ר מרדכי אהרן גינצבורג ז"ל . ונוסח המצבה הראשוגה והשניה בפ' שירי 
שפת קדש ה"א דף 228 . ובחיב דף 259 
לט) רף 99 תרוז ט"ז שורה ה' דרך ‏ לתוס ‏ צ"ל לטוב. 
מ) דף 206 שורה ח' . צריך להוסיף כי גם ספרו מוסר השכל הגיש לכבודם 
מא) דף, 227 מו) הרב וכו' מהוריר חנוך זונדל בהרב הגדול מהור"ר יצתק טריווש , 

הרב מהוח"י טריווש היה אבי'ך בקופישאק והוא בן להרב הגאן הגדול מהור"ר 
שניאור טריווש מק"ק פראנקפורט רמיין בהרב מהו' יוסף ק, שהיה אא"ז של הגאון מהור*ר דוב 
בער בעל רביד הזהב (עיין לעיל צד 204 % 97 ובהוספה ליג) . והרבר' ננחום טריווש ראב"ד 
דקהלתנו המווכר בפנים הוא אתיו של הרב ר' זונדל , (הראני ידידי הרבני היקר מהור"ר 


הלל גת הנ 5 בכצבה, 


מב) לדף. 229 במצבה של הרב ר' שמעון המ"ץ אחרי מלת המ"ץ חסר המופלג בתורה וביראת 


טא" . 
מג) דף . 931 שורה י"ד . ווילקאוויסק, צ"ל וואשילישאק 
מד) 6 108). א) במהור"ר יעקב פימנער, חפר מק"ק ווילנא .. | 
מה) דף. 288 ה) הרב מהור"ר יצחק זעלקא כו". אביו הר"ר בער היה מופלג וגני ו ונשוא 
פנים , בן הרב ר' יעקב. גדול בתורה ראש ופרנס בקהלהגו, ואביל הל 

הרב ר' בער מהמבכורג גדול בנגלחה ובנסתר, אחיו של הגאון המפורם מהור"ר אשר אכי של 
אביר הגאונים מהור"ר אריה ליב בעל שאגת אריה .---ואמ ל מהר"ר ‏ זע 5 קא היתה בת הרב 
הגדול המקובל מהור"ר בנומן ז"ל אבר דק"ק דיסנא בן להרב הגדול המפורסם מהו' בנימן אב"ר דק"ק 
דרויע. ועל טוב יזכר שם אשת מהור"ר ז;לקא חכמת נשים מרת שרה כת הרב הגדול התוכן והמהגדפ 
מהור"ר עוזר אב"ר דק"ק באלבירש; בפולין, שהיתה בקיאה במקרא עפ"ו: חכמת הדקדוק, ווודעת ומבינה 
לעשות חרוזים ושירים שקולים ביתדות ותנועות ג על טהרת לה"ק , וידה רב לה במררשי חז"ל 
ובתלמוד , והאריכה ימים בדעה מיושבת ולא כהתה עינה עד יום מותה בשנת שמונים ושש לומי 
חייה . ---(ממכת: ודידי החכם השלם המליץ מהור"ר של זלמן | זאלקינד בהרבני המופלא 
מהור"ר יהושע בן להר"ר זעלקא הנ"ל) . 
מו) דף 288 ה העמור. הרב ₪ מהור"ך ישראל גינצבורג : הרב הזה היה מו"ץ בקהלתנו 

בחלק העיר הנקרא זארעצע , שלש וארבעים 2 והיה גדול בהוראות או"ה 
להפליא , והשאיר אחריו כמה תשובות לשואליו מקרוב ומרחוק, אבל מרוב ענותו צוה שלא 
להדפיסם, וגם שלא (להראותם לשום איש כדי שלא יסמוכו עליו בהוראה, וצוה לחקוק על 


1 


6 -- 277 
בכבוד גדול בווענגראב , השמועה הרעה הגיעה לאזנו בנו הרב הגאון מהור"ר מנחם אליעזר 
שהיה דר אז בק"ק ק וואשילישא? ויסעי לווענגראבי לספוד את אביו ולבכותו, ולבקש את חבורין 
ולא עלתה בידו 0 כי | אם מעט משו"ת אשר היו לו עם רוב גדולי הדור, וכל חמודיו 


על בתוהו ויאבדו, הגאון מהור"ר מנחם אליעזר, בעודו נער היה מופלג בשקידה והיה 


לו אור ו לנר מפנו הרחק. אשתו הראשונה היתה בת הרב המופלג בתורה ויראה הגכיר 


ומפורסם לצדיק גדול מהור"ר מנחם נחום קאפילאוויץ מוואשילישאק, והוא בראותו כי חתנו 


נותן נפשו על התורה ומיועד להיות גדול בישראל שלחו לוואלקאמיר להרב הגאון מהור"ר שלמה 
האב"ד דשם , שהי' מתלמודוו של רבינו הגר"א, | ללמוד אצלו ובימים מועטים הפליא לעשות , 
|וצא שמו לתהלה בין גאוני הדור. הרב הגדול הצדיק מהור"ר יום טוב ליפמאן שי"ק (מנכדי 
הגאון בעל תוספת יום טוב) אב"ד דק"ק וואשילישאק עם היותו זקן ומרא באתרי" היה בא הוא 
ובנו הרכ המפורסם מהור"ר ליב שמלא מקום אביו להגמר"א להשיב שלום ולהקביל פניו ברגל , 
שכמה קהלות נשאו לו עין לקבלו לאב"ד, והוא מגודל ענותו לא רצה - בכבוד 
הרבנות ובחר להתפרנס מלמוד עס תלמידים הגונים ,. המפורסמים. בתלמידיו הם : הרב הספורסם 
בתורה ויראה חו"ב מהו' לוי בן אחיו שהיה התן הגביר ר' נה בלאך . והרב ר'. שמואל ב"ר 
חיים שהיה אב"ד בוואלקניק ואח"כ = רב מו"ץ בק"ק מינפק, ‏ וכאשר מתח עליו אשתו הראשונה 
נשא בת הרב הגאון המפורסם מהור"ר ישראל אב"ד דק"ק 0-3 ואז קבל על עצמו לתפוס 
ושיבה שם, ושם נסתלק כבן ארבעים ושמונה, הרב הגאון הזה היה עניו וצנוע מאוד שש לעשות 
צדק באהכה יתירה , והתפעלות גדולה, שבלו עמוק וחריף מאוד ורוב = ניו בשיטות היותר חמורות 
בש"ם ופוסקים.. ומצליח בתלמודו מאד, להתיר חרצובות המקומות | הסקומות , וכמה מחדושין 
הי השומעים איש מפי איש תולים ברבונו ‏ הגר"א, ונשא ונתן הרבה עם גאוני הזמן . וביחוד 
עם הרב הנאון הגדול מהור"ר זאב וואלף בעל כראית הצובאות ואגידות אזוב . ובווילנא 
השתעשע. בתורה עם הגאונים מהו' שאול ק"ב, מהור"ר אברהס אבלי ומהור"ר אברהם דאנציג, 


> ומחבוריו בכ"י מלבד הספר יעיר קיגו הנזכר בפנים הם: מאמר פתום על הלכות שבת משו"ע 


הבור גדול על התורה . הבור על המשנה, וחדושים רביפ על הש"ס ושו"ה . 


לו) רף 4, 8% 105) שורה ג, היו אינם יהודים נוצריס את קברות העיר. עיין בית לחם יהודא 
סימן שס"ג סק'ג : 

לז) דף 215 ג) הרב המאוה"ג החכם מהוריר | יששכר. בער , נולר לאביו הרב הגאון מהור"ר 

תנחום, בשנת תקל"ט חי"ת אדר , ונתקבל 5 בווילנא בשנת ו מקום 
קבועות תפלתו היה בקלויז של החסיד הגה"א, ישם הגיר שעור אלפסי עם מפרשיו | כעשרים 
שנה לפני לומדים ‏ מופלגים | גדולום ובדרך למודו הגיה את נושא כלי האלפסי וכהב עליהם 
בגליון' באורים קצרים בעומק העיון ודקדוק לשון 0 גם הגיד לפניהם משניות זרעים 
עם פירוש הר"ש, והגיהו וביאורו כהרבה מקומות על הגליון, גם הגיה את ספר המצות 
להרמב"ם עם מלחמת הרמב"ן, בהיותו לו שעור קבוע ‏ ללמדם מימי הג הפפח עד שבועות 


"ופבף בשנת תקב"ץ נדפם פפר מע ש הירב /- הקדמה יקרה והגהות ‏ קצרות ממנו.. ועוד שב 


והוסיף עליו הגהות תוספת מרובה על העיקר, ובנו הרב מהורא"פ קראו שכר מעשה ועתיד 
להוציאו לאור כצרוף הדושים בהלכזת וכמה תשובוה ממר אביו. ---- ויותר שהיה הרב מהור"ר 
ישבר בער גרול בתורה ומיפלג בהוראה בימיו היה חכם גדול ונבון דעת סופר מהיר על טהרת 
הלשון . ראש לממתיקי סור בעסקי הבלל , ועובר את קהלתו באמונה, וידוע מעלת אביו הרכ 


רייר"- נחוב ז ל ערו ייוור -- רר'ה יזר תת 
הגאון ההכם הכולל ‏ מהור"ר תנחוב :"ל שהיה בנעוריו ‏ אב"ד בק"ק אורלע מקום מגורי מר 


אבוו הנאון, וכאשר נתקכל אבוו ראב"ד כהוראדנא נהמנה הוא לראב"ד שם, ואחרי 0 אכין 
הנוח משמרת הרבנות יאחז בעסקיט, והכמתו עמדה לו למצוא חן כ - ו 7 
לפני הקוסר החסיד. אלכסנרר הראשין, והנוח אחריו קונטרסים על הנ*ך ע"ד הקבלה נקרא 
מגורת אמת, ררשוה ‏ כפלפול וחדושי פוסקש / להלכה בשם מנוחת שלום,, וציונים על הש"ס 
נפלאום מאד. אשר כהקבצם יעלו כרד גדול , נקראו נחמת ציון, נולד שנת תק"ו ועלה לשמים 
. י - . לע 
בק"ק הוראדנא ג" ט"ו טכה תקע"ט. - - ואביו הרב הגאון | הגדול מהור"ר אלע ור מאור 


הקרורוה 


נקרא לאב'ד בק"ק מעזעריץ ולא קב / ואח"כ נתקבל ביר בהוראדנא, הניח אחריו חב 
רבים וגדולים : מהדורא קמא ובתרא על כל הש"ס, כפר גדול על הרמב"ם , תכוור" גדול : 


אן 


ו 


הנחילו אדונינו הקיפר | האדיר המנות, כבוד להושיבו ואת זרעו אחריו כין 


נדיבים בתוך נככדי האזרחים. ולראבון נפש כל שומע שמעו נאסף אורו אשר. 
הלך הלוך וגדול ובא יומימרם נטו צללי ערב והוא כבן ששים, בסימפעראפעל 
אשר באי קרים בשנת תרי"ג כ"ד ניסן .:ודברי מצבתו חרוהים על לוחית 


שירי שפה קדש חלק ב' דף 260. 


ובנו יחידו '1ס|* הוסיף להגביר חילים והפליא לעשות בתכמה ועושר, בצרקות 
ועוז, לבבוד בל בית ישראל, וברכות '[שם גברו על ברכות הוריו ער האות 
גבעות עולם הוא. לאש ביה אבותיו, הגביר המופלג | הרב מהור"ר | שמעון 
נינצבורג, הנזכר בצמח דוד שנת שמ"ו *). .ובחכמה '[ ובעשרו יתהללו 
בית ישראל, כי עמו גם השכל וידוע להשתמש בהם למוכה אחיו ועמו, 
כאשר חפץ ה' והוא יאריך ימיו ושנותיו בנעימים, לתפארת עמנו 


לב) דף 200 9 94 ב). כבר נזכר למעלה + 98, ה) . ונכפ . פה שלא לצורך + -- 
לג) דף. 204 % 97) שורה ךְ. אביו של הגאון מהור"ר דוב בער בעל רביד הזהב היה ראב"ר 
ק'ק סאדווע ובן להרב המאור הנדול מהור"ר יצחק אב"ד דק"ק קופישאק כן להרב: הגאון 


מהור'ר שנואור מרוווש ב מהור"ר יוסף יי וזל מק"ק פראנקפודט המיין 2 ולהרב ]+ ון ומ | ;ור לה 


שניאור היה כן שני והוא חרב מהור'ר שמעון סו"ד דק"ק פ"פ והוא אביו של הרב הגאון מהור"ר 


-- 
טין בעל מחבר באר היטב על שו"ע . 
7 שורה \' וחשב צ"ל ופבר , 
לה) דף, 209 % 201 להשלמת דבריגו על אודות הגאון מהו' מנחם אליעזר ראיתי להו וסיף איזה 
גרגרים אשר לקטתי ממכתב. בנו הרב המופלג התמים במעשיו מהור"ר לוי דוך 
מצנועי יקירי קהלו הנו. הרב הגאון מהו' לוי אביו של הרב הגאין מהו' מנחם אליע עזר . הוא בן 
גדול ברוהי הרב הגרול מהור"ר דוד שהיה מ"מ דק"ק ראזניי, והשאיר אחריו בכ"י ררשות 
על התורה, ולהרב ר' דוד שני בנים, הרב הנדול המקובל מהור"ר שמעון, אב"ד דק"ק קאסווע, 
והרב הנאון הקדוש מהור"ר לוי, שני האחים האלו היו מפורסמים בשם שמעון ולוי אחים, 
הג"מ שמעון השאיר חבילות כהכים בהדושי תורה ולא נודעו איה הם, אבל הגאון מהור"ר 
לוי שהוה אב"ד בקאדני נודע לברכה ע"י חבורו הנפלא עטרת + ראש על ברכות , וחבורו זה 
הוא מעט מהרבה אשר חבר על כל הלקי התורה כמו שנראה ל מתו לפפרו זה, ורובם 
בכולם גאברו ביום הרג רב, כי בשוב : 
מק"ק אמשטרדם, והגיע סמוך "עיר ווענגראבי נפלו עליו שודדים - יהודים ורצחו אותו ואת 
בנו, וטמנום ביער, ויקהו את כל אשר לו, אך מהר שבו הרוצהים ונחמו על אשר עשו ופחדן 
וחלו מאימוה נפשות הצדיקים אשר בעתי אותם בחלומות ויבואו לפני מקום המשפט זיודו כי 
רצהי נפשות הנקיים האלה, את הרוצתים רגו למשפט מות והקדושים הובאו מן היער ונקכרו 


ו] וז"ל כטל - דוד, כ' שמעון גונצבורג סיס תכס תכטיס ונכון | דעת (מדן, ;דיכ 
כו מקל , | ומרכ תסד ס' ססיס' 'עליו, סתעשר עוער גדול ככמס פעמיס מ00 5נפיס זסוכים , 
וכ5 ב סיס בדוכותיגו כ5 ד מכני עמנו כתמכנו , גס מכותיגו (5. ספרו לכו , והות 
>יס זקן ושכט ימיס קרוכ >שמוניס מנס | בבנת. במ"ו , וסנית קתכיו כככס כניס סממלפיס 
הת מקומו סנטי סמת תכמיס | כדיכיס \מכיני מדע .| עכ"ל: (עיין כו"ת מסכם"ל ס' י"ח] סמפוכסמיס ככנוו 
סהסיד מסור"כ 3ייזר | גינלכוכג תתן סכמ"ם, וסכגו סגלון מסוכ"כ. סכר לפמלי, ישן סוס סרכ ' 
ר' עקיכת מפ רפנקפולט וכן סגתון מסו' קשכ סו סגפון מסו' יעקכ ניכלכורג רכו םל סגפון כעל תוספת יו"ט 
סו סגלון מסור". ממטון 5כ"ד דק"ק פרפנקפורט תתן סמפוכסס כדולו מסור"כ מעס ספס , (עיין 


. 


ופי ומגדל דול\. 


- 
'\ 


-- 978 - 


כו) דט 169 6 88) מצבה שניה ט' אהר מות בהרב חסר תיבת המגיד. 
כו) דט 170 6 89) שורה ב' מגדולי היחס ווילנא צ"ל דקהלתנו ווילנא , 


כם) דף 171 % 90) לתולרות הרב מוהר"ר יהודא יש להוסיף, ספרו צל המעלות, . 


נעתק כולו בספר נועם המדות להרב החכם מהור"ר נתן 
אברהם בהנאון בעל אור החים. --- והראני ידידי הרב החכם השלם מהור*ר 
יצחק אייזיק בן יעקב בספרו רשימת ספרים שהרב רי יהודא חבר ספר חיי 
הנפש ונצחותה ,על השארת הנפש במליצה עם פירוש בשם תורת ה בית, 
ומצורף לו מאמר צ רי הינון על הראגה והכעם במשל ומליצה, כל הנ"ל מספרי 
בית מדות. אח"ז מאמרי מזימה משלי מוסר במליצה וחרוז ד' לשכות ועד אחרון 
מראה מופר ומשלי חכמה כנ"ל* פאריצק ד עת חכ מה לפ"ק,---על ספרו מג ל ת 
פדרים הנדפם מפראג, כתב החכם הגדול הנודע הצענזאר האדון קארל פישטר 
בלשון לאטינית דברים ראוים להעתיקם פה וז"ל. 
5 הס וחג| 8%05ז2ע6ט]6 02 זוט ,6/6%05 [ט16 5ט6זב\] 81185 |ט16 360008 .₪ 
וח1ז5603 601||3\] ס|ש) 500 65ה200הה 65|הזסוח 08566 ,5ט0וו8008155| 5סזפון 
8 וטזסטוסט 6076012 61 06|6610 670080 6% 6085 (1ט5סקוס> 60166 


ו0[ 4וח ,1 73008 .660560 6556 085ף|0 ב8)\|פעק 66ט| 66085 
במ560%!] 5עש!68:0 


חח ז54]00ה8ז] 65 ז150ט₪6 ז50ה66 .₪66 :6865 
כע) ללט 104 הרב רי אשר ענזיל חכר ספר אותוה למועדים, חושים 
| בהלכות המועדים, וספר ברוך מבנים אשר, ושם הוא מתיחס 
לאביו הרב הנאון מהור"ר יהודא ליב מק"ק אוסטרא אב"ד מק"ק פנסק. בן הרב 


הנאון מהור"ר אשר ענזיל אב"ד ורמ דק"ק פינטשוב ובו (הראני ידידי הרבני 


מהרה"נ הנ"ל). 

5) דף .179 ו) במצבה שורה י* בהר"ץ הגאון צ"ל בהגאון, הולך נכוחו צ"ל נכוחו. 

5) לד 185 יח) מגזע הגביר הנכבד רי אשר נינצבורנ, ‏ יצא חוטר ככוד 
ותפארת לישראל הוא אביר הגבירים התורני החכם המפואר 


: הנעלה נזיר אחיו הרב מהור"ר יוסף יוזל נינצבורנ, בן הגביר האדיר החכם 


המפורסם דורש טוב לעמו ונכבד בארצו המנוח מהור"ר נבריאל יעקב 
נינצבורנן ז'"ל. כי היה הר?ר נבריאל יעקב, בן הראש הנגיד מהור*ר נפתלי 
הירֶץ בהראש הנכבד מהור"ר. ליב, בן הגביר מהור*ר אשר ב"ר קלונימוס 
נינצבורנ, ומהר"ר נפתלי הירץ היה חתן הרב החכם המופלג המפורסם מהור"ר 
אורי ספרא דמתא, בן הרב המופלג ומפורסם מהו' יעקב גבריאל ספרא 
דמתא (הנזכר בפנים דף 197). ועל שמו נקרא נכדו הגביר הנ"ל . וכבר 
חורה הנדולה אשר כמעט לא פסקה מבית גינצבורג בקהלתנו, ביתר 
שאת אל אהלי יעקב אשר | נבך באחיו ואל שדי היה בעזרו לברכו 
בברכת עושר וכבור, מופלנ מאד, ועל פי מעשיו המפוארים במסחרין 

וזס תוכן סדכליס : ככי יסד סלוי סמכונס. מ כ ק וש ל וי שיש גודע לתסלס על ידי ספדיו סרכיס 


וסיקליס, סטכיל לתכל ספולי מוסר 5לו. נקכפיס ככס מגלת מדרים, וסו= ספל יק כן מפפת תוכן סענינים 
כן מפת סגכון לסונו, סנעיס וכפוי לת 5וכ. 


- ו 


שב - 


עם פרושים חדשים והערות מושכליות עפ"י עומק כוונת דברי הרב המורה, 
והוא האיש שרמזנו אליו למעלה ושבא דברו לפני הגר"א זצ"ל , ואמר : כל > 
אין בידינו למנוע ללמוד מה שחבר הרטב"ם "ל . --- והשאיר אחריו את | 
בנו יחידו , 

הרב המאור הגדול החריף ובקי בכל חלקי ההורה בנגלה ‏ ובנסחה 
ה צ'דיק ה מ5 ורפ ם מהור"ר ישע'1 מבית אשכנזי (ובטעות כנוהו 
בכנוי ג ר א מ ע ר לעת יצאה הפקודה להתיחם איש איש על שם משפחה, 
להיותו מפורפס למדקדק ובקי במסורות מאד), חתן הרב הגדול מהור"ר משה 
אחיו של הרב המאוה"ג מהור"ר אברהם שלמה, אבי הרב הגאון מהור"ר ) 
א בר הם א ב ל י פאסואלער , נולד יום א' פסח בשנת. תקל"ב , ונומל 
מאור עיניו בשנת תק"ע. ועל שם זה נקרא ר' ישעיה סגי נהור : אבל כבר 
קבל אור | עולם באוצר שכלו , וכבוד ה' עליו. זרת. כי כל חלקי ההורת 
היו שגורים בפיו ונצורים על דל שפתיו , וחיה הונה בהם יומם ולילה . ולא 
היה ישן כי אם שתי שעות בתחלת הלילה, וחכמתו עמדה לו למלאות את 
חפרון מאור עיניו  ,‏ להשכיל בכל ענין ולהשתמש בכל חושיו כפקח עינים, 
בשמונה ‏ ושלשים שנה היה פגי נהור ,| התבודר עם קונו והוגה בהורתו , 
בסדר נפלא מאד, וזה דרכו בקדש לחזור בכל יום על התרי"ג | מצות , כל 
מצוה ומצוה שרשיה וענפי'  ,‏ וכל הנתלה בה מראשון ועד אחרון , והוגה 
בהלמור בבל ע'פ בקיאותו הרבה בכל שיטות הש"ם, והלילה לו למשמר 
לספרי חכמת הקבלה, זה דרכו כל הימים עד אותה שעה אשר שבה נפשו 
ממחשכי החומר לאור באור עליון, באותו יום שנולד בו א' פסח תר"ח לפי 
מלאות לו מספר ימיו מיום ליום שבעים ושש שנים : 


פלסום חכמתו וצדקתו הביא , את השר הגדול בישראל מעוז ומשגב 
עמו הצדיק המפורסם סיר מש מיינטיפיורי, ואת ההולך לימין משה, הוא. 
הרב הגדול החכם הכולל מהור"ר אליעזר הל[", מכונה דאקטאר לעווי, 
בהיותם בווילנא (בשנת תר"ו) , בצל קורתו . והתכבד בו לבקרו, להתפלל 
תפלת מנחה בביתו, לקבל ברכה מפי צדיק, ולברכו . ומלבד הפלגת שקידתו 
בלמודו, היה מחדש חרושי תורה, והיה קירא מפיו והכותב כותב על הספר 
ונשארו אחריו חבילות כתבים הרבה, בנגלה ונסתר, אשר נאבדו הרבה מהם, 
ועמהם ספר היחם שלו עד הג"מ בצלאל אשכנזי, ביום זעם, לעת המפולת 
שהיתה בביתו ט' אדר תר"ח , שנהרפו חומיתיו עד היפוד , וגם הצדיק נחלץ 
מצרה בנם, בהתנדב אנשים להשליך נפשם מנגר, ויוציאוהו שלם מן המפולת 
וזה היה כשלשים יום לפני מותו , וגם מהנשאר בכתובים יעלה לכמות ספר 
גדול בכל חלקי התורה, (ממכתב בנו הרב המובהק תמים במעשיו עניו וצנוע. " 
מהור'ר ‏ משה יהודא נ'י גראמער). 6 


- 


= הקרובה צעריקאוו, ונהי שמה ער עבור כל חיל | הצבא, ונשוב. לביתנו, ואך החסיר מהור"ר 
בנימן נשאר בצעריקאוו עד שבו צבאות ארצנו ויגרשו את הצרפתים, וישמח החסיד ר'. בנימין 
על התשועה הזאת מאד באהבתו את מלכו ומולדתו ויעשה משתה לכל אוהביו וגם אני נמניתי 
ביניהם, ואז הודיענו החסיד כי בדעתו ללכת לארץ ישראל , ויבא אל חצר הגאון ויברך את 
בל בני 0 הגאון איש איש כברכתו ויפרד מן השר בנשיקה של פרישות , ואנחנו נסענו כמה 
וויערסט לשלחהו במצות הגאון,. אך חפץ ה' לא הצליח בידו כי בשובו לצעריקאוו, הלך 
למאהליב על הדניעפער וישב במגרש העיר לעפולאווע, ולא ארכו לו הימים שמה, כי חלה 
את חליו ויגוע ויאסף זקן ושבע ימים , וכבוד גדול עשו לו כל הערים הפמוכות אשר חשו על 
- נשרים כו ל חסר עם הגומל הסד עם כל אדם, ‏ החסיד ר' בנימן, ולעסוק בהספדו וספדוהו 
כההוא ספדנא , עיר שקלאב הרה וילדה , עיר ווילנא גדלה שעשועיה אוי נא לה אמרה מאהליב 
כּי אבדה כלי חמדתה, -- 
והנה תרעד עטי בידי ולבבי יחרד בקרבי בזכרי את שני הזקנים הללו אשר לא הרי 
זה כהוי זה והצד השוה שבהם שהיה איש איש לפי מהללו יחידים בדורם, וכל אחד נכוה 
מחופתו של חברו זה גאון עולם נשיא הוא בישראל שר ומדיני נגיד ומצוה גדול בתורה 
ועמלו בתורה וזה חסיד - ועניוו מכל אדם גומל חפד במאדו ובנפשו, ולא נהנה מהעולם 
'אף באצבע קטנה -- בעודי נער 6 השכלתי להבין ערכם ועתה כשזכיתי 0 משרים אשפוט, 
הרב החסיד הזה הוא מחבר ספר גביעי גביע הכפף, המיוחפ לחד מתלמידי 
הנר"א, נדפם בשקלאב שנת תקפ"ד, והוא לקוטים מחדושי הורה 7 0 וגמרא , על 
דרך הפשט, 5 חדושים יקרים ונעימים , הגהות ברורות, ומביא גם חרושים בשם רכפ% 
הנר"א זלל"ה י 


כס) כדף 176 -- במקום הזה ראינו להוסיף שם גדול ונכבד , והוא 
הב "הגדול | הצריק- ‏ מהור"ר יחודאי הלןףל בן הרב 

המובהק המפורסם מהוו"ר יעקב בהגאון החסיד המפורסם מהור"ר 0 
נחום הלוי אשכנזי, הידוע בשם ר' נחום חסיד שהיה אב"ד בכמה קהלות 
בפולין נדול , מגזע הגאון רבן של ישראל מרן בצלאל אשכנזי : הרב 
מהור"ר יהודא הלוי.נולד | בשנת תצ"ב , ובא לווילנא עם אחיו מאמו הגאון 
= הגדול מהור"ר ‏ 137₪ במהור"ר 1[ זלל"ה אב'ד דק'ק וואלקאמיר, תלמיד 
שני להגר'א ז"ל : כנזכר למעלה , וגם הוא למד בבחרותו לפני הגר'א , 
והיה מראשי הדיינים החשובים בקהלתנו, כאשר נמצא חתום על כמה פסקים 
וכתבים ‏ בפנקסי * העיר . ומת כ' שבט הקנ"ב לעת מנחת ערב למועד אשר 
לו >בו, וגלה את אזן בנו יחידו כחדש ימים לפני פטירתו *) והיה 

גדול בתורה וביראת ה" כל הימים , ובקי מאד בכל ספרי הרמב'ם , והגיד 
שער מורה הנבוכים בבית המדרש הישן לפני משכילים מקשיבים , 


. *) ופפ דככי נכדו סרכ סמוכסק וכו" (פטר ממכתכו סוללתי 5ת סדכליס על פולות סכ כ" יסודס 
במ סלב כ" יספיס) וז"ל > כזמן פלי 6כת שבסמיס טכן ממפתי | מפמ"ו סרכ כ" ישפי' ככו. יחידו טל 85'! 
סלב ל" יסוְדפ' ז'ל, ְהרכפס מכוטות קודס פטירת תכיו, מוב"ק 5תר סכדלס קר5 לככו ר' יפעיס ותמר 15 כני! 
בנ ! סניפ עתי ‏ טת דודיס , לסכין (דכך | 5עדי לילך | כפול סתייס 56 סמלך מלכו ם"ע ‏ כי כיוס סמתל 

ו 


ו-פר לרדר 
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כסלמו לי כפיס כנס, וכל ס6רכעס 
לתפלה . וכל יוס |יוס: סיס מדכל ע 
בפוס"ז סספל ממר סו6 כל עוף ספו 
מלחמתס כל תוס ס, וכסניע יוס ספתל 

תפלת מנתס . וקלח פחר פפרס מכעיס \יפככ על סמטס ויגוע. ויקסף + עכ'ל.-- 


גו ית ט ומוכיתו, | כני ! לקס 
ח (כי 6מו מתס כמו טנס מקודס), תוק וממך וסי' 
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וחיתר , ובדיני ממונות  ,‏ הנשפטים עם השופטים עלו כולם השערה, והשר הגאון קבלם בסבר 
פנים יפות ולב שמח ומלא את בקשתם וחרץ משפטם , כמה מגדולי עולם נאספו אליו להשתעשע 
בתרתו, ולשבת בהשקט ובטחה בבית מדרשו, בחברתו ובחברת בנו הרב הגדול הצדיק החכם 
הכולל מהור"ר משה זלה"ה . שמה היה בימי היותי שם, הרב החסיד המוכיח המפורסם מהור"ר 
לייזר מ"מ בקאוונא ובמינסק כאשר הציקוהו החסידים, וינס מפניהם אל המפלט הזה, שמה ישב 
מורי ורבי בגפ"ת, הרב הגדול מהור"ר נחום מטצאווס ז"ל ושמה גמר את ספרו תוספות בכורים 
ועל התוספתא, שמה אוה למושב לו לפני בוא הרב החכם המפורסם מהור"ר מענדל לעפין 
מסאטנאב , ושמה חבר את ספרו הנפלא השבון הנפש , ועמו הרב הגדול החכם הרופא והמוסמך 
מהור"ר ברוך דאקטר משקלאב , ויצרף שם את חבוריו, ובית נסיונות עשה לו לנסות כמה ענינים 
עפ"י חכמת הכימיע (בעמישע פרעפאראטען). בבית נכון ונשא זה בחר לשכון גם הרב הגדול 


החסיד ר' בנימן, כאיזה זמן אחרי צאת משם החכמים ר' מענדעל מסאטנאב ור' ברוך משקלאב, " 


כי לבו ראה בחכמה אשר שמה יובל לבצע מעשי פרישותו וחסידתו ולנהוג בתורה ובחכמה באין 
מכלים דבר , וימסור את עסקיו ומכהרו בסממני הרפושות ביד כניו, לקו צרור כפפו , וילך לו 
אל בית הרב הגאון והשר מהורי"ץ להקדיש ימיו לתורח ולעבודה, הרב -' בנימן היה ארוך 
בדורו משבמו ומעלה גבוה מכל העם, איש זכן עוטה מעיל , זקנו יורד על פי מדותיו, מנעלים 
קלים ברגלו וכובע סאבל בראשו, לא אכל לחם ובשר ולא שתה יין ושום משקה בעולם אפוי 
בשבתות ויו"ט ומאכלו זרעונים ופירות , ולעתים רחוקות רגים ותפוחי אדמה טבוליט בשמן זית , 
משקהו לצמאון ולתאבון, ולכבד אורחיו היה קאפע הזקה כלי רבש והלב, קראה בשחוק : 
מרה שחורה , היה טובל שחרית וערבית בקי ביאור. ובחורף תבר גזיזא רברדא | מלבר ביום 
השכת, ולמד כל היום וכל הלילה, וקנה העופרת בידו תמיד לרשום את חרושי הגהות על גליו 
הפפרים , | ומליצתו המורגלת ע"ז ,וקנה לך חבר", וכאשר נלאה היינו אנחנו מבני ביה. הגאון 
השר מקרים לפניו, והוא הקדימנו בעל פה שוכב על מטתו הנקיה עד אשר נתנמנם ושפתין 
מרחשין, אז נתפטרנו, וכאשר נעור נטל ידו וחור לתלמודו. תפלתו היתה צלולה ונעימה אבל 
בלי כוונות ויחודים ולא אמר פיוטים ביום טוב , היה שמת וטוב לב מקבל כל אדם באהבה, 
משמחו בספוריו הנעימים מגדולי ישראל וביחוד מרבו הגאון החסוד רבינו אליהו וצלל"ה, ובכל 
פעם בהזכירו היה נרעד ונפחד, ועסקן בדברים היה וידבר על העצים ועל המהצבים ועל כל בחמה ורמש, 
ומבין בבל מלאבת מחשבת, בקיץ היה הולך לשוח כמה שעות בכל יום ואסף עשבים שרשים ופרחים 
ויעש מהם רפואות כמשפט חכמת הרקוה (פארמאציא, אשר ידע היטיב מספרי חכמי העמים 
בלשונם כאשר ידע גם כל חלקי חכמת הטבע , מבית אבנים (מינעראלאגיע), | (באטאנוק) עד 
בית ‏ מועד לכל חי (זאאלאגיע) , והיה נותן את העשבים והרפואות אשר הכין לכל חולה 
אשר בא לדרוש בו כי גם בחכמת הרפואה היתה לו ידיעה נדולה ע"פ חוקי החכמה וגם השר 


והגאון מהורי"ץ בעת חליו לא דרש ברופאים כי אם בר' בנימן , וראיתיו יושב על מטתו, 


אוחז את ידו וסופר את דפיקות הדפק על רגעי מורה השעות אשר לפניו, ופעמים היה נעור 
אצלו כל הלילה וספרו בידו . 


ואספרה אל חק כי פעם אחת הביאו בעלי המלונות הקרובות, אל חצר הגאון הלך 
אחד אשר מצאוהו שוכב על הדרך , נקשה מקור כמעט מת, ויצו הגאון לקרוא לו את ר' בנימן 
ויהי בבואו ויביט בפני הנקשה ויחרד חרדה גדולה כי הכירהו, ויאמר הלא זה ההסיר ר' אירל 
ההולך בגולה אשר הפתופף לפני בבית הגר"א, וגם הרב ר' נחום מטצאווס הכירהו , ור' בנימן 
מהר לבקרו | והנה הוא מלא פצעים וחבורות, מתוקף הקור, ויעש לו רטיות ותחבושות וירפאהו 
כחדש ומים עד אשר שב לאיתנו. 


ככה יעשה ר' בנימן כל הימים וכל הלילות אשר שם כימים, גם ותרן בממונו היה 
מאד, נדיב ובעל גמילות חפד, עניו ונכה רוח שומר פיו ולשונו, ועל פי מדותיו נוכל לדמות 
אותו בצדק אל החסידים הראשונים הוותיקין הנקראים בשם אסיים, כנודע | משפט חייהם 
ומנהגיהם . 
בקיץ שנת תקע'ב החלה השערוריה ממלחמת הצרפתים, וצבאות חיל ארצנו פנו 
דרך אל הצרפתים לעיר הממלכה פיטרבורג דרך פאלאצק ואל מאסקווי דרך שקלאוו. ויהי כי 
ירא הנאון לשבת בחצוו על פני השדה, ונסע כולנו ועמנו הרב החסיד מחו' בנימן להעיר 
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ז) הנקובים הנ"ל ישגיחו ולשקוד שלא יהיו בין אנשים לומדים הנ"ל שום אדם מכת 
החדשה המכונים בשם קארלינער ובלשונם קיטאיאווע וכו' ומשמים אל ארץ ישקיף ואני בגזירת 
| כבוד אב גוזר ומזהיר , 

ו ח) הנקובים הג"ל יראו "לבחור ולקבוע עת וזמן להשגיח בעסק מצוה הנ"ל הן בענין 
הכנסה והן על הלומדים אשר ישבו שמה, ולא פחות מארבע פעמים בשנה מחויבים להתאסף 
כולם או רובם לעיין ולפקח בכל הצטרכות עסקי ביהמ"ד הנ"ל וכו" . 


ט) אין לשום אחד מיוצאי חלצי לגרוע או להמיר ולשנות אף קש"י ממעות הנ"ל רק 
שיחיו שייכום למצוה הנ"ל ומנה לא תזוע, בלי שמץ שנוי וגרעון מאופנים הנ"ל וכו' 
יו"ד) לא יחשבו את הממונים הנ"ל, כי באמונה הם עושים, ונתן להם מאתי ח"מ 
כדת*נ מפורש בלי שום שבועה, וג"ש וקב"ח והד"ר בעולם ואין לשום אדם ואף מי"ח וב"ב 
לבקש מהם חשבון בשום אופן בעולם וכו'. 
יא) אחר מאה שנים שלי או זוגתי או יוצאי חלצי בשנה ראשונה של כל הנ"ל, מחויבים 
כל הלומדים בביהמ"ד הנ"ל לומר יה"ר כנהוג אחר לימוד משניות ועין יעקכ בבקר, ואחר 
= לימוד תנ"ך בערב, והממונים הנ"ל חובת גברא עליהם להשגיח על זה: 
כל אחד עשר אופנים אלו המבואריס לעיל המה בקומתם ובמעמרם זרע קדש מצבתם 
לבל יגרע מהם ומהמהם אף קש"י, ולראיה באתי על החתום היום יום א' ונתאחר עד ערב 
אור ליום ב' כייר אדר דהאי שתא תקפ"א פה ווילנא *) 
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בג) דף 198 הנאון מהוריר שלמה אב"ד רק"ק ווילקאמיר, נתברר לנו | כעת שהוא בן נתן , 
| והוא הנקבר עם הגאון הצריק ר' זעלמעלע ולא הרב ר' משה שלמה ותלמידיו 
= הין הגאונים המפורסמים מהור"ר אברהם אבלי מהור"ר ליב מקיודאן ומהור"ר מנחם אליעזר ומהור"ר 
= יעקב יעקל מפומפיאן . 
= כד) על אודות הרב הגדול וכו" מהור"ר בנימין משקלאב, ראיתי לעתיק פה מכתב חותני הרב 
החכם השלם הנכון וכו' מהור"ר מ ררב ינאט אנזא הן נ"י, ואלה דבריו: -- 
את האיש הגדול הזה, גדול שמו בשערים המצוינים בהלכה חסידות וחכמה, הרכ החפיר 
ר' בנימין הנקרא ךר בנימין זלמן ריבעלעס ידעתי, בי זכיתי להיות אתז נלעמוה לפניו שבעה ירחים 
רצופים מחדש טבת עד מנחם אב תקע"ב ואני אז כבן שבע עשרה שנה סמוך על שולחן חותגי חורגי 
= השר והגאון ר' יהושע צייטלין משקלאב, (הערר האפראטה פאן צייטלין) מבאר ספר הפמ"ק , 
"ישב אז בחצריו וטירתו אופציא (בין צעריקאוו ‏ ובין קריטשאוו ברוסיא הלבנה). ונמצאתי עצמי 
מהויב לעשות לו זכרון | להרב הגדול החפיד מהור"ר בנימן כאשר קרבני ונהן לי פתהון פה 
-לפניו וברכני טרם הפרדו : 
חצר הרב השר וגאון מורי"ץ, ביפה נוף, גנות ופררסים סביב לו, בשוב הגאון למנוחתו 

מהמון עסקיו הגדולים, אחרי מות פטרנו אוהבו ואהובו הנסיך פאטעמקין טאווריצעסקי , היה 

למקום מנום ומשגב לכל גדולי הדור במדינתו, בשבת הגאון השר בארמונו כמשפט השרים 
. הגדולים , בחדרים מחדרים שונים | מלאים כל טוב עושר וסגולה, ובתי עקד לספרים חדשים גם 

ישנים עתיקים ויקרים כתבי יד בנגלה ובנסתר, ובית המדרש גדול ונהדר בקדש עם ספרי תורות 

עתיקום ‏ כתובים על קלף צבי הובאו מתוגרמה, וכלי קדש יקרים בכסף ובזהב ובאבני יקר 
= התאספו אליו כל העדרים לתורה ולתכמה, בל איש מר ומצוק וכל רב אשר לו שאלה באיסור 


ו] פס כפיתי סָעך כי עד כס '85 פרסוס מעלת כתי מדרמות 

שנס כמדינת 6ככנז סין | נודכיס לספוק 5לכיסס סכיס מסוימיס כפי ‏ 2 
חולש 3גגיל סמפולסס מסוכ"ל מנתס מטלדל ז"ל מק"ק קעניסכערג | סקכלו כמפות מכיסס סך תמקס 5לפיס 
ל"ט , ספיכותיסס יפלו לכי כיסמ"ד סישן דווילכם, וכתי מדרטות דק"ק סוכפדכע וקללוועריע ככנת 
תקי"ת . וקתליסס ‏ 5למכת ויורטי סגכיל | מסול"ר יוזפ ככ"ז יתדו קלן שמעלס | פילות כל סנס סך תמש 
מוות |שטס זסוכיס ס" גלוליס קוכפנל , 5:ני כתי מדכטות דקסלתכו 'ל"ו, לתק עולס כטנת. תקל"כ 


1 %%ן %הרור - 3 
קסלתנו ילו נתסכס כקככ סהכןך, 
, 
גת 


ס דקלויז | סיפן, ומסס 
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זה ספר תולדות האדם הוא בי זה כל האדם ילבב ויתְעשת שיהיו שפתותיו 
דובבות ועליו כל היום חופפ את מפפר ימיו ימלא להיוה כהונת עולם לו ולדורות, ולהיות היציע: ' 7 
התכונה שבתכונות נצר מטעיו מעשי ידיו להתפאר לעושיה לעשות כליל ותפארת, צדקת ה' יעשה. ‏ : 
ויעלה לעולם פירות ופרי פירות, על כן אנכי חתום מטה תרתי בלבי לב שומע ומבין, ואנכי | 
הרואה בי ה' אלהים ברוב רחמיו וחפדיו, - חלי  ,‏ והאיש משתאה ומחריש , יען כי זקנתי: == 
ושבתי במה אכף ואודה לצור משגב לי , אמרתי והיה מעשה הצרקה שלים וחטאיך. בצדקה ‏ | 
פרוק , ואפרש שיחתי: הפרש תרומה קדש - מה שהפרשתי מכבר ונקנה בדמיהם בנינים ‏ , 
ונחלאות , היינו בית וחנות בדורך הויף של ר' יצחק ב"ר לב ב"ק , ושני בתים תחת הקלוני? ]| 
הרש וחנות של ר' זלמן שמש דקלויז הדש עליה שלישית עם בית הגאניק ובית קטן תחתונה = 
של המנוח ר' נחום שמש ועם הפרשה דהאידנא מה שעולים לסך הבולל אלף וחמש מאות 
אדומים במטבע רובל. והנה יעלה לרצון לפני ה' לצורך בית המדרש אשר איזן ויסד ותיקן 
כבוד רב האי נאון המפורסם אשר עלה בפערה השמימה וכבוד ה' יאספהו להיות רמיו דכרסוון. > 
בין העומדים עמודי התוך ויניחהג. בגן עדן והיה עלהו רעגן ה"ה הצד ק יפוד עולם מהור"ר אליהו 
חפיד רפה ק"ק ווילנא זצ"ל , ולא יעבר מפרטי אופני המבוארים לטמה אף כמו נער יכתבם 
ומחל ביה"ר של אותו צדיק יוכיחו בין שנינו למי אשר ימלא לבבו להגרע (לגרוע) ולשנות.' 
אף קשיי בל ינטע ובל יזרע שום קוץ ודרדר, רק יקום ויעמוד לדור דור; 


: 


בש 5 / 

הן הנה פרטי אופנים 
א)שלא לעשות שם דבר הן לענין קנית בתים ונחלאות בכדי שיהיה פירותיהן קיימות : 
לצורך ביהמ"ד הנ"ל , 4 לחלק מקופת הצרקה, בלי ידיעת חמשה הנקובים. ה*ה הרב מהור"ר | ] 
אברהם בהגאון , וה"ה הרבני המופלג הנגיד המפורפם מהור"ר ליב ב"ר בער ר' אלייעש , וה"ה ]| 
הרבני הנגיד המפורסם מהור"ר זלמן במהור"ר אורי וה"ה הרבני המפורסם מהור"ר אברהם במהו' | ]| 


יחיאל מיכל (בעל היי אד פ) . וה"ה הרבני המופלא מהור"ר פעדיה במהוו"ר נתן נטע, ועכ"פ | 
עפ"י רוב מהחמשה הנ"ל והחלוקה יהיה על ידי הרבני מהור"ר סעדיה הנ"ל ובצרוף מהור? 
חיים ב"ר אברהם ' 

ב) כל הסך מזומן מה שנתתי מכבר ומה שנתתי כעת אני ממנה את החמשה הנקובים ‏ .| 
הנ"ל דווקא, נתונים נתונים המה להם לבדם ואל יתערבו אחרים עמהם בשום אופן בעולם  .‏ | 


ג) אותן. החמשה נקובים הנ"ל בידם לראות מי ומי המה האנשים אשר יושבים כעת 

בהמ"ד של הגאון החפיד זלל"הה ולהשגיח בעין רואה, שיהיו אנשים הגונים ולומדים בתמידות. , 
בבהמ"ד , ובאם שיראו ויפקחו שלפי ההבנסה מפירות של המעות יוכל להספיק להופיף יוהר "| 
לומדים מיושבי ביהמ"ד, כטוב בעיניהם יעשו לבחור עוד אנשים מהוגנים ושרי שישבו | | 
בבהמ"ד הנ"ל בתמידות ולהגות בתורת ה' בקביעות ולא יהיו ביניהם מלמדים לומדים עם תלמידים ‏ , 
בשבר וגם דיינים בשנות דיינות שלהם . / 


ד) החמשה נקובים הנ"ל מחויבים להשגיח על כל דבר הפונקטין וכל הדברים כנחלי ‏ | 
אש , וגם לשום עיניהם לראות כדרך שצריך לראות. לבחור אופן הטוב שבטובים במעות ‏ הנ"ל . 
לבלי יכלה קרנא והמוסיף יוסיף עליהם ברכה ככה אלף פעמים , . 

ה) אחר מאה שנים של אחד הנקובים הנ"ל או יותר וגם באם שימחול אחד מהם אן 
יותר ולא ירצה להיות ממונה אזי בידי הח"מ או אחר מאה שנים שלי ביד יוצאי : | 
חלצי, ‏ לבהור אחרים במקומם למלאות חמשה הנקובים הג"ל , והעיקר הם הנקובים הנ"ל או 
הבאים אחריהם במקומותם מחויבים להשגיח שיהיה הקרן קיימת , שלא לשנות המעות. רק , 
דוקא על המצוה הנ"ל כי כל ישעי וחפצי שיהיה דוקא וכוונתי רצויה ה והפרשתי ביחוד" > 
על יהמצוה הג"ל : 2 

ו) אין רשות לשום קהל וב"ד להזדקק בשום אופן אשר יוכל לתאר במחוג , בעסק גא 
מעות הנ"ל, בי על תנאי מפ'רש הפרשתי ונדבתי מעות הג"ל, שיהיה דווקא ע"פ ממונים הנ"% 
וע'פ ישק המצוה וזר לא יבוא בו, 
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שיותן לו דין תורה עפ"י זביותיו ופסקיו וכו', גמנו להעבירו מ ר ב כ תו יום ר"ו שבט תקמ"ח . 
זגזרו חרמות על עוזרי הגאון שלא יעמדו 0 צרקו , אז פנה האב"ד אל הרוכם והפיק 
רצונו, שיבוא דברו לפני דייני סלוצק ואלופי 8 בצרוף האב" דשם, וכבר נסע לסלוצל 
ומשם נשלחה התראה לווילנא, בין כה וכה השתרלו מתנגדיו להשיב את מחשבת הרוכט 
הראשונה ושלח קאמיפיאן לווילנא , להיות הם אדונים בדבר. והנה ימי חוה"מ פסה באו, הוא 
הזמן המוגבל לבחור ראשים ‏ ופרנסים הדשים כתקון מדי שנה בשנה עפ"י הקלפי ; ואחרי 
התנגדות גדולה מצר הקהל, נעשה קלפי חדשה נבררו ראשים ופרנסים חרשים . ואח"כ טעגו 
הראשים שעברו לפני ' הקאמיסיאן על הקלפי ועל הראשים ההדשים, ונעשה קלפי הדשם 
אז פרצה מהלוקת חדשה בין שלשה בתי הפרנסים, הישגים, האמצעים, וההדשים. ובין 
הצדרים השונים . ואז היו ימי העברה והזעם לאחינו \ בני. ווילנא . --- עד כאן הגיעו דברי 
הפנקס הישן שהזכרתי, ולא נמצא בו דבר עד שנת תק"ן: 


ה) ומן המעט משנה ההיא נראה שהתפשרו הצדדים והאב"ד כמ שב לאיתנו, ב 
| במופבס מיום ם' תמוז תק" נאמרו, זמשולחים שיפעו לווארשי בעניני כלל הקהלה , באם שי 
בידם להוציא מהכח אל הפועל לפטור את הבע"ב מיחידי הקהלה שהינ ראשים ומנהוגים 
מפלוק הסך ת"ק אלפים ויותר ש נתחיובו עפ"י רעקרעט קאמיסיע אז מחויבים להשתרל שיותן 
רשות להוסיף להנאון מקופת פראווענטין הקהל דווקא נוסף על סך כ"ז זהובים הנתן לו עפ"י 
דעקרעט אסעסאריא עוד סך כ"ז זהובים בל שבוע, כל ימי חיין, ובאם תשיג יד המושלחים 
לפטור את היחידים שהיו ראשים ומנהיגים מן הסך העצום המגיע בקעניגסבערג וכו' ויבררו 
שבאותו הסך. ההלואה סלק חובות ישנים של הקהל ולא מהמת המחלוקת הידועה, ישתדלו, 
שיותן רשיון לאלופי הקהל לתת להגאון נוסף - השכירות עוד ארבע מאות אדומים וכו" == 
שוב עלה במוסכם האלופים שאהר שיגיע זמנו של הגאון לילך בדרך כל הארץ אזי יבנה ציון 
על קברו כמו כל קברי הגאנים הקודמים ששמשו בכתר הרבנות בווילנא . 


ב) לדף 144 בענין ר' שמעון ב"ר וואלף , בפנקס הישן על דבר המחלוקת מצאתי עלה במוסכס 
מאלופי יחידי סנולה: איך שעמדו כמה אנשים וכו' ה"ה שמעון ב"ר וואלף, תנחום ב"ר פנהס, 
יצחק ב"ר ליב, ומריכים עם ה"ה הרוזנים ומכנום א"ע פלופאטענטין מגמין 0 
שמונת+)) ע"כ אמרנו לבחור מאתנו שני אנשים ה"ה מהור"ר יחזקאל במהור"ר ליב 
ומהור"ר אבלי במהור"ר מנשה ויעמדו מאתנו לפני הקאמיסיע שקארבאווע ואסעסאריא 
לטעון נגדם שאין אנחנו מסכימים אתם ומתרצים על הריב נגד ההרוזנים וכו' והלולה. ₪ לנו 
ליתן יד לאלה שרוצים להרוס ולשנות מעמד ומצב הקהל שהוסרה מאז ולעקור כל התקנות 
הקודמום הנעשים לחזוק אמונתנו וכו , ועל החתום כמאתים איש, אמנק אחרי אש ו 
המחלוקת והשלימו הצדדים, שב מהור"ר שמעון ב"ר וואלף ל הראשון ובמותו זקן ושבע 
*מים , נקבר במבחר קברינו, והרבו לספר בשבחים על מצבתו ומהם: גבור ושר בחכמה ותורות , 
זה האיש לפני מלכים יתיצב , ה'"ה הרבני המופלג ראש ושר ב ש מ ע ון במהור"ר 
זאג וואלף ו'ג כיב סיון ויקח את שכעון . 
כא) דף 154 בהערה. נמצא כמה טעיות הרפום, שורה ב' להסיר צ"ל : להפביר, שורה ג' 
הפסק צ"ל הפסוק. שורה ה' תשוה, שורה ו" על כל קוץ טעס, חסר טעם לשבח, 


ב) דף 169 8 78 וה דבר כתב הפרשת תרומה לצרכי לומדי בית המדרש 
של הנאון החסיד רבינן א?יהן, אשר הרים והק-יש הגביר 
המפואר מהור"ר יצחק אייזיק מחיטאוויץ ") . 


*) [נמסל לידי מלת ידידי סרכ סגדול כתוכס. מו"ן דקס(תכו סתו"כ. מסול"ל | אליה פרין.:, 
סרכ סמפול סגדול פסור'ל דדוב בעך >5"ץ זקקלתנו) . 


ו- 


שנים בו להונת: במקום. הב ולא בעסקי, הוראות ובו רק מעבקי הקהלה וכן' . סימן ") . שמהוובים 
אלופי הקהל לסלק ל ת את הרב יסוּ"ד וחתני הגאון מבר ערינור .. טוען יר.' בות הו הקצין --ו! 


-- '- -וו 

גדלי' סגל וכו' ומחמת התנו הרב הגדול. מהור"ר נחמן כ"ץ . ואצ"ל שמחויבים אלופי. הקהל 

להשיג פסק משלש קהלות ראשיוה שאין למהור"ר נדליה והתנו שום דו"ר וכנ' על הרב וסו"ך 

וחתנו הגאון מחמת קבלות הרכגות וכן שאין להרב הגאון כהור"ר מ א יר אב"ר בק"ק וויזון 
גם כן שום דין ודברים על הנקובים הנ"ל וכו . 

ג) ובכתב של אלופי רוזני הקהל דק"ק יצ"ו אל "וזני הקוזלות הראשיות ואל האב"ד 

שלהם בענין הנ"ל נאמר ,בנידון קבלת הרב בחירף העבר. ראו גס, הרימו קול. הניפו יד, ויבואו 


פתחי נדיבים בשער בת רבים בקהלתנו יצו שלוחים ואגרות, הכל מגאוני ארץ רבנן קשישאי 


וה 


"ור ךז אי" 


באים ממרחק מקצה הארץ וכו' אשר אוו למושב להם בקהלתנו להיותם מרביצי תורה בקהלתנו. 


וכו' ובל אנשי העיר ופני העיר דק"ק יצ"ו היו במעשה הזאת ראשונה שככוד הגאון הגדול מהור"ר 
שמואל יהיה + ב"ד ור"מ בקהלתנו, וחותנו הרב המפורסם במעלותיו וכו' בבוד הרב מהור"ר יסו"ד 


היתה ידרו עם מעלת הרבנים האדירים הנזכרים וכו', והגאון הגדול מהור"ש שדבר בקדשן 
שהוא מהנטנע להיות מנושא וכו' ל ו הידוע במעלתו ותהלהו פעל ועשה גם אצל 
השררה והכניס א"ע בעובי הקורה להסב הרבנות לאיש אחר ורצה לבובז ע"ו הון עתק, והכל 


מחמת שידעו שסוף הכבוד לבוא. ן ל שמואל צעיר לימים קנקן חדש מלא ישן 
כידוע ומפורפם , כל רואיו יכירו כי הוא ראש וראשון ואב בכל החכמות | לשמע אווזן ישמעו 
לו גודל חריפותו ובקיאותו , ובוודאי. בהגיע תור וזמן שיאריך ימים, מאליו יעלה מעלה וכו! 
עשה פרי יפה תאר קרא ה' שמו שם משמואל הולך וגדול וכו'. מטעם זה הרהיקו , נדוד 
מהככוד אך אהבה מקלקלת השירה, וחלו, פניהם. רב'ם וכ שלמים = חשכימו והעדיבו לפתח 
כו ומחמת זה נתרצו וכו' להיות ‏ מתמנה לאב"ד ור"מ דקהלתנו וכו' עפ"י. הפונקטין 


שבינינה, והנה אהד מהפונקטין שהתהייבנו א"ע נגר הגאון מהור"ש לפצות אותו מבל ערעורי 


וכו" מהמת הרב המאוה"ג 8 נבהחהמן כ"ץ, שבודן חבילות כהתבים מאתנו ואין בהם שום 


ממש, כי הכל נעשה על תנאי וכו', ולא נתקיים לא מיניה ולא מקצהיה. וכו' , ואף שלפי 
דעת הרב המאור הגדול מהוה"ר מ א יר נ"י האב" ור"מ דגליל וויזון יצו היה לו איוה 


טענות בנדון קכלת הרבנות דקהלתנו, בכן באנו להודיע שאחר גמר כצוי משפט וגם דין 


זכו' נראה שאין בדבריו ממש, גם בהכתב פטור שנתן הרב | המאה'ג מהוך"מ נ"י | להונ 
מהורר"ש ולהותנו הרב מהור"ר יסו"ד וכו" מבואר שהרב המאה"ג מהור"מ בקש מרוזני 0 
הראשיות שיותן הוקף על הפסק ועל הפשר ואל הפטור וכו'.--ר א שון לירה 
כסליו תקי"א, 1% 

ד) בשנת תקכ"ח . התחילו שבעה טובי העיר בצרוף כמה אנשים להיות עוינים ל הגאון 
הכריחו אותו לוותר איזה פרטים מן הזכיות הנתנות לו בכתב הרבנות בעת שנתקבל , והתנו 


עמו תנאים חדשים , והאב"ד גשבע לקיים את כל דבריו, אכן אחרי כן הגיש ו לפני רוזני 
ונגידי דק"ק הוראדנא , כי היה אנוס בכל אשר עשה , ובקש שיגישו הקהל עצומותיהש לפני 


ב"ר ורווגי דק"ק הוראדנא, ובשנת תקל"א י"ד מנחם התרו גדולי ק"ק הוראדנא את פרנפי 


ווילנא לעמוד למשפט לפניהם. ואחרי רוב דחוים מצד הקהל נקרבו יחד למשפט , ויצא פסק 


דין משני כתות ב"ד דק'ק הוראדנא מיןם ג' טכת תקל"א : שישוב הגאון 2 זכיותיו 
הראשונות באיומים וגזומים נוראים מאד כנגד מי שיפרב לקיים את דבריהם. --ועל פסק 
זה הסכים הגאון מהור"ר אברהם מבית קאצענעלנבוגין אכ"ד רק"ק בריסק ובית דינו מיום יוד אייר 
חקל'א, הק מהור"ר. שלמה זלמן ליפשיץ אב"ד דק"ק סלוצק ובית דינו ז' אייר תקל"א, 
אבל מתנגדי הגאון ‏ ערערו על הפסקים ולא רצו לקיימם באמרם שהטוענים שהיו / 
הקהל , 0 שלא באמונה ונהנו ידם עם האב"ר , גם לא היו נכררים לטוענים בלל עפיי דעות 
נעלמות כתקון , וכו' והרבו לחוחר ריב עמו כמה שנים עד אשר נתפשרו בשנת תקל"ז, ב 
גם הפשר הזה היה - , והחמה לא שבכה בקרב לב מתנגדין, | אשר חרה אפם כי 
לא נשפט עמהם האב לפני דייני ווילנא, אבל עפ"י זכות הובנים מקדם (מוועד חאמסק 
בשנת ת'פ , הקריב דבריו לפנו קהלה ראשית אשר בחר לו. --- והיו גחלי השנאה עוממות 
עד שנת תקמ"ה ואז יצאה ססר ' ואחרי גלגולי טענות והשתדלות מצד הקהל , כאשר הזמינף 
את האב"ך לבוא לחדר הקהל לעמוד למשפט ‏ עם מי שיש לו | טענה כנגדו ותהי = תשובתו" 
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₪) דף 88 סוף 8 91) והגאון מהור"ר נהום שחבר ספר מאה ברוכות תפר: ובנו של הג"מ 
נחום מהור"ר שלום שכנא חבר ספר מאה ברבית , 


.ט) דף 95 הקצין המנהיג מהור"ר וואלף בהחכם מהור"ר יצחק ביינש מקראקא צ"ל בונמיש . 


= 0 דף 110 8 47) ועוד בן שני היה לר' עזריאל ושמו מהור"ר נפתלי, אשר יצא גם הוא כאביו 


ואחיו | מווילנא והקים דפוס בקוסטאנטינה, ומהספרים הנדפפים נודע 
לנו שו"ת מגיד מראשית להג"מ מהר"ר חיים | אלפאנדרי בשנת כי כל ישעי (ת"ע) וספר עדות 
ביהוסף ‏ להנ"מ מהור"ר יוסף אלמושנינו שנת תע"ו, (העירני ע"ז ידידי מהרה'נ הנ"ל) , 


*א)--- 115 % 52) בזמן התמנות הגאון מהור"ר יהושע העשיל, בפי שנראה מפנקס ישן עד 
המחלוקת עם האב"ד מהור"ש, היתה קהלתנו משנת תס"ט אחורי צאת האב"ד מהור"ר ברוך 


| בהנא עד שנת תע"ב בלא רב, ובשנה זו נתקבל הגאון מהור"ר יהושע העשיל, כפי הע"ב 


מיום ב' דחוה"מ פסח , וא"כ היה רב בווילנא שלשים ושבע שנה. 


*ב) דף ,118 וזה מקרוב נדפס ספר תשובת שמואל להרב הגאון מהור"ר שמואל אב"ד דק"ק 


אמדור בגליל הוראדגא ונמצא שם תשובה מהרב הגאון מהור"ר אריה ליב שפירא 


| משנת תקי"ד , 


יג) דף ,195 ב) הרב מהור"ר צבי הירש וכו' שנת מותו הוא תקל"א, 
יד) דף 127 שורה ן' ונכדו צ"ל ונכדי 


מו) דף ,199 שורה ו' במצבה אבי אבי צ"" אבי עזר, 


מז) דף -- שורה כ', והיה הרב ר' ליב בלאך מחותנו, צ"ל גיסו . 


*ז) דף ,149 בכתב הרבנות של הגאון האב"ר מהור"ר שמואל חפרו איזה מלות טפני יושן 


הכתב שבא לודי ואחר הדפסתו בא לידי העתק לחר ועל פיו מלאתי את ההפרים: שורה ד' זקנינו,. 


צ"ל וכו' וושבי--- שורה ו' לא אלמן. . , צ'ל הנכ א כזה איש אשר רוח -- שורה כ' הפצים ... 
-צ"ל חפץ טוב---שורה י"ג ומטה עוז. .. צ"ל מציו, 


| יח) דף שם שורה כ"ו מאורי אור. צ*ל מאורי אש , 


*ט) לסימן % 65 אחרי הדפיסי את ובר שמואל האב"ד דקהלתנו בא לידי פנקס ישן מועתקים 
בו כתבים וענינים רבים הנוגט ם לתולדות הרב הזה ולהמחלוקת שהיתה 
עמו, ע'כ אמיתי להוסיף איזה וכוים משם לשלימות המלאכה. 

'א) בשנת תק'ה, כשהים או שלש שנים אהר חתונתו התנדב הרב לתת לקופת הקהל 
לסלוק בעלי הובות הקהלה שש עשוה סאות זהובים, ובעבור זה נתמנה ,הרבני מהור"ר 
שמואל" לרייץ פבוע בקהלתנו כל יסי הי= לישכ במושב זקנים עדת ה"ה התורנים הדינים 
הנהוגים "היות פה קהלתנו יצ'ו בכל הכנסה וחלוקת כבור השייכים לה"ה הדיינים דק"ק יצ"ו , 
היונ שיהיה הרכני מהור"ר שמואל ריק נוסף על שנים עשר דיינים הנהוגים להיות פה קהלתנו 
וצ"ו, *וכו' !עלה במוככס הפונסים) ובתוקף הנאון האב"ד מו"ה העשיל ובית דינו ע"ז , 
מנונה הרב* גבר בגוברין יברא יבח היניק האלוף המרוסם התווני הרבני 


ב) מן הרשימה הנעשיח נירון קנכלת היבגות ‏ שי הרב ראינו להעתיק איזה סימנים . 


סימן ג') שהקאנסענש של הדוכפ יו'ה יהיה נכהכ ונהתס על שם הגאון מהור"ר שמואל מהיוס 


וליוו ושי ויו קריד 


על כל ומי הייו ויהי מבואר בהקאנסענש וכו שנותן רשות שיהיה חמיו הרב מהור"ר יסו"ד במקוטו משך 
שתים או שלש שניס במקום רב וכו' עד שיהיה חתנו הגאון יצ'ו ראוי להוראה ובמשך הנ"ל יהי כי 
הבנסות והדור כבוד להרב מהו"ר יסו"ר שיסלק הרב מהו' יסו"ר ארבעה ועשרים אלפים זהוביס פוליש 
במזומנים --- סימן ט"ו), משך שלש שניס מהתהלת הרבנות בשעה שיסע הגאון מהור"ש לאביו 
הרב המאוה"ג הגאון מהור"ר אביגדור נ"י לדלות מתורתו או לשארי מקומות או שיהי' פה ק"ק 
יצ"ו יהיה חמיו ה"ה הרב מהו' יסור במקומו על אופנים דלמטה : דהיינו שלא ינהוג ח"ו ברבנות 
דק"ק יצ"ו בקהלה מפוארה כזו והלילה לו לפסוע על עם קדש מעל הרבנים המופלגים שבתוכה 


צאצ"ל שהלילה לו לקרות בשם רב דק"ק יצ'ו רק בשמו הראשון: הרב מהור"ר יסו"ד דק"ק יצ"ו 
רק בזאת נאות לו להרב מהור"ר יסו"ד הנ"ל, שבאשר שראה האינו מגודל פעולותיו לטובת 
כלל קהלתנו יצ"ו שמעודו ועד עתה בגופו ובממונו, ממש שמשים נפשו בכפו | בעסקי הקהלה 


יצו וגם לרבות שהוא וודע בטיב עסקי הקהלה אזי מהראוי ונכון לכבדו במשך שתים או שלש 


לאמ 
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הוספות. ותקונים 


א) דף 62 בענין הגאון רבי (יהודה) ליווא ב"ר בצלאל , עיין | מה שכתב עליו הנאון 
חכם דורנו מהור"ר שלמה יהודא ופאפורט בהקדמתו לספר גל עד, שלא נמצא בספר" 
[מהו"ל), וכר שהתעסק בהכמת הקבלה, וכן לא נזכר מזה במצבתו (הנעתקה בספו נלער 


סימן 8), והנה בטורים הראשונים של מצבתו נאמר, 


ארי' רבי עילאה ותתאה גבר 
עול בבר ובלא בר 
כל פרדס נכנס בשלום ועבר. 


ולרעתנו יש להוכיח מזה כי עסק גם בתכמת ההקירה והפלסופיא הדתית הנקראת בפי 
רוב חכמי ישראל בשם פרד"ס. וכבר נודע מאמרם על רבי עקיבא "שנכנס לפרדפ בשלום. 
ויצא בשלום", והמובן בו. ואולם הלשון כ ל 5 רר ס יורה ג"כ על ארכעה הלקי הפירוש להורה 
הנקראים ג"כ בשם זה, ויהיה במשמעו כי עכר גם בחכמת הסוד וצ"ע. ימה נעמו אמרי יושר מהגאון 
שי"ר, בדבר הגולם המיוחס לרבינו יהודרא זה וז"ל: אולם גולם לא היה מיציר כפיו של רבינו יהוד 
ז"ל, ולא בו הראה חכמתו הגדולה כי אם בחלופו בחכם גדול וגאון תפארת ישראל, הוא תלמידו 
הרב בעל תוספת יום טוב ז"ל , אשר הלך. בכל דרכיו ולא מש מנתיבותיו כן ביושר שכל נפלא. 
בהלכות המשנה והתלמוד וכן בלמודי הכטות שונות ומופר השכל כאשר נודע לכל מבין 
בספריו . עב"ל : 
ב) דף 68 הגאון מהור"ר מאיר מלובלין חתנו של הג"מ יצהק הבהן, התן הג"מ הר"ל מפראג, 
כתבתי לפי רעת הרב בעל שם הגדולים וגשמט ממני בעת כתבי, מה שהעיר על. 
זה ידידי הרב החכם מהור"ר יצחק אייזיק בן יעקב בהגהותיו לספר שם הגרולים שהוציא 
בווילנא, שחותנו של מהר"ם לובלין הוא הג"מ יצחק אחד מרבני קראקא בזמן הרמ"א (עיי"ש): 


ג) דפ 71 בני הגאון המקובל וכו' ר' נתן שפירא . -- כו" מהור"ר פייבש מק"ק ווילנא, בן: 

חתמו א"ע בהקדמותיהם לספר מגלה עמוקות רפוס זאלקווי, אבל תמורת זה | 
בנוסהאות דפוסים אחרים נמצא מק"ק ווינא ולא יכולתי לברר , י 
ד) דף 81 לחבורי הש"ך יש להוסיף שחבר ררוש על פסקא של כמה מעלות טובוה בהגדה . 

של פסת, נדפס זה מקרוב בספר כרם שלמה על היו"ר להרש מהור*ר שלמה האאם ‏ 
אב"ד דק"ק. דרעזניץ (פרעסבורג ת"ר) . : 
ה) דף 85 שורה אחרונה לזכרון לפני ה' תמוד באן צריך להיות ההערה הקטנה הנמצאה. 


בשגגת הרפום מע*ל, אשר זה לשונה: כן הוא בהעתק של התכם ביק והנראה שצריך : 
להיות : אדוני . | 
ו) דה 109 % 34) בענין הגאון מהור"ר משה קרעמער. נמצאה הסכמתו על פפר רדברי חכמים' 
משנת הל"ט בוועד ק"ק חאמסק (הראני ידידי הרבני היקר מהור"ר הלל נח ג'י) , ובפרט " 

וום מותו צריך לתקן על המצבה יום ב' ךְ' חשוון . ]| 
) דף 104 % 87) בענין הגאון מהור"ר הלל, נמצאה הסכמתו על ספר דברי הכמים משנת תנ"א , 
בווער ק"ק האמסק, וחותם חונה פ"ק ווילנא , וא"כ היה בונילנא כנראה מיר " 

אחרי הגאון מהור"ו משה קרעמער, שמת בשנת קמ"ח. (הראני ירירי הנ"ל). / 


ו 
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> נדולי החכמים והחסידים , כי בשוות לנגדנו הכחות הנפלאות אשר נטע אלהי 
כל בשר ורוח ‏ בנפשות בחיריו, ותחז עיננו עד כמה תוכל הנפש להעלות 
אבר ולהגביה עוף למרומי חביון עזו, עם נטל החול א:ר עליה ; אם נלמוד 
| לדעת הדר האור הזרוע בשכל, ושלהבת האש היוקדת על מזבח הלב, תבהל 
ותחרד הנפש למחזה עצמה ורב כחה, הנתן לה מאת אשר אין חקר לתבונתו 
ואין תכלה לקדושתו , תלבש גאות תתאזר עז להנשא לעומתם ; ובהשפילה 
לראות על סתר מדרנהה, כמה היא רחוקה ממטרתה, ומה מנה יהלוך בערך 
העז ותעצומות הנתן לה, הרגז תחתיה' על עצלותה ושפלות ידיה, תתנער 
ותקום , כזאת תבוננו ‏ תולדת גדולינו , ומתורתה תלמדינו , והיה אם יהיו 


דברינו המעטים הדלים והרזים , מלמדים להועיל, הנה שכרי אתי ופעולתי 


לפני הנפשות הקדושות ,| הבאתי זכרון מעלליהם לההיות החפצים בתיי 
[ / | 
אמת + -- 


קמתי | מכרוע על ברכי החלפתי כח ואני תפלה , בי ישלח ה' אורו 


ואמתו לפני להנהני דרך אמת, שלא אכשל בלשוני , ויהיו לרצון אמרי פי 
לפני הקדושים אשר אשא שמותם על שפתי ובחסדו ישפיך עליהם רוח חן 
ותחנונים בעיני הקוראים המבינים , וענתה בי עבודתי מחר בשובי אל צרור 


החיים ותהי לי לעדה לפני קדושי משבגי עליון, ולא יחשבו אתי, כי באמונהי 


אני עושה, 


לת <-2-005-ר> = 


." 
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ח תימה 


ער הנה עורנו ה' לאסוף וכרונות | הגאונים ‏ החסידים החכמים אשך 
האירו | על יושבי ווילנא | מאז היותה לעיר ואם | בישראל, ולא עזבנו חסדיו 
להוצ'א לאור | תעלומות ח-מת הכמים וצרקת צריקים , למען דעת מעלת 
ומעולים האלה ולשום להם שם ושארית, ולמען השיב אל לב לאלף אורחותם 
לדבקה בם, כן לא יעובנו, ויהן לדברינו המעטים | מהלכים בלבות הישרים 
המשכילים על דבר אמת באמת, 

ואני טרם אצא מאת פני הקריה הנאמנה, וטרם אפרר מאת הקדושים 
נקבצו ובאו בחומותיה, | אמרתי ארבר נא דברי אשר רחש לבי, בקרבי אפ ' 
יסוד הכנין | ובהבין את נפשי אל המלאבה אשר כלותיה כמעט בעור ה', 
שאוני קדושי עליון וישאני עושני . 

נשמות מהורות מתלוננות בצל שרי ! בהשתטחי על קברות הגויות אשר 
היו לכן למעון ולמקדש מל בהתהלכן בארץ החיים העוברים , לשמוע דבר 
מפי העדים | האלמים הנצבים | מצבת אבן ועץ על פתחיהם, ‏ ובנשאי עין 
להתבונן עריכם ועל המעשה אשר עשיתן תחת השמש, חרדתי חררת קרש 
והתפלצו ‏ יצורי, כי .מי אנכי ארהיב. עז בנפשי להביט בזהר האור המופיע 
מבין הערפל אשר סביבותיכן סכות ! ומה כחי כי איחל לערוך לכן דמות 
למראה. עין בשר, ולתאר את כשרון המעללים במחוגת תבונתי ! לפי אשר 
שמעה אזני שמץ מה והתבוננתי על אחר אחד מהם, -- עודני שוכב מרעיר 
מחבק אבני קברות עולמים מחונן עפרם, ולבי נתר ממקומו על החפץ הנמהר 
אשר התעורר כי--ורוח. מבינתי יענני בקול דממה דקה: הן הקדושים האלה 
ממקום שעשועם באור פני עליון , יעירו על קניהם פה בארץ ועל גוזליהם 
ירחפו, ואדירי כל חפצם להאציל עליהם מרוח קדשם , להעירם לטוב ולתושיה 
כאשר פעלו המה בתבל ארצה , והיה אם כן דבר גבורות חין ערכם , זכרון 
מעשיהם הישרים למנוחה לפניהם כי יעירו ויעוררו בלב המבינים את האהבה 
להדמות אליהם , וכבר נשאו ונעלו הכשמות | המהורות האלה מקצוף עליך 
ומגעור כך אם תוסיף ותרב כבודם עמך , או תגרע ותחסיר מערכם, אם 
אך בתומך תלך לא תדע רהב ולא לפניך חנף יבוא. 

הקשבתי ואשמע ואבין בדברים , מה רב מוב צפון בספר זכרוץ מעשי 
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שעפמיל חתן ר' שואל שיסקעס וי" בי 


חוה'מ פפח תקס"ב" (מצבה). ד) הרבני האברך המופלג מהור"ר חיים 
= צ בי במהור"ר משה רוקח , וינ ו'ג בסלו תקע"ב" ואצלו | הרבני | האברך 


המופלג | מהור"ר דו ב בהר המופלג מהור"ר | שמואל ‏ רובועוויצער , ו'ג די 


= םובות תקע"ג" ועל שניהם נאמר: 
הרב ר' שמואל רובועוויצער הוא א 
הנאון מהור"ר ליבלי רומשיסקער : 


- י * ו 


| מהור"ר ‏ יצ חק במהור"ר שבתי 


וום וליל היו עוסקים בתורת אלהינו. == > 
חד המיוחדים בגדולי ווילנא , חברו של 


> 22-02 <-2->=-< 


: 


-= עטם - 


מהור"ך . אליעור ב"ר: חיים ב'ר. שבתי | הנזכר | לעיל (שם ו"א) ג לו 
לנפש ארם כי ימות באהל של תורה ה"ה הרבני המופלג חריף ושנון א"א' 
האברך מהור"ר יעקב זלל"ה בהרבני המופלג מהור'ר משה מדרויע וי"נ כ"ה 
תמוז תקפ"א" (מצבה), ד) ,הרב מהור"ר מאיר במהור"ר שלמה ולמן 
,מאיר | עיני תלמידיו | בתורתו, בן קשת לא יבריחנו סברתו . וי"נ ג' חוה"פ 
תקפ"ב" (מצבה) . והוא הנודע בשם ר' מאיר אנטעקאליער מגדולי המלמדים 
להועיל | והעמיד תלמירים הרבה מורי הוראה בישראל . ה) המופלג בתורה 
ויראה זקן ושבע ימים בעמלה של תורה יום ולילה מהור"ר שמעון במהור"ר. 
שמואל מסמארגאן מ"ז אדר תקפ"ב" (מצבה). ו) , ומררכי יצא מלפני וכו' | הוא 
מרדכי בלשן שיודע בכל לשון מקרא משנה גמרא ואגדה , הרבני הישיש 
וי"א מהור"ר מרדכי במהור"ר דוד אלשאנער כ"א אדר שני תקפ'ו" (מצבה). 
,הרבני המופלג העניו מהור"ר יהודא ליב במהור"ר אברהם סג"ל מפוזנא, 
ב"ר פיון. תקפ"ו (מצבה), = ,והוא רב מפורפם וצדיק. ח) עהתורני | ופנ 
במעשים, רורפ צדק, עסקן במצות , | משמש צדריקים מהור"ר יוסף ישראל 
במהור"ר פסח משניפישאק ב' ארר תקפ"ח" (מצבה) . ם) ,התורני המופלג 
= הנגיר הנכבדר מהור"ר יהודא ליב ב?ר משה ואלקינד איש אמונים שומר תורה, 
ישר ותמים נכבד ועניו. הוגה בתורת אלהים לילות כימים" (מצבה) ח' ניפן 
תקפ'ח . 


יא) בקהל | מחברי קהלתנו יבוא זכר המופלג בתורה עניו ושפל רוח 
המדקדק הגדול מהור"ר יעקב במהורי"ל מהוראדנא, הוא הוציא , לאור. בווילנא 
ספר צהר התיבה להרב המרקדק כהר"ר שלמה זלמן הענע בשנת לתקן (תק"פ 
בתוספות באורים והערות ותשובות למשיגים, ואיזה לקוטי תורה ואכל לחם עוני. 
משכר למור חכמת הדקדוק בספר צהר התיבה עם תלמידים (נפטר ג' סיון) תר"א 
והוא אחיו של הרב הגדול בתורה בנגלה ונסתר צדיק ועניו מהור"ר אברהם 
במהורי"ל מחוראדנא , (שמת בשנת הר'"ג י"ם אדר שנ) , 


נשמט מדור הקודם 


א) הרב ר' אליהו במהור" אליעזר ,ויעל אליהו השמימה ותלמודו 
בידו יומם ולילה לא פסק פומיה מגירסא המופלג ובקי בכל חררי תורה , 
ה"ה א"מ מהור"ר אליהו | באמ"ז מהור"ר אליעזר ח"ר שמעון וי"נ ח"י אייר 
תקפ'ו" ב) ,ה"ה המופלגי בתורה ויראה האברך ומושלם מהור"ר מ ש ו ל ם 
פייבוש בהרב המפורסם מהור"ר מנחם מענדל זלל"ה אב?ר רק'ק ראוונע 
מק"ק בראד וי'נ כ' סיון תקס"ט" (מצבה) והוא היה חתנו של הרב הצריק 
הגביר \ מהור"ר: \ אריח. ליב בהרב = מהור"ר ‏ רוב בער , הנזכר , לקיל . ג) ו ב 
טובים מגדולי הנסיכים , שפע מל של תורה עליו כרוכים המופלג בתורה 


- 
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ראיתים ביד בנו הרב המובהק מהור"ר . גימפל נ'י אב"ד רק"ק ראוני . 


ומן הנאמר על מצבתו: 


זה ציון להרב הגדול בתורה ויראה 
נאה דורש ומקיים מהו' דוב בער 
במהור'ר יע קב מ'מ ומיץ דק'ק 
כארעליטש ליובמטש ואוטיאן 
נפטר ט"ו שבט שנת תקפ"ט תנצבה 


ג) הרב המופלג הגדול | בתורה | מהור"ר אריח ליב זאב וואלף 
במהור"ר יוסף מק"ק מיר , ומקצת שבחיו הנאמרים על מצבתו : 


בימי הנעורים הפליא מעשהו בתורת ה' ויראתו 
נטה ידו להגבור חיל. לולי הושב לאדמתו 
יום המות איך כבית נר מאיר באש דת אלהים 
ואיך פרשת רשתך לרגלי צדיק מתהלף בין הגבוהים 
ה"ה אב בחכמה ורך בשנים מגזע ישישים גדולים 
ורמים, יגע בתורה לילות כימים וי"נ: שנת תק"פ , 


ד) ,הרב החריף ובקי המפורסם בתורה ויראה מהו' שמע[[ בהרבני 
המופלא מהור"ר שבת" זלה"ה מ"מ ומ"ץ דק"ק קראק הממוך לקירא; , וי"נ 
ביום א', ד' תמוז שנה מתקן 1%" (מצבה) הקפ'ב : 


ה) הרב המופלג בתורה וביראת הטא מהור"ר אריה ליב במהור"ר משה 
מ"ץ דסארקוסצינא פמוך ללובאקא וי"נ כ"ה ניסן תקפ"ה . 

% 119) עוד ראינו להזכיר ‏ שמות הכמים מחשובי קהלתנו , הראוים 
לעמוד אצל הופת כבוד המפורסמים שדברנו אודותם בדור הזה, איש איש 
כערכו, והם. 

הכנל | הראש הנניד הנדוב. מהור"ר - מאיר , במהור"ל רפאל . נכךף 
הנאון בעל סדר הדורות, המיוחד במנין החפידם החדשים אשר קבעו מסמרות 
בקהלתנו, נאחז בסבך המחלוקת שפרצה בעירנו, ,אחרי מות הגר"א שרמזנו 


"אליה | למעלה (% 107 ד) מת ערך תקע"ה. ב) ,האברך המופלג בתורה 


מגזע יחופי ארץ וכל ימיו בעבודת ה' מהור"ר אלעזר שבתי בן המנוח 
המופלג מהור"ר משה רוקח. ו"נ ש"ק כ"א טבת תק"פ" (מצבה). | והה"ר 
משה רוקת היה נכד הגאון המפורסם מהור"ר יעקב עמדין, והתן הרב המפורסם 
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ופעת המעללים כשרון המפעלים אימו 
הוד החכמה [הדר התבונות חלפו ואינמו 
דמו מכיריו | מטו מיודעיו חזו פנימו 
איככה נהיית ונחלית, תמול דברת אלימו 
שאפו רוח משפת קדשיף נטפת עלימו 
רבות עשית ליודעיך בצרפיך מבמא שפתמןו 
בנתיב נעלם בלשון הנבואה תביאמו ותטעמו 
מנת חלכך וגורלך שם ערוכה ושמורה 
חבוש פניך בטמון עד בואכה אשורת 
מהר תחי נפשך בצרור החיים צרורה, 
ה'"ה הרבני המשכיל ‏ החכם הישיש 
הנכבד מהור"ר יהודא אשך במהור"ר 
מנחם מסאלאנט אשר עזב את הארץ 
ביום א' א' ר"ח סיון שנת תקפ"ג ‏ לפ"ק : 


8) בין הציונים לנפשות גדולי קהלתנו מצאנו ראוי , שיבוא גמ 
זכר כמה תכמים מופלאים בתורה אשר רגליהם ערבו: בעדיהס. להוליכם 
לעירנו למצוא מנוחה בעפרות קדש , בית מועד לנכברינו ומהנודעים לנו. 

א) הרב המפורסם ומופלג בתורה וביראה מהור"ר בנימין זאב וואלת 
במהיר" | אריה ליב מנישווי עוז, אשר הרביץ תורה בעירו בישיבה 
גדולה , ומן הנאמר על מצבתו הנמצאת בשירי שפת קדש ח'א : 


זְהר אור מולדתף מחמד כל עין 

אחריך בנימן | בעממיף עוד אין 

בתורה מי יורה ומי יגדיל תושיה 

וְאיה אב לתלמידים פרחי גפן פוריה 

ביראת אל ואהבתו מיזה ידמה אליךף 

נדבות לבך מי יגיד. מי ימלל פעליך, 
וי"נ ה' אדר שנת תקפיח : 


ב) הרב הנרול בתורה ויראה מהור'ר דוב בער במהור'ר. יעקב 


/ 5 - / ן 
מ"מ ומ"ץ בכמה קהלות , השאיר אחריו בכ"י כטה הבורים בהלכה ודרוש , 


* 
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והאונווערזיטעט ‏ על תלו, נולד תק"א , ולמד בבית מדרש החכמות בהאללי, 
|זשם התעטר בכתר הרפואה, ויבוא לקרית המלוכה פיטרבורג , ולא עלתה 
בודו להתישב . ויבוא לווילנא בעצת החכם המפואר מהור"ר אברהם גארדאן 
הנ"ל (8 98 י'ג),. אשר מצאו בררך , וימצא הרופא, התר למצוא לו מנוחה 
"חן בעיניו  ,‏ וחסד גדול עשה החכם גארדאן את ההכם ליבאשיץ בראשית 
ימי בואו לווילנא , לתת לו אכפניא , ולפרסם את חכמתו, וישתקע ליבאשיץ 
בקהלהנו וישב בה עד עד יום מותו, וחכמת החכם הזה עשתה לה כנפים , 
להנביה עוף במעט על כל חכמי הרופאים בווילנא, אשר הודו על האמת 
| ויכבדוהו | כבור גדול , ושמעתי מפי מגידי אמת כי בנסוע הרופא המפורסם 
| פראפעסאר 715א2] הראשון מווילנא, שאלוהו יודעיו על יד מי תעזבנו אדונינו 
+ בלבתך מעמנו ומי יעמוד לנו ל ויען על ה' והיהודי (100605 6% 26₪5) 
ומשך הכמתו הביא לו עושר גדול , ומצאנו בו חכמה וגדולה במקום 
| אחד, ונופף ‏ על תכמתו ברפואה היה חכם בכל חכמה ‏ וידיעה , | בעל 
שבל ישר וחריף , ומדיני גדול . פרסום חכמתו ועשרו לא הניאו את לבבו 
ומאהבת עמו וחכמיו. נשא בעול הצבור לכל צרכיו, | בעצה ובבסף ביר 
הנדיבים הגרולים , והראה אהבה וחבה לגדולי העיר , משתתף בצערן של 
ישראל , וספרו לי מרואי פניו כי לעת זקנתו כאשר כהו עיניו , היתה בתו 
המלומדת הגדולה קיראת לפניו קורות ‏ מלחמת היהודים, וחורבן ירושלים , 
בספרי יאזעפום פלאווים בימי בין המצרים . החכמה תחיה בעליה, והאריכה 
ימיו עד לשמונים ושש שנה, ובתומת מישרים מסר נפשו ביד הרופא לכל 


! 


בשר לפני מותו . יום "ג שבט שנת תקפ"ז, 
ן 


| ג): בקהל החכמים המשבילים אשר עשו להם שם בקהלתנו, ינוח כבוד 
הרבני החכם המפורפם מהור'ר יחודא אש במהור"ר מנהם גינצבורג 
| מסלאנט, אחד המיוחדים ממוקירי שפת קדשינו ויודעי חין ערכה, סופר מהיר 
> ונפלא על. מהרת הלשון, חכם גדול בחכמות וידיעות שונות וביחוד בחכמות 
הלמודיות , וחבר 'בזה כמה חבורים אשר נשארו בכ" , הוא אביו של הרב 
החכם הסופר הגדול והמפורסם ידיד נפשי המנוח מהור"ר מ רדכי אהרן 
גינצב ורג זל, אשר תורת אביו היתה בקרבו והפליא לעשות לתת לשפתנו 
> הקדומה תפארה. הלשונות החיות, ולהוציא לאור ספרים יקרי הערך , ועל 
> הוותר לעורר את האהבה אל שפתינו הקדושה בלב משכילי עמנו *), ויעל 
יהודא מאת אחיו יום א' סיון שנת תקפ'ג וזאת המצבה הוקמה עליו. 

: : | 

*) הרב היקר הוה מת בטרם בוא עת ט"ו מרחשוון בשנת תר", ונספד כהלכה 
3 ע"י ידידי הרב החכם הגדול מהור"ר אברהם דוב בער לעבענזאהן שני פעמים ונדפס 
חפפדו ‏ בשם קיגת סופרים, וגם אנכי הספדתיו, והספידו נמצא אצלי בכ"י בשם 
איה סופר. 


ומ ואו | 
0 


4 0 088 -- 


% 117) ועל טוב יוכר שם החכמים המשכילים המפוארים , אשר היו 

ו עם בית ישראל , נתנו כבור לחרמה, ותפארת לאחיהם בעיני גדולי : 
שרים איש איש בערכו . 

א) הגביר המפורסם החכם השלם המשכיל המפואר מהור"ר שמשון. 
בהרב הגדול מהור"ר אבר הם אב"ד דק"ק ווואהיל , חתן הנגיר מהור"ר 
אליה דיקער מצאתיו | חתום בין נכבדי קהלהנו בפנקס החתומים של הרב 
מהור"ר שלמה מדובנא , | בשנת תקמ"ג, ובשנת תקפ"ט בין יחידי סנולה 
דקהלתנו על המכתבים שנכתבו. בקול קורא לתמוך ישיבת הגאון הגדול מהו" 
חיים | מוולאזין  ,‏ שנדפסו בשנת תקע"ו. הוא היה הראשון אשר יסד בווילנא 
בית מסחור להלואה (באנק), אשר גדל ככודו בימים ההם מאד, וכמעט כל . 
סוחרי מדינתנו חכו לעזרתו ועצתו, מופלנ בתכמה , מהיר. לדבר. צחות בכמה, 
לשונות בצרפתית , ואנגלית, וכדומה , ומצוין בחכמת החשבון ומערכת פפרי 
המפחור , = ומלאכת ביתו כאחד השועים והאפרתים , עם כל זאת היה לבבו 
שלם עם עמו ומשתתף בעסקי הכלל, מת בשנת תקפ"ד ומן הנאמר 
על מצבהו. 


אבי בתכמה בכל. עצה ותבונה 
בעד עמו היה למתסה ולטגנה 
רוזני עמים פניו לא השיבו ריקנה 
מבלי זרע נפשו שבה למעונה 
פ"נ אתו"י חכם ונבון פאר הדור ונזר 
הגבירים. ידו היתה פתוחה לעניים 
מלחמו. נתן לרעבים, ‏ ה'ה הרכני 
הראש המופלא מהור'ר שמשון 
בהרב. המאוה'ג מהור"ר אברהם 
זלה"ה הרב דק'ק זוואהיל. וינ 
ט"ו מר חשוון שנת תקפ'ד תנצבה 


ב) הרב החכם המפורפם הרופא המובהק הגביר מהור"ר יעקב במהו' 
שלום הכתן ליבאשיץ ,. מראשי חכמי הרופאים בקהלתנו בהיות עוד ' 


חיש מבן אדם איך גועת איך בצום כחך כלית . 
עד גיעת ובית אל עלית , 
ה"ה הרב המופלג בתורה ויראה אדם כי ימות באהל ה' מהור"ר א בר הם יקותיאל, 
ז ל מ ן בהרב הצדיק חפיד ועניו | מהור"ר ‏ צבי ה ירש "ל, ו"נ יום א' ג' כפליו , שנת 
ת"ר לפ"ק 
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ומה נם תענה ליטא המדינה וכל הגולה סביבותיה 
בבכי | זעקה תקונןגםצדקה מה תעשה היום לענייה 
עמלו בתורתו טובו | וענותו אין מקום ‏ פה להנידו 
רזב | תגמוליו | והמון | מעלליו יעמדו לביתו ולבן יחידו 


ה"ה כבוד אבי חרב המופלג בתורה וביראת ה' טהורה 

הגביר הצדיק המפורסם בכל קצוי ארץ ואיים רחוקים 

הי חפיד הי עניו צדיק צדקות אהב. נדיב נדיבות 

ג כבוד מהור'ר | אריה ליב בהנכיר ‏ הצדיק 

המפורסם מהור"ר דוב. בער זלה"ה. ושקעה לנו שמשו 
ביום כ"ד תשרי. שנת תקצ'א לפ"ק תנצבה 


| 
| 


ולהרב ר' אר יה ליב *) היה בן יחיד פרי צדיק עץ חיים הרב המופלג 
[העניו שוע ונדיב מהור'"ר יע קב יע קעל. אשר נסע לעיר פאלאנגי לרחוץ 
|בים להתרפאות וימת שם (תהשעה באב) תקצ"ח והוא ככן ששים. והדברים 
אשר שמו בפי מצבתו כתובים בספר שירי שפת קרש ח"ב , לידירי הרב 
[החבם. המשורר הנעלה מהור"ר אברהם רוב בער לעבענזאהן . 

ואחוו של הרב מהור"ר אריה ליב הצעיר ממנו לימים והמתדמה לו 
[בצדקה וענוה הרב מהור"ר צבי הירש, הקדימו לבוא בסתר עליון ,| ומת 
על פניו בשנת תקע"ז ומתואר על מצבתו : הרב הצדיק תם וישר ומפורסם 
עשת מהור"ל ‏ צבי. הירש, ולב ו ב" כ" | אוה צדיק באמונתו 
\יחיה לפ"ק **). 


*) אחר מחתניו היה הרב הגדול בתורה וביראה והמפורסם בעבודתו התמה אשר 
שבד את בני עמו בכלל ובפרט כל ימיו, מהור'ר ‏ היים נחהמן פרנס ""ל, בהרב מהור"ר 
משה פר ץ, שהיה מקודם חתן הרב הגאון המפורסם מהור"ר אפרים זלמן מרגליות , 
אש ההכבד בו וביחוסו, בהקדמתו לספר מגל ה ע מוקות על התורח להגאון התסיר 
מהור"ר תן שפירא שהוציא לאור בשנת תקנ"ה לעמבערג , ואומר.עליו שהוא מצד אבין 
מגני בניו של הגאון ההפיד מהור"ר נתן שפירא מקראקא, בעל מגלה עמוקות. ומצר אמן 
נין ונכד להנאון המפורסם מהור"ר נפתלי כ"ץ , אב"ד ‏ רק'ק פפ"ד , ומת הרב ר' חיים נחמן 
ופרנם זקן ושבע ימים ח' ניסן שנת תרי"ד , 

*") הרב הזה הניח אחריו ברכה כן נוצר תורה והולך בררכי אבותיו הקדושים , 
מהור"ר א ברהם יקותיאל זלמן ומנוחת ככודו אצל הרב הצדיק מהור"ר יהושע בהרב 
הצדוק מהור"ר שלום המ"ץ הנזכר, ומצבתו אומרת -- 


אם למלכי מרום דמית וכל חמדת הבל בזית 


] אכול ושתו ועדנים מאסת אך בצוף נועס ה' חשקת 
יז 
/ 


ל 


בהרב | המאוה"ג כמהור"ר | אליעזר זללה"ה, וי"נ 
באחד ביום הכפורים בעת נעילת שערים , שנת 
תקצ"א לפ"ק תנצבה 


ד) הרב המופלג הצדיק הגביר ר' אריח ליב בהרב מהור'ר ₪2 
הנזכר | לעיל (8 98 י), נקרא ר' ליבלי ר' בערס, שותפו של הרב החכם 
ר' יוסף ב"ר אליה דודו , בעסק, וחכרו בחכמה, וכאריה התגבר לעשות רצון 
קונו בתורה בעבודה וגמילות חסדים, עודו בשנת תקמ'ג בא על החתום על 
הסכמת דודו הרב על הבאור של מהרש"ר כנזכר לעיל (8 107 יד), 
ימהרש"ד בספרו הקטן ברכת יוסף המכר, שחבר בשנה הנ"ל מפליג 
נשבחו וקורא אותו ,הנגיר | המפורסם לשם ולתהלה התורני הרבני המופלג 
אשר לא ימוש מתוך אהלה של תורה יומם ולילה" ובא על החתום בהסכמה 
לספר הולרת אדם, להרב המ"מ, בשנת הקנ"ז. והרב הגדול ר' אברהם 
דאנציג | מביאו בספרו ,ועמיתי כרע כאח לי הנגיד הרב המופלג מהור'ר 
אריה ליב בר בער וכו', (נשמת אדם כלל טמ" אות | ה'), לכבוד ה 
הגביר ולכבודו הקריב הרב המ"מ רקהלתנו אה ספרו מוסר השכל בשנת 
תק'ן ומכנהו : בן אחות חמותי הרב הנגיד המפורפם תפארת ישראל והדרתו 
כמהור"ר אריה ליב, וכן הגיש להם אה ספרו תולדות אדם כנכר לעיל 
בסימן הנ"ל . | 

צרקת | הצריק | מלאה בפי כל זקני עירנו , | מספרים תהלות מעשיו 
הטובים מנדיבת רוחו מענותו וצרקתו, כי נוסף על הפלגת למודו , היו כל 
צרכי הצבור על שכמו, וכל ימי חייו היה עומד ומנצח על כל הצרקות 
והחברות הקדושות, והעלה את ירושלים על ראש שמחתו לעשות צרק 
בגילה , ומי כמוהו | משכיל אל דל, שש ועלז לחוק ידים רפוה בסבר פני 
אהבה וחבה, וניראתו את ה' האריך ימים ומת בשיבה טוכבה, כ"ר השרי 
שנת תקצ"א , ויפה תארוהו בקצרה במחוג על מצבתו : 

אלופי ישראל ומלאכי | האל יחד פה מר יבכיון 

רק בדממה לשונם נאלמה ולקונן | כולם = יבעיון 

וודעי בינה תהתנהיוקינה | הק | זה לכם יהי 

הזכירו אף אותן נהנה | תהלתו.... ומותו. ‏ -והנה. כל גה 

לא ישפינה | בכלעירומדינה | לא הגיע שמה צדקתו 

בגללזאת. היום יקריב לוחלום = כל איש מישראל דמעתו 

בניבת עמנו | שם בערי לדשינו מרבים | תאניה . ואניה 
דורש מחיתם איך עזב אותם ונחרב מקדשם שלישיה 


: באל אבותיו הקדושים עלתה נשמתו 
| . זה ציון לגויתו השוכן באדמתו 
| ה"ה אבינו הרב המופלג אי"א מהו' 

= ברוך נחדב מהו' שמואל א"ד 
] דק"ק זאפקעוויץ, וינ"ב ר"ח סיון 


שנת תקפ"ט הנצבה 


הדור , ומרוב ענותו וצדקתו 


מאיר עיני כל 
בעלותו 


4 ראינו אך מקומו 


שת חיתה = בכל 


לא סר ממנה 


צפת גם פה 


יודעיו, 
השמימה ואור תורתו אסף מקרבנו 
חן נם בעודנו חי, העלים ממנו חין ערכו 
ואלהים 
בהליכות תורה התהלך ברחבה, וענוה שם על גבולו 
רבים ידעו כי רב הוא ולא אחד את כלו 
דרכיף, 
במסחרו ולא עזבה בתורתו 
ושימו נא זאת על לב הנצבים על קברך 
עינם תדמע על עפרך ולבם 
זבולף עתה במרום בין קדושים ואנשי רוח 
בארץ, | מי 
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זרעך. צ'וית ‏ ל אנשים כאבותיך הקדושים 


ה"ה הרב המופלג היקר אי"א וישר הולך 
מהור"ר יוסף בההב. טהור"ר שמואל 
זל"הה אבר"ק ‏ זאסקעוויץ והלך לעולמו 


בששה לחדש המוז תקפ"ט לפ"ק תנצבה 


1 הרב הגדול הצדיק, מהור"ר מאי בהרב המאוה'ג מהור"ר אליעזר 
אשבנזי מלובלין נקרא ר' מאיר שיסקעם, מן המיוחדים שבגדולי חפידי 
1 העלים את חכמתו 
אם ליחידים מסגולת אוהביו, חותמו אמת במפחרו, ובשבתו עם זקנים בשער 
אמרותיו ספורים, ומיליו קצרים, מתבודד עם קונו, ויודע את רבונו , נכזה . 
-בעיניוו ומכבד לכל אדם, ער וקנה ושיבה, מת ביום צום העשור בשנת 
= תקצ"א . וכדברים האלה שמו בפי מצבתו : 


בתורה, ולא התודע כי 


מאיר ארץ יזהיר רקיע 


איך | החשיך עינינו 


הוא | הבין דרכו 


לאבן | פנתו 


יאסוף = זכרך 


מצדך ‏ ינוח 


34 "ה אבי הרב המפורפם בתורה וביראה חריף ובקי 
שלשלת. היוחסין מנזע האשכנזים מהור" 


מאיר 


| 


שנות עלומיך, ורוב מעשיך, המספד יגדילו 
מביני חכמתך. ויודעי תורתך, דמעה ‏ יזילו 
ואיה נכבד וחכם לב בעיר אחריך 
איה יועץ | בסוד. ישרים = ידמה אליך 
להגיד כל מהללך ידום כאבן גם אבנף 
ה"ה אבינו היקר הרבני המופלג השנון 
המפורסם הנכבד. מהור"ר אברהם יעקב 
יעקיל לאנדא במהו' שמואל ב"ר חלש 
שבתילס זצ'ל. ‏ וי"נ ביום ו' עש'ק. כיו 
אלול שנת תקפ"ח לפ"ק תנצבה . 


ה) שני אחים מופלגים בתורה ביראה ובמעשים טובים הרב מהור"ר 
ברוך והרב מהור"ר יוסף בני הרב מהור'ר שמואל אב"ר רק'ק זאפקעוויץ, 
(ה י ת ה מקדם עיר מלאה. חכמים ופופרים) שניהם קבעו מגורתם פה קהלתנו 
יצ'ו ושניהם נאספו בשנה אחת טרם מלאו ימיהם, הרב מהור"ר יוסף 2 4 
היה חהן הרב הג' הצדיק המפורסם בחסידותו ובמדותיו מהור"ר אליה ו"ל 
מוואלאזין | אשר היה אב"ד בק"ק פמארנאן ושאר קהלות , [הוא דודו (אבי 
אמו) ורבו של הרב הגאון המפורפם מהור"ר מנשה מאיליא. ז"ל] ושני האחים 
האלה ורעם לברכה בקרב הארץ , --- וכשבתם יחד בשלום בחיים , מצאו להם 
מנוחה. יחד זה אצל זה: 


ברעם ונרעש נשמע פה קולנו | יוסף דעת אותך יוסף מכאוב עתה 
[כנשם שוטף ילו פה ענינו | בהלקח רוחך לאל ובלא יומך מת 
בהעלות על לב זכרון אבינו | רבו מעשיך ופני תורתך לא הכלמת 
רב פעלים בארץ אותו ראינו | רבים עתים יום יום גם אליה שמת 
רבים היו תהלותיו לא ימיו | שמך נודע למרבה בין תופשי התורה 
שמו נודע בין יראי ה' וחכמיו | ואל אצילי | עמך ואל יראי אל נורא 


הוא אביו של הרב הגאון פיני ועו"ה פאר דורנו וצבי עירנו מהור"ר ש מו א ל 
שטראשון ) בעל ההגהות והחדושים הנפלאים למדרש רבה (דפוס (וילנא תר"ג עם פירוש 
אשד הנחלים ובשנת תרט"ו עם באורי מהרז"ו), ולהש"ם הנדפס כעת פה קהלתנו , (שיצאו 
כבר לאור ג' כרכים), והוא תלמידו של הרב הג' מהור"ר אברהם דאנציג זלה"ה, אשר זכרו 
בספרו בינת אדם (שער או"ה סוף פי' יו"ד) בשם מהור"ש ואפקעוויצער להותו יליר 
העיר הזאת, ה' יאריך ימיו ושנותיו בנעימים לכבוד בית ישראל , . 


7 -=- 208 -- 


|דובנא , ונאספה שמחת דורו יום ח"י תמוז שגת תקפ'ח זה הרשום 
ל מצבתו 


ְ שוד משדי חשכת המות 
מיפעת ננהף שתה לצלמות 
חומה נפלה מקטב שער 
חילילה עיר זעק' שער 
בטללי מדותיך נענים החיית 
נפשות צמאים מתורתף הרוית 
מדברותיך לשרים חן נשאו 
שמוע עצתך נקכצו באו 
הח : בגועך שלמותם קרעו 


ה"ה א"א מורי הרב החריף ושנון מופלג 
בתורה ויראה עובד | ה' עסקן במצות 
מפורסם כבוד מהו' שמחה זלל"הה שבק 
חיים לכל ח"י תמוז, בשנת (תקפ'ח) 
אחה יחד אוספו שמחה וגיל 


ג) הרב החכם המופלא מהור"ר אברהם יעקב יעקעל אנדא, 
בהרב המפורסם מהור"ר שמואל ב"ר חיים, הנזכר לעיל (107 % ב.) מן 
המווחדים בנכבדי הקהלה, קרואי מועד, יועץ ונכון רבר , אוהם ואהוב 
ושש לעשות צדק בנפש נדיבה, מת בחצי ימיו לדאבון לב כל מכיריו 
וערה המצבה : 


אבן בוכן 
פמנדנול הנבהרס 


ארז בלבנון רם חקומה מהר | איך נגדעת 
יפעת העיר נגה המדינה איך חיש גועת 
עטרת משפחתו כתר מרעיו איך נפצת 
קורת הבית ואבן פנתו איכה חלצת 
בעירנשמע קול אמף רעביל מבכה קברף 
בניך מקוננים. ואחיך עונים, פה על קברך 


-- 99% -- 


הצדיק המפורסם מהור"ר מ שה איוויער ") ולל'ה, אשר זר1] בחשך אור 
לישרים ‏ ויגבה לבו בדרכי ה' בהצנע לכת , ישב בכפר קטן פמוך לווילנא 
והתפרנס מיגיע כפו ממלאכת נסירת קרשים , והיה בא לעיר בסחורתו לבוש 
כאחד הכפרים, ולא ידעו איש זולת הרב המ"מ ר' יחוקאל פייבל זצ"ל 
שהיה בן עירו . וקצות דרכיו שומו בפי המצבה אשר הוקמה עליו ועל שכנו 
הקרוב. אליו , הוא הרב ר' יהודא לימא : 


מהעבר מזה תימנה מהעבר מזה צפונה 


היתה ‏ מנוחתו כבוד של היתה כבוד מנוחתו 
הרב המופלג תם וישר | של הרב ר' יהורא 
ויורא ה' מנעוריו ובתורתו | לימא במהור"ר 


יהנה. יומם ולילה ונתגדל 
על ברכי הצדיק הטפורסם 
מהור'ר ‏ משה איוויער 
זצ"ל , והוא פרנס את עצמו 
בטהרה ולא מש מימו 
מאהלה של תורה שמו ר' 
זרח בן שמואל מדרעטשין 


אליקום | פייבוש 
אב'ד ורימ דקק 
אנטעפאליא , | והוא 
צוה לפני מותו אשר 
לא יחקק על מצבתו 
שום| שבח ותאר 
ונפטר ביום כ"ז שבט 


ונפטר ביום ב' כ"ב שבט 
שנת תקפ"ו תנצבה 


שנת תקפ'ו תנצבה 


) הרב ההריף ושנון | החכם מהור"ר שמחה במהור'ר משה נווע 
בשם ו' שמחה טראקער, התן הרב הצדיק פהר"הי מית ה 
עפ שמיין הנזכר לעיל (8 +10) מופלג גדול בתורה וחכם גדול בהלכות 
דרך ארץ, ראש לממתיקי סוד בעסקי הכלל, ואמוּנת עתותיו נתונה לצרכי 
הצבור במועצות ודעת, ויראת ה' היא אוצרו , היה מחותנו של הרב המופלג 
מהור"ר | אברהם משה מוואשילישאק בן הרב המפורסם מחור"ר שלמה 


*) הרב הגרול מהו' מ ש ה א יוו יער הוא אחד הצדיקים הגדולים המפורפמים לתהלה 
בדורו של הגאון החסיד הגר"א והיה אהוב ונכבד בעיניו עד מאר , ורבות יספרו מגדל חכמתו 
בכל חלקי התורה, ומקדושת הליכות מדותיו, וזכרו ימלא רגש קדש את כל יודעי שמן, 
בענותו הרבה לא רצה לקבל עליו רבנות והוראות וכדומה, והיה מפרנפ ' א"ע ממלמדות עפ 
תנוקות, שמותר ללמדם בשכר, וראוי הוא הצדיק הזח שימצא לו גואל לוכרו, וקבץ את כל הנשמ 
עליו מפי מגידי אמת, ובא עם חספר.. 
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נעל נפש יקרה, ורוח נכון. יתד נאמן לכל גדולי סוחרי ‏ עירנו , נבון דבר , 
אועץ נדיבה פאהבת אמת ויראת ה' עוסק בתורה בשקידה רבה כל הימים , 
ומושלג | ביושר | הסב-א בב"י הגאון זקנו נמצא כתוב ,חלוקא דרבנן שהגיר 
וכדי עקיפא בשנת הקל"א , והיה אז כבן עשר שנים, וז"ל מצכתו : 


ערבה כל שמחת גלה משוש האריץ 
קינה ונהי נשמע נאסף עומד בפרץ 
באהלי תום מות עלה ושחת הודו 
בנוה צדיק בא ולקח תפארת כבודו 
מר נבכה גוע יושב בין המשפתים 
ריח נועם תורתו נטפה בכל אפסים 
דכאו חפץ ה' כגמולו ישיבנו כפלים 
יערה רוח ממרום יפיח רוח חיים 
ה"ה המופלג חכם ועניו וירא ה' 
מרבים איש אמונים בקי באגדה 
ובגמרא ופוסקים מהור"ר עקיבא 
זללה"ח במהוריר מרדכי וינב לעת 
מנחת. ערב ביום ש"ק יום א' בחג 
הפוכות שנת תקפ"ד לפ"ק תנצבה 


0 ג 


וו 


ובסעיף אדמתו נקבר לפניו הרב מהור'ר ‏ יהודא | במהור"ר יצחק הכהן 
אב"ד דק'ק מוציםט, הוא אחי אשתו הכבודה מנכבדי ק"ק פלאנים אשר 


בא להתרפאות בוו*לנא , ועליו כתוב לאמר -- 


פ"נ הרב המופל' המפורסם 
אב בחכמה, ורף בשנים 
מהור'ר | יהודה | במהור"ר 


יצחק הכהן ממוציט . וינ 
ליפ ' אלול תקפ"ג, תנצבה, 


ב) בין חסידי הדור הזה יזכר לשם, ולתהלה הרב המופלג בתורה 
טראה | מהור"ר זך1 במהור"ר שמ[א7 מדררעמשן, | מגדוליו של הרב 


מהור'ר מנחם נחום וי"נ י"ם כרהיצון 
שנת תקצ"א לפ"ק תשיבה.6 


8 117) בין גדולי חכמי קהלתנו אשר היתה 
נדולי נכבדינו, אשר ידם היתה שליחה לעסק פרנסת ביתם , וימינם מחזקת 


-- 


אומנתם זזהירוּ = 


בעץ החיים, ולבכם ונפשם אמינה לתורת אמת ואהבת חסד, נהלו וכלכלן 
את כל דברי עדתם ובעצתם נחו במענלי צדק את כני דורם ונזכיר את. 


המפורסמים שבהם 


כסדר זמנם : 


א) המופלג החפיד מהור"ר ישעי במהור'ר יצחק, והוא כמתואר 


על מצבתו; 


ישעיה אמץ בתורה ויראה 
בנעוריו ובזקנתו עבד ביגיעה 
למיו | צרורים | בלי מניעה 
חוק | כביעתו | עד | גויעה 
האי שופרא דבלי בארעה 
הרבני המופלג ותיק וחסיד 
קש'ת | מהור'ר | ישעיהו 
במו'יצחק וי"ני"ג אלול תקפ"ב 
תנצבה 


ב) הרב המופלא בתורה מהור"ר עקיבא בהמופלג מהור'ר מרדכי 
בהגאון מהור"ר אליעור , אב'"דר ק"ק הוראדנא , חתן הרב המפורפם מהור"ף 
חנוך זונדל הנזכר לעיל (% 170 מו), נודע בשמו ר' עקיבא ר' זונרעל'ם 


*) באותה השנה שעלה למעון, השלום 


עלה אחריו בנו הרב הגדול מהור"ר יהושע 


(י"ד אלול תקצ"א), והוא היה רוגמא מעין הגאון החסיד ר' ‏ זעלמעלע הנ"ל, בקדושת פרישותו 


מחיי העולם. ובשקירתו המופלגת בתורה, ומן הנאמר על מצבתו , 
ילוד אשה הלא אתה, ולבני אלהים איך דמית 
הן פה אתנו בארץ, כבן עמרם בשמים היית 
כמלאך ‏ = ה' צבאות , :: נעור ‏ לילות 
עומד ‏ בבית ה' והוגה בתורתו : 
ממנה לא אבול ושתו ולא כל עדנים וכו", 


הנה 
ראינוך 


רגע לא הרפית 


ה"ה חדב הגדול בתורה וכיראת ה' בל ימיו היה שאול לה' חשקה נפשו התורה ובעבודת ח 
הוא אדס רו ומות נארל בית ה'. 
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לדבר על לבכם לנחמם וללמדם מוסר וד"א, שונא בצע בהפלגה יתרה אשר 
"לא יאומן כי יסופר . מימיו לא קבל שכר דין תורה ולא נהנה משל אחרים 
אף בהבלעה , הוא היה אומר : את שכר מלאכתי להשיב לכל שואל הנני 
מקבל מן קופת הקהל, ומה לי עור למתנת חנם ,וזכורני כי פעם אחת 
.התננב איש אחד אשר היה חפץ להעניק לו , לחיק בגדו בהיותו עסוק 
בתלמודו בבהמ"ד החדש, והשליך שם מטבע כסף, יהי כי פשט הרב את 
= ידו לכיסו , וימצא שם את המטבע חרד חרדה גדולה כאלו השליכו גניבה 
= בגבולו להתעולל ולהתנפל עליו, וירץ הנה והנה לדעת מי עשה לו את 
= הנבלה הזאת ויהי כי לא מצא, נתן את הכספ לחלקו לעניים, שלא בשמו, 
" ובצדקתה עלתה נפשו המה רה לאביה שבשמים י"ט מרחשוון תקצ"א, ויקבר 
בקבורת בית העולמים הישן, והוא האחרון אשר מצא לו שם מקום קנר 
= וקצות דרכיו תספר מצבתו. 


אבן מקיר תזעק 
לאמר 


שמים שוממים, תבל תאבל פלה 
ליטא לוטה קדרות, עיר ווילנא אבלה 
ואני אבן קטנה איך ביניהם אריע 
מספד איש אלהים. האנכי אשמיע 
בר לבב ומהר רוח, נודעת לאל 
נקי כפים ונדיב לב. יאמרנא ישראל 
מי כמוך מורה. לעם, חכמים יגידו 
נוצר תורה בכל. לב, יראי ה' יעידו 
חוכב כל האדם, ושונא מתנותיו 
מעודו ירא ה' וחפץ במצותיו 
נפש מהורה! חלי נא פני אל בעדינו 
חסדיו עוררי לנו; כי ידעת מחפורינו 
וחצר מות זה, אשר נמלא בשכבך, 
מהרה יורק לעינינו ביום קומך . 
ה"ה אבינו המאור הגדול הרב חסיד 
ועניו מהור'ר שלןם מ"ץ דפה בהרבני 


ש ₪ 


ו - 
הישיש החריף המפורסם מהור"ר 


שלמה יורבארגער בן הרב מהו' 
אריה ליב ז'ל. ויניב ביום כ"ח 
אדר ראשון שנת תקפ"א לפ"ק תנצבה 


ג) הרב מהור"ר שלמ1 בן הקדוש מהור"ר דוב בער , מגדולי דיינא.- 
קחלתנו ,| נמצא חתום על פסקים בפנקס דצ'ג משנת תקמ"ז, והגיר שעור 
גמרא בקלויז הישן כמה שנים, מת כ"ז אדר ראשון שנת תקפ'א ונקבר אצל" 
הרב המגיד מהור'ר משה הרוויץ הנ"ל, ועל מצבתו נאמר : 


דיין, ובאו את התורה 


ד) הרב המאור הגדול מהור"ר שלמה צבי הירש במחור'ר צמח 
מורה | צדק דמהא, מרואי פני הגר"א והמיוחר בלומדים בבית מררשו  ,‏ ירא 
וחרד לדבר ה', ועושה צדק באש אהבה עזה כנודע, וכנראה ממקצת שבחיו 
הנאמרים על מצבתו, -- 


צר לך ווילנא, איה מורך ,| ואיה יפעתו 
בית אליהו, איה קדושך , איה בל תורתו 
נפש שובנת בקרש, הן בעודך פה עמנו 
צרק, משפם, חוקי אש דת , מפיך יצאו לנו 


ומתואר : בתאר הרב המאוה"ג ה"ה אשר לא מש מאהלי תורה והעבודה 
כל ימיו, המפורסם לתהלה בכל הארץ, מו"ץ דק"ק ווילנא אשר עלה מן > 
הארץ ביום כ"ה ניסן שנה יתומים חיינו, לפ"ק (תקפ"ז) .| ועצמותיו. 
הקדושים מצאו מנוחה אצל הרב הגאון בעל באר הגולה : 


ה) הרב המאור הגדול המפורסם הישיש מהור"ר אליחו בהרבני 
מהור"ר מרדכ" נודע בשם ר' אליה הינדעם, בן אחותו ותלמידו של הרב 
הגדול | מהור"ר שמעון מ"ץ הנזכר לעיל (8 82) מגדולי דייני קהלתנו עוד 
משנת תקנ"ח, כנראה בהסכמתו על ספר תולדות אדם הנ"ל , ובסוף ימיו 
ספרא ודיינא , נודע בתורתו ובחסירותו לכל באי שער עירנו, מת זקן ועבע 
ימים ביום כ"ר תמוז שנת תקפ'ט לפ'"ק : 


ו) הרב המאור הגדול הצריק מהור"ר שלום מ"ץ רקהלתנו, במהור"ר 
מנחם נחום שמש, הכר איש המעלה הזה ימלא חרדת קרש את כל 
יודעיו , | כי עם היותו | גדול בתורה ומורה צרק דקהלתנו, ענותו הגדולה 
והנפלאה הרבתהו לדבר שלום עם כל אדם מהמון העם, להתרועע עמם, 


ו 


% 116) ומגדולי החכמים אשר הגידו מישרים , הורו צדק , דנו דין 
אמת והרביצו תורה בקהלתנו, והיו לנס לבני דורם בתורתם ומעשיהם הטובים, 
| הם הנודעים : 

א) הרב הגדול בתורה ויראה מהור"ר 1 במהור"ר יצחק הלוי 
הורוויץ, מלידי קראז, היה מרואי פני הגר"א , ומורה לבניו המופלאים 
ואחרי כן נתקבל למגיד מישרים בקהלתנו ושמש בבהונתו זאת כמה שנים עד 
אשר כשל בחו, ונפסק קולו ולא נשמע בקדש, ומלא מקומו בחייו הרב ר' 
= יחזקאל פייוול הנ"ל , ומשה עלה יום "ז חשוון | שנת תקפ"א . הרב הגדול 
> הזה היה ג"כ חכם מופלג בתקופות ומולדות וחבר ספר בעברונות ראיתיו 
בימי ילדותי ביד נכדו בן בנו , ידיד נעורי החכם המשכיל המפואר המנוח 
מהור"ר אליעזר ליפמאן ע'ה בהמופלג מהור"ר חיים הורוויץ ע"ה ואיננו זיכר 
את מקום ושנת הדפוס , 

ב) הרב המובהק החריף מהור"ר ‏ של מה בהרב מהור"ר אריה. לוב 
מיורבארג , | מנדולי | מרביצי התורה דקהלתנו ורב מובה"ק של כמה גדולי 
חבמינו , | השאיר אחריו בכ"י חבור על שלש מסכתות , שבת, ערובין , ביצה 
נקרא בשם באר שב . ובפופו קונטרס חדושים על הרמב'ם נקרא בשם 
אבני שוהם, נפטר הקן ומלא ימים , ים כ"ח אדר תקפ"א, ועל 
מצבתו נאמר , 


אבן שלמה 
מסוימה 
יום רד בארץ גאון מגיני שלמה 
שלמה משתו קו ונקי באימה 
בשערים נודעץ זכר ושם שלמה 
הנה נעימה וחריפה דברי שלמה 
רב הלכות נתחדשו בקהלת שלמה 
אחה כ ים ‏ כי פנה שלמה 
רעמו פני שומעי שמע שלמת 
יבכיון קינה תלמידי ובני שלמה 
הלא כי ותרב חכמת שכלמה 
5 ישר בתלמודו עלה שמימה 
ה"ה א"א מורינו ורבינו הרב המובחק 
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היה מכבד ומנשא את החכם הרמבמ"ן מאד. כנראה מהסכמתו על הבאור 
של מהרש"ר משנת תקמ'ג אשר ליוקר ערכה מצאתיה ראויה להעתיקה פה 
וז'ל: ,אשירה נא לי-ידו שירת דודי לכרמו, ברם היה לשלמה, בבעל המון 
בני ישראל עמו, הוא שפר התורה אשר עשה מ ש ה בתרגומו, אדם הגדול 
בענקים ‏ גדול מרבן שמו, "להיות כל איש שורר ומדבר בלשון עמו, ויחכם 


שלמה ויעזקהו | כאשר יבאר בבאורו בגלל תומו, בפסוק רפסקי משה בהם " 


דבק שלמה, ותרב הכמת שלמה ויסקלהו במדה במשקל ובמסורה שעמו , 
בחבורו אשר תקון סופרים שמו, והיה לחם שלמה, אלמלא תרגומו אשר היה 
שמן לשלמה, בשנותו את מעמו בעיני אנשי פלניא כי הכלימו, מן הלשון 
הפונה דרך בני עמו, אז אמר שלמה, מה לעשות לכרמו , הפר תלונות 
העם והלחמו, פרץ גדרו אשר עשה משה אתו עמו, לבנות במת מובח 
הדפום לעצמו, והעלה עליו עולות כדמותו כצלמו , רק האשכנזי באונקלום 
יחליף מקומו, אז יקהל שלמה את אשר יתן אמת חותמו, והיה ככלות 
שלמה להעלות על המזבח ער תומו, לא יאחר לשלמו, והיה כי יבוא יומו 
גם אנכי הצעיר אשר לא עשה רגלו ולא שפמו אענדנו, עטרות לו בעטרה 
שעטרה לו אמ"ו, במקרא ומסירת אשר היא לא נרפסה, ער אשר כן יהי 
עם שלמה, הכ"ד אשר לא איש דברים אנכי משה בלא"א: מהור"ר מרדכי 
מייזיל מווילנא: וכבר בשנת תקמ"ח הוציא לאור בשקלאוו ספרו שירת משה 
כולל מנין המצות בשירת האזינו, בדרך שיר ופירוש . | 

הרב ר' משה מייזיל עלה לארץ ישראל בשנה תקע'ג ודר בחברון 
והאריך ימים, שם ראהו הרב החכם הגדול כבוד מהור"ר אליעזר הלוי המכונה 
דאקטאר לעווי, | בשנת תקצ"ח, והתפלא למצוא בארץ ישראל גבר חכם 
בעוז התורה והחכמה כמוהו, וזה לשון החכם לעווי בהעתקת ידידי המנוח 
הרב המליץ המפואר ר' מרדכי אהרן גינצבורג ז"ל , וז"ל: בערב הראשון 


שחרני איש ישיש ר' משה מייזיל מווילנא איש יודע מכין ביריעות הנעימות" 


אשר חבר כמה ספרי קטנים, הוא האיש אשר לחריצות שכלו נכבד בימי 
נעוריו לראות את פני נאפאלען, וכמעט היהה הצלחתו קרובה לבוא, והנה 
העיר את רוחו ללכת ארצה ישראל, והתפעל נפשי התפעלות אין ערוך לה 
בדברי אותו שמה אודות מרי מליצי אשכנו, את דבר שיללער ולעספסינג , 
וביחוד את דבר העררער עכ"ל *) (הרביר דף +1). 


*) ובעירנו יצ"ו, השאיר את בנו היקר המופלג החכם והמבין מגדולי חפירי ליבאוו"ץ 
בווילנא, מעמיק בחכמת הקבלה, עניו וצנוע , ולא הגיעו ימיו לימי אביו, ומת כ"ו חשוון 
בשנת תקצ"ו, ומהנאמר על מצבתו : 
בוזכמה יבינות לדעת ‏ ה' ולעברו 
נפש, לב, ומאד, הקדשת לאהבתו 
מעשה מבמא ומחשב, הרימות לעבודתו 


ה 


מפה לפה בועקת שבר , ולבבי ירעד בקרבי , כשלשה ימים רצופים התפללו 
עליו , והאראלים נצחו את המצוקים ביום י"ג מנחם אב שנת תקצ"ו . כבוד 
גדול | מאד עשו לו במותו גדולי עירנו ‏ והציבו נפש על קברו בעבור הזכיר 
שמו כי אין לו בן : 


אלוף ונאון היכול נוכל | הללף 
בתורה בחכמה עלית על כל בני דורך 
רועה נאמן היית מטובף₪ לכל השפעת 
הן טרוח תבונתף על מי לא אצלת 
מי נכנס למשכן קדשף ולא יצא שבע 
אם בתורה כל דבר הק שה שכלך הכריע 
בהונך כושלים תמכת ותהי להם למושיע 
למרחוק מקצות הארץ תורה בקשו מפיך 
יספת על חכמתך ענוה ותרומות מדותיך 
חה: ליום מאתנו עלית על מי נטשתנו 
מאנה ‏ להנחם ווילנא | בניה יקוננו 
איה שר וגדול מי כמוהו מורה לעדתנו 
תורתך רבינו נצח מפינו לא נכלא 
גם לדור אחרון זכרך לא ימוש סלה 
ה"ה אדמו"ר הגאון ארוך בדורו בחריפותו 
ובקיאותו ענותו וצדקתו, מרנא אברהם 
אבלי בהרב הג' מהור"ר אברהם 
שלמה מפאפוואהל אב"ד ומ"ץ דכ הל זגו 
נאסף אל עמיו "ג מנחם אב תקצ'"וזי"ע. 


8 115) הרב החכם השלם המפואר מהור"ר מש ממהור"ר מרדכי 
מייזיל שמש דק"ק ווילנא, מן המיוחדים במשבילי העיר ונבוניה פופר מהיר 
בלשון , ויודע לדבר צחות, הוא היה מן הראשונים בווילנא אשר עם היותו 
מתחלה מרואי פניי רבינו הגדול הגר"א ולל"הה , נסה ללכת בהצנע עם 
החפידים ולא סר מהם כל ימיו, ורק חכמתו עמרה לו שלא להתעדב במחלוקת, 
ושלא לעורר מדנים . יהי לנו למופת החכם הזה, כי יכולות הן אהבת 
התורה, והחכמה, לשבון שלום בלב חכם, מבלי לצרור אשה לרעותה. כי 
בהיותו מופלג בתורה , משתעשע בתורתו של מרן הגר"א, ומהחסד עם קונו, 
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מיופרים על אדני חדושי תורה, ותוכם רצוף אהבה מטדות והנחגות תכמי 
עמנו, | ויהי אהוב ונחמד לכל יורעי שמו ושומעי שמעו . הרב הגרול הזה 
האריך ימים ומת בשיבה מובה בשגת תקצ"ג כ"ד שבט, וכנו הרב המא"הג 
מהור'ר זא ב וואל ף נ"י אשר מלא את מקומו בחייו, חכר ספר תולדותיו 
ומסופר בו נכבדות מיקרות מעלותיו , עורנו בכתובים תחת ידו . והגאון ר' 
דור אב"ר דק'ק נאוואהרעדאק הפפידו בספרו גליא מסכת .,-- 

% 114) הרב הגאון הגדול החריף מהור'ר אברהם אבלי נהיכ 


המאור הגדול מהור"ר אברההּם שלמה בהרב הגדול מהור"ר גרשם אב"". 
בכמה קהלות במדינתנו. הוא הגאון האהוב והנחמר הנודע בשמו בקהלתט 
ר' אבלי פאסוואלער, ע"ש העיר שהיה שם לאב"ד בעודו רך בשנים . 
ומשנת הקפ"ב מצאנוהו בעירנו יצ"ו, ואז בא בהסכמה על ספר תולדות 
אדם להרב המ"מ, ומתואר שם בתור : הגדול כדורו , ויהי לנו לראב"ה 
ומ"ץ כשלשים שנה, שכלו היה עמוק וחריף עד מאד והשגתו מהירה להפליא, 
לשמע חכמתו הריצו לפניו כל גדולי הדור מקרוב ומרחוק שאלותיהם, ויהי 
לפלא לראותו ‏ יושב בדין , משיב לכל שואל שאלה באפור והיתר , וכותב 
השובה בפלפול נדול, והכל במהירות נפלאה . אבל מרוב מרדותיו בצרכי 
הצבור בכל: ובפרם, ומענותו הגדולה, לא שם לב לאסוף את תשובותיו 
הרבות ולהוציאם לאור, ואך אפם קציהם נדפסו בספר מנחה בלולה להרב 
הגדול | מהור"ר שמעון מסלאנים (ווילנא תקב"ץ) ובספר בגדי ישע להרב 
הגדול | מהור"ר שמואל הלוי מ"ץ ודיין בק'ק ביאלאסטאק , (ווילנא תקצ"ר) 
ואיזה | מחדושיו נדפסו בספר יהגה חכמה להרב מהור"ך דוב בער 
נישוועוער , ובספר נתיבות עולם לידידי הרב הנדול ר' צבי הירש ק'"ב . ומי 
יתן ונקבצו | תשובותיו וחדושיו הרבים, והיה ספר גדול מאיר עיני חכמים 
בהלכה. וכפי מדרת תכמתו הרבה היתה נדיבת נפשו הרוממה, לתת את כל 
אשר בידו לבל הפושט יר בסבר פנים של אהבה וחכה . עליו אמרו + כי 
לא השיב ריקם את פני אדם מעודו, ויפה אמר עליו הרב הגאון מהור"ר 
יצחק ז"ל אב"ד מק'ק וולאזין ‏ בהספידו עליו: כי נדיבת לב הגאון ר' אבלי 
היתה בבחינת הפר שבחסר . אין ערוך אל האהבה אשר אהבוהו בני קהלתו 
ואין לצייר את האבל הכבד אשר כסה את פני כלם בימים אשר חלה אח 
חליו, עודני זוכר את קול הקורא בחוצות ,לכו ובקשו רחמים על הגאון ר 
אבלי" ואת ההמון הגדול אשר מלא כרגע את כל בתי הכנסיות והמדרשוה 


הנגיד | נר'ו הקשבתי הא דקבלוהו עלייהו אצילי ק"ק ווילנא המעטירה נוה היפה ובקשו ממט 
שפה לנאמנים , מתקו להם רגבי נחל רבש וחלב תחת לשונו הוצק חן בשפתיג, מקום שיפו? 
העץ שם יהיו פירותיו המתוקים,: חכו ממתקים, נתתי שמחה בלבי ויהא רעיה דתרים ריש 
אכולי כרכא , ויהי חן המקום עליו ויהיו דבריו נשמעים לעבורתו ית"ש, להרים דגל התורה לעברף 
ולשמרה כאשר היתה העיר העליזה מקדם קרמתה א"פ וכו' . -- 


1 
ּ 
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= במעלות התורה , ומקוטרוה מר ולבונה בחדושים: יקרים מלוקטים , מספרי 
= גדולי חכמינו, ומחדושי תורתו . והוא ספר יקר מאד . 


מאהבתו הגדולה אל הסדר הלמוד הישר מצא את לבבו לדון לפני | 


= רבינו הש"ך בענין למוד המקרא, ולברר חובת האיש הישראלי להיות בקי 


בכ"ד ספרי הקדש על דרך הפשט, = וקדימת תלמודם בזמן , ללמיד הגמרא 
והפוסקים, והקריש לוזה פרק מיוחד בספרו תולדות אדם , הוא פרק שלישי 
מחלק ראשון , ומסיים את .דבריו לאמר : על כן לא כנים הם רבים מאנשי 
הדור העוזבים מקור מים חיים ואינם שמים לב על המקרא ללמדם כראוי 
ולפעמים נעלם ממקצתם ספרים שלמים או פרשיות שלימות בפפרי הנביאים 
אשר לא שמעו ולא ראו מעולם עב"ל . גם על הכונות אגד1ו חז"ל העיר 


/ הערות | יקרות בשטת נדולי חכמינו מאורות ישראל ההכם.ם), הרשב ו רז 


ידעיה הבררשי, הריב"ש , ודומיהם, אסף את דבריהם היקרים וזקקם במצרף 
שכלו הישר , ויחד לוה שני פרקים שלמים (פרק י"ג י"ד) , מלבר חבוריו 
הנזכרים השאיר בכ"י ח"ג לספר תולדות אדם, ובאורים יקרים על מדרש רבה 
הנדפסים כעת במדרשים היוצאים לאור ע"י הרב המובהק מהור'ר ] א ב 
ווא לף אינהארן. 

ויהי באשר יצא שמו ע"י דרושיו וספריו היקרים, בקשו לו גדולי עירנו 
מנוחה ונתקבל למגיד מישרים בקהלתנו בשנת תקע"א *) ושרת את אחיו 
בקדש עשרים ושתים שנים, ומלפני ארון הקדש בבה'כ הגדולה נשא מדברותיו 
לכל הקהל, בי כל העדה כמבין עם תלמיד היו באים לשמוע מופריו הנעימים 


+ אשר נזלו כמל מפיו וכולם יצאו מדושני עונג איש איש בערכו , כי היו 


דרושיו | מלאים תורה וחכמה, מוסר השכל, והערות יקרות במדות ובדרך 
ארץ כיד חכמתו הטובה עליו ועל פי מדת ידיעתו ‏ הגדולה בהויות ‏ העילם 


> ובתכונות | בני אדם : כי יותר | שהיה מופלג בתורה ומחונן במליצת הדרוש 


ראה והכיר את רוב גאוני זמנו, | והתאכפן בבית רוב גדולי הדור וידע 


= מדותיהם הנעלות והנהנותיהם וקורות חייהם, אשר על כן היו מוסריוּ ודרושיו 


המאה"נ מהור"ר ‏ יח זקאל נ": צוף אמריו מן ד' דנא מווילנא הגיעוני דברי דודים המה 
וגם אנכי אליו תשוקתי להשתעשע אתו באמרי נועם, ואולם האותיות שאלוני אנה אנחנו 
עולים? הלא זה האיש אשר לו מהלכים במקהלות רבבות. מכיריו מי בעל דברים יגיש אותו 
לרצונו, אליו יקראו | קריאה של חבה דגול מרבבה, ודלוגו עלי אהבה , יצא כברק להאיר 
אחת הנה ואחת הנה , עיר ועיר מדיגה ומדינה , אולי נשאו רוח ה' וישלחהו אל אחת הערים 
בעסקי עצמו או אחרים, והיתה האגרת הזאת כצאן תועה בבלי דעת איה מקום כבודו ? 
לקול אותיות אלה השיבותי ימיני ודברי לעו, והיה זה שלום מאה"ש ומנאי דבוק באהבתו 


נאמן בבריתו חפץ ביקר תפארתו, הק' יעקבקא פג"ל לאנדא, 


*) הרב הגאון המפורפם מהור"ר אפריםזלמן מרגליות בשמעו כינתקבל למגיד מישרים 
בקהלתנו קדם פגוו בברכה מיום י"ב שבט תקע"ב וז"ל : ברית שלום לבבוד אהובי ידידי 
הרב הגדול המופלא ומופלג בתורה ויראה החכם השלם בכל מדע הדרשן המפורפם מהור"ר 
*חוקאל פייוול ג"י לנצח: אחד"ש כל"ש שמוע שמעתי אפרים וגם מפי כתבו של חתני החריף 


" - 
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באהבת | גדוליה בימים ההם , ה"ה הגאונים | המפורסמים מהור"ר י צ ח ק 
י ו ם ף תאומים , | ומהור'ר י ש ע י ה ברלין , ותתנו הרב הגדול הצדיק 
הנביר | מהור"ר י ו ם ף מייא , וחבה יתרה נודעת לו מהרב החכם הכולל 
התורני חשר מהור"ר א ריה 5 י ב דהאם התן הנאו טהור'ר ד ו ד וק 
אב"ר דק"ק אה"ו*) , ודומיהם. בעת ההיא חבר ספרו היקר מוסר השכל 
באורים > ולקומים נפלאים על הלכות דעות ותשובה להרמב"ם, והדפיסו 
ברהירנפורט שנת תק"ן. וגם בעירנו ווילנא בא כפעם בפעם ויתאכפן בבית 
מחותניו | הגבירים | המופלאים ר' יוסף ב"ר אליה , | ואריה ליב ב"ר בער , 
ומשולחנם נקרא לבית רבינו הגדול הגר"א בשנת הקנ"ז וזכה לפתחון פה 
לפניו ‏ חמש פעמים (הקרמה לת"א ח"א) . ושמה למר לדעת את כבוד הנאון 
הצריק הנפלא מהור"ר שלמה זלמן ב'ר יצהק מוולאזין , ויכתוב את הולדותיו 
על ספר , קראו בשם תולדות אדם , והיציא את החלק הראשון ממנו 
שנת הקס"א בדהירנפורט , ואת החלק השני בשנת תקפ'ט (שם), ספרו זה 
נולל | את תולדות הגאון , | ספורים נפלאים מהכונת נפשו הקדושה עלילות 
מצעדיו | בקדש וחרושי תורה משמו , והשכיל הרב המחבר להעיר הערות 
:פלאות ויקרות על כל ספור ומדה, לבאר מקומם במדות הנפש וחין ערכם 


אב"ר מזאמוטש, -- ואחריו יאיר נתיב הגאון בעל פרי מנדים, מעבר לרף, ואלה דברין 
נקצור : = עצור במילין מי יוכל מלהמליץ עבור חאי גברא רבא הדרשן הגדול מהור"ר. יחזקאל 
פיווול | במהור"ר זאב וואלף מ"מ דק"ק פאלאנגי , היה הי' דבר ה' אל יחזקאל נתן לו לשון 
למודים , חכו ממתקים ‏ וכולו מחמדים, דרושים יקרים ונכבדים, מה מאד נמלצו. אמרותיו, 
נופת תטופנה שפתותיו, כאשר הפליא והגדיל תושיה בכמה דרשות בבתי מדרשות ובבתי 
ננסיות | הגדולות דקהלתנו ‏ יצ"ו, דרש דרש הטיב וכו' וכולם יוצאים בשיר ונמשבין בשיר 
המעלות דהאי גברא רבא וכו', המרבר לכבוד אכנסיא של תורה ד' ח' אדר תקל"ו.. הצעיר 
'וסף באאמ"ו הרב מהור"ר מאיר ז"ל תאומים בעהמ"ח ספר פורת יוסף וגו' מגיד מישרים דק"ק 
לב --- ומה נמרצו אמרי יושר מפי גאוני חכמי בראד הקוראים בקול 


הדור אתם ראו דבר חדוש, קנקן חרש מלא ישן, גבד בגוברין חריפין צעיר לימים 
ונשמת שדי תבינהו , פיו מפיק מרגליות אשרי הורו ויולדתו , ה"ה הרב המופלג הררשן 
מהור"ר יחזק אל פייוול במהור"ר זאב מגיד מישרים דק"ק פאלאנגי נאה דורש דברים 
מתוקנים ונעימים , חוורותא כלפי שומעיא, כל השומע ישתומם הנמצא כזה ? מקהילים עליו 
קילום ברבים ,| רהטו כ"ע אבתרי' למשמע ממלל פומיה, דעת שפתיו ברור מללו תורתו 
נעשית קראים קראים מכרזת עליו בשער בת רבים, פפרים יקרים שפתי ישנים יקר למוצאיהם, 
נצורים על דל שפתיו, ולא תהיה שמיעה גדולה מראיה אשר ראינו אשר חלק ה' להאיר 
עינים אשר דרש ררש הרבה פעמים בקהלתנו בכהכ"נ הגדולה ופבתי מדרשים ובקלויזן כפטיש 
יפוצץ סלע לא ראי זה כראי זה חץ שחוט לשונו בקי בכל חדרי תורה חוט של חפד משוך 
עליו משמיא זכו ליה כו': ועל החתום באו חכמי קלויז דק"ק בראד : מהור"ר משה במהור"ר 
הלל, ומהור"ר אברהם אריה ליב הכהן, ועליהם הגאונים מהור"ר ח יי ם צ אג ש, ומהור"ר 
חיים לאנדא, . 

*) ולמען רעת ערך האהבה אשר אהבותו גדולי זמנו ברחוק ומקרוב , ראיתי להעתיק 
דברים אחדים דבר עליו במכתב הרב הגדול החכם הכולל המפורפס מהור"ר יעקבקא לאנדא,. 
מיום ג' טוב אדר שני תקנ"ו מבראד וז"ל : איש תבונות, חציו חצי גבור שנונות, דברי חכמים 
בדרבונות מגלה צפונות ה"ה כבוד אהובי ידיד ה' וידידגו חכם השלם ותיק וחמר הרכ 
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בי הוא ניר אל עזרא דוד ושאול מלכי ישורן 
ה"ה הרב הגדול הצדיק המפורסם מהור"ר 


יעקב בהגאון מהור'ר אברהם כהנא 
וי"נ.י"ם אדר שני. שנת תקפץ תנצבה 


8 118) הרב הגדול בתורה, החכם הכולל הדרשן המפורסם מהור"ר 
| יחזקאל פייוויל במהור"ר זאב וואלף , חהן הרב הדיין ר' אלחנן הנ"ל 
8 94), מגיד משרים בקהלתנו. אביו הי"ר זאב וואלף היה מתלמידיו של 
= הרב הגאון מהור"ר יחיאל אב"ד רק"ק הוראדנא, והיה מיקירי ק"ק פאלאנני 
= ושם נהן לו בנו יחזקאל , יו"ד תמוז תקט"ו, בעודו ילד נכר בו אות כשרון 
לשאת מדברותיו בקהל , כי בהיותו כבן חמש ושש , היה מתעטף בטלית 
ועומד על הבימה שהיה עושה לו, ומטיף מלים כדרשן . ומאז גדל בשנים , 
נשתלמה בו ההכנה הואת להפליא, ובעלומי ימיו נתקבל | למגיד מישרים 
ומירה צדק בעיר מולרתו, ואח"כ בק"ק דרעטשין , אבל העיר הואת היתה 
קטנה לערך נודל כחו בררוש , וילך הלוך ונסוע במרינות שונות לבשר 
צדק בקהל רב ונכל מקום בואו קדמו פניו גדולי הזמן בכבוד גדול, וכבר 
בשנת תקל"ו בהיותו. בבן תצע עשרה כאשר הוכח במכאוב. ונס להתרפאות 
לאונגארן, דרך מפעו נשמע קולו בקדש בבתי כנסיות של הקהלות הקדושות 
לבוב ‏ ובראד, והעידו עליו גאוני הרור שפיו ידבר חכמות וטהורים אמרי 
נועם , והמעידים הם, עדות לישראל , הגאונים המפורסמים מהור"ר של מ ה 
4 מרבבת ‏ המשנה, אב"ד דק"ק לבוב , מהור'ר דוב בער בהנאון אב"ר 
מזאמוטש , | מהור"ר יוסף בעל פרי מגדים , מגיד | מישרים דשם ומגדולי 
וחכמי קלויז דק"ק בראד *), וביחוד התעכב בברעסלוי ימים רבים והתכבר 


*) ראותי להעתיק שמץ ‏ מדבריהם מפו כתבם | בעצס בולק , על קלף כנמצא ביד בנו 

של הרב ו' יחוקאל "ל הוא הרב המאור הגדול מהו' זאב [[אלף נ"י מ"מ דקהלתנו , 
וז'ל : ח'ה הרב המופלג מהור"ר יהזקאל פייוויל במהור"ר זאב וואלף' מק"ק פאלאנגי. במדינת 
זאמוט דרך הלוכו היה קרוב ונתקרב לפה קהלתנו ק"ק לבוב כי הולך למצוא תרופה למכתו 
וכו' , וה' נתן לו לשון למודים פומיה ב רברבן, וכל מה שראה יחזקאל רואה באספקלריא 
מאירה וכו", וכל השומעים שותים בצמא דבריו וכו', למה יחזקאל דומה לקנקן חרש מלא 
ישן , וצעיר הוא לימים וחכמה כבישישים, והנה פה קהלתנו הדרשן דרש בבהכ"נ הגדולים 
ך העיר וחוצה בשתי הקהלות, חמודה גנוזה יש בלבו ויוצאין מלב ונכנפין ללב, והשומעים 
העומדים בעזרה אומרים ברוך ה' אלהי ישראל אשר נתן בן לאברהם אבינו שיודע לחקור 
ולדרוש , נאה דורש ונאה מקיים וכו', ונכון לרחם על האי צורבא מרבנן וכו' עד אשר ירחם 
עִפיו ויבוא בשלום למקום המעין וימצא מים חיים מזור לחליו וה' ישלח לו רפואה שלמה 
למען יוכל לעבוד את ה', ורבים ישיב מעון ובכל מקום בואו קראו נדבות השמיעו בנוף 
וניפו נדבות צבור ויחיד עד אשר ירפא ויחלם , וכל הרואה והוקאל בחלם יצפה לישועה , 
דברי הטרוד הכתוב וחותם לכבוד התורה כ"ר שבט שנת תקל'ו, הק' דוב בער בהגאון 


מז 


ו | 


מהור"ר ישכר בער הנזכר לעיל (8 98), ונתגדל בין גדולי קהלתנו. וחותנו 
הגאון נהלו וכלכלו בכבוד גדול ימים רבים , אך במות עליו חותנו חשך 
עליו היום, | וקבלוהו | גדולי עירנו לנאמן על כל הצרקות, למען אשר 
יתפרנס מיגיעו בכבוד , ומלאכתו זאת לא מנעתהו מלעסוק בתוּרה בהתמדה 
יפרה, ובעיון גדול, והניח אחריו לברכה בכתיבת יד ספר נפלא שיטה על 
מסבת ערובין בבלי ירושלמי ותוספתא דמסכת וו , ולפי עדות הרב הגדול 
מהור"ר בצלאל הכהן נ'י מו"ץ אקהלתנו , אשר בידו נמצא הספר הוה הוא 
וחנור נפלא והולך על דרך הראשונים, ולבו כפתחו של אולם להלוך ברחבה 
ולבאר כל השיטות העמוקים: בעומק דברי הראשונים ז'ל בכל שימה ומראה 
פנים לכל צד ברעתה הראשונים ולהכריע בעומק דעתו הגדולה בין ההרים 
הגדולים ולן בעומקה של הלכה להעמיד הרין על בוריו., ויהל אור בגרפאות 
חרשות מזוקקות | שבעתים בהירושלמי ובתוכפתא ובאור ארוך בדרך נכון 
ואמתי . --- וב"י המחנר היה נמצא בק"ק קידאן וזה כחמש שנים נעתק 
בסדר נכון ובהגהה מדויקת בפקודת והוצאת הרב החריף המובהק מהור"ר 
רפאל נתן נמע ב"ר שלמה זלקינד ראבינאוויטץ מק"ק הנ"ל, וכעת לא נמצאת 
רק ההעתקה , כי כ"י המחבר ז"ל אשר. היו על ניירות ‏ נפרדים נאבדו אחרי 
ב"י עב"ל ,הרב המ"ץ'. 

הרב הגלול הוה חוט של חסד היה נמשך עליו לקנות לו לבב כל 
יודעיו | באהבה, אהוב ואוהב , חביב וחובב , אח לצרה, עובד את ה" 
בשמחה ובטוב לב, ובנעימה קדושה , ממעמקי הנפש, ועל כנפי האהבת 
יצאה נשמתו הטהורה י"מ אדר מקפ'ו. ומנוחהו בין הרב החסיד מהור"ר 
אליהו בהגאון ר' משה קרעמער, ובין הגאון מהור"ר הלל אב"ר רקהלתנו ועל 
מצבתו חרות לאמר : 


וזל מים כל עפעף, ותשא נהי עדת האל 
על רב גדולושר , כי נפל היום בישראל 
קדוש מבטן. צדיק מנוער, חפיד מעודו 
במרחבי כל דת אל., פרש אור הודו 
בכל עתותיו לא מש מיראת ה' ועבודתו 
נודע למצער. כי על כל גדלו כסתה ענותו 
אבד קרן מישראל ואישאלהים מבני אדם 
בןחיל מעבדי ה' ומחכמי תור' איש סודם 
רב לףאבן מצבה מהללו בל עודתטיפי ‏ > 
הןקטנת מהכיל, נם תגרעי אם תוסיפי 
מי הוא רק הגידי אל כל פה יעבורון 
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שאול בחיר. ה'; האיר לכל העולם, כירח בחצי החדש 
= אי חסיד | אי עניו > מלא' ספרא וספרי והלכתא בגודש 
וקדוש וטהור | מבטן אמ עד: באו פה אדמת קדש 
לוחות העדות ובאוריהן החמודות  ,‏ נגנזו | עמו פה בארון 
= בבלי וירושלמי תוספתא ומכילתא , פָרותים על לבו לזכרון 
= חלום ראינו מלאך ה' עלה בלבת אש השמימה, ושב לבצרון 
\ גאון עולם ,| משוש דור , אות | ומופת | לדור אחרון 
= מעוז לדל, | תקוה לאביון ,| רגלים לפסח , ועינים ‏ לעורון 
הי תורח, והי מצות דמגנו עלן, ומי יסיר אף - וחרון 
זמי כמוהו בישראל , בחסידות ופרישות | במעלה ויתרון 
רוב ימיו בתענית . ותבר גזיזא דברדא וטבל כמו בנחל עדנים 
ראתה עינו את כל יקר . והבהיר והזוהר. חדשים גם ישנים 
יצא ,חוטר | מגזע | ישישים | ונצר | מקדושים | והאיתנים 
[יצא ' שמו בבל" הארץ, בין עמודי | עולם = והאדנים 
₪ מ בערבות , פני דרך , הציכו. לן צינים 
+ פתחו | שערי | שמים  .‏ ויבוא | צדיק > שומר | אמונים 
ה"ה" תור | האדם המעלה, לא נעלם ממנו דבר קטן וגדול 
בנסתר ‏ .ובנגלה ;| הרב הגאון ‏ הגדול החפיד המפורסם 
בכל | קצי ארץ, שלשלת | הוחסין = למאד | נעלה 
מחור'ר ‏ שאול (זללה"ה בהגאון מהור'ר יוסף = זללה'ה ‏ אב'ר 
ור'ם דק'ק בריסק, וויצאה | נשמתו בקדושה ומהרה 
ביום ,די כ"ב טבת, שנת. תקפ'ה לפ"ק תנצבה : 
8 119) הרב המאור הגדול המפורפם הצריק בנן של קדושים מהור"ר 
| יעקב כהנא, בן הרב המאור הגדול מהור"ר אברהם שהיה אב?ר בברעסטיץ, 
חתן הגאון הנדול מהור"ר שאול אב"ר רק'ק ‏ אמשטרראם *) היה חתן הגאון 


- 


*) בוד וורשי הרב הזה נמצאה מגלת יוחפין בקצרה מכתיבת ידו ו"ל , ואנכי ראיתיה 
בהעתק | ושם הוא מתיחס מצד אביו. בקו ישר לרבנו שלום שכנא רבן של ישראל הנזכר 
לעיל (6 9) , ומצר אם אבי א"ז לרבינו יהושע בעל מגיני שלמה הנזבר לעיל (8% 8,) ומצר 
אמו (שהיתפה בת הגאון ר' שאול דק"ק אמשטרדאפ) להגאון ר' הע של מצד אביה , 
זלהגאון ‏ חח כם צבי שהיה אבי אם אביה , (ויתר דברי המגלה צריכין באור , ואולי יבואו 
בחוספות לחלק ות), 
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"החל להתנהג בפרישות' יתרה ולסגף נפשו בצום, ורביד הוכיחו על וה וצוה 
עליו שלא = להרגיל':בתענית הרבה, אך נפשו, הבוערה באש אהבת ה' 
ויראתו , מאסה כל צרכי החומר עד כי התרופפו עמודי בריאותו , ולא היה 
יכול לאכול כזית ‏ פת' ביום תמי , ורק במשורה שכר ליום החיה את נפשו 


כמה שנים , עד כי שבא נפשו המהורה ‏ אל אביה שבשמים , וימת בלא" 


עתו שנת תקפ"ה, ועצמותיו הקדושים מצאו מנוח בין הגאון ר' מנחס מאנש 
חיות, ובין הגאון בעל באר הגולה : 

כבר בשנת תקס"ב בא בהסכמה על ספר תולרות אדם ח'ב להרב 
המ"מ דקהלתנו , ושם הוא מתואר בתור : הרב הגדול. בדורו . ואחרי. ימים 
גדר בערו שלא להפכים על ספר חדש ולא יצא מגדרו זה כי אם לצורך 
גדול, ודבריו | המעטים בהסכמותיו המעטות מלאים אבני נזר מחדושי 
תורה ורמזים | תורנים אשר פלטה קולמסו דרך הלוכו , (עיין הסכמתו על 
ספר נפש החיים) , מרוב טרדתו בתורה בפרישות ועסקו בצרכי הצבור 


לא הספיק לו זמנו להרב הנאון הוה לחבר ספר, אבל רבו כמו רבו חדושיו. 


בכל מקצעות התורה אשר שמעו מפיו הבאים לדרוש בשלומו ולקבל פני 


חכמתו , ויודעיו חזו בו כי היה במעין נובע| חכמה, ותורת אמת היתה. 


בפיהו , קצת מהנהותיו על גליוני | הש"ם נדפפסו בש"ם אשר יצאו לאור 


בווילנא , וכמה | מחדושיו | פרסם ידיד נפשי הרב הגדול מהור"ר צ'בי 


קאצענעלענבויגען נ'י, המיוחד | במקורבי הגאון , בספרו נתיבות עולם אשר 
הדפים בחיי הגאו[ , עור חי הגאון היקר הזה בוכרון ‏ נכבדי: עירנו, וכל פה 
מלא ספורים נפלאים מתכונת נפשו הרמה חכמתו וצרקתו , ומי יתן . וימצא 
גואל לוכר קדשו ובתב | תולדותיו על ספר. על מותו נשאו. נהי כל גדולי 
הומן והרב | הנאון | מהור"ר דוד אב"ד דק"ק נאוואהרדאק הדפיס הספרדו 


. 


בספרו גליא מסכת :,גם חכמי עירנו לא חשכו רמעה, הוב מהור"ר צב' | 
הנ"ל הפפידו | בספר גבעת שאול , וידירי היקר הרב החכם הגדול המשורר 
הנעלה | מהור'"ר אברהם דוב בער לעבענזאהן נ"* עשה לו א ב ל כ ב" . 


(ווילנא תקפ"ה בשיר והספר,: ונכברי קהלתנו הקימו מצבת אבן לוכרון נפשו. 


ימין ושמאול ראו חלקו נפל בנעימים 
בין ארזי | הלבנון | והגפנים 
ויצא שמו ביום הלולו 
למועד שמור פה גורלו 
משתי מאות שנים 
קול רעש וקול רעם 
הוסר שפה מנאמנים 
ומזקנים | נלקח מעם 
(נשנח משכמו ומעלה הוא גבוה מכל העם) לפ"ק 
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= איש חם וישר האברך הרבני המופלא מהו' הלל נחה)* ואולם בכל" 
מקום בואו קבלוהו בכבוד גדול | ובהיותו בבראד בשנת תקע"ב וחלה- את 
-רגליו, השתדלו כל גדולי הקהלה , לעזרו ולתמכו, | וכתבים נתנו בידו קול 
קולא לקבלו בסבר פנים יפות .| ולהספיק לו. כל. צרכיו בכבור, להתרפאות 
= במעינות החמות, ומן המדגרים בצדקה בעדו הם: הגאונים המפורסמים ה"ה 
מהור"ר אלכסנדר חיים תבואות שור, ומהור"ר אפרים זלמן מרגליות, מהור"ר 
יעקבקא בן המצלח ונודע ביהודה, מבראד והגאון המפורסם מהור"ר יעקב 
אורנשטיין אב'ד דק"ק לבוב והדומה להם, וגם בעיני רבינו הגר"א היה 
חשוכ מאד וכפי דבריו בהקדמתו לס' מדרש חכמים קבל פפריו מידו באהבה, 
'' גם למד כמה שנים עם נכדי הגר"א , | ומצבתל בקברות עירנו היא רשימה 
מפריו . 


| פה נטמן חובר ספרים הרב המניד 
1 שעשה פירוש. על סדר תפלה , 

| וספר כתר תורה על הרינה דאורייתא 
ועל איוב, משלי, תהלים וסמנם א'מ'ת 
ופירוש על ק הלת, שיר השירים, וצואה 
הנקראת 9 הגבעה וסמנם ק'ש'ר , 
הקושר כתרים יכתרנו בקשר תורתו 


ה"ה הרב הדרשן המפורסם מהור"ר 


פנחס בן מהור'ר יהודא זצ"ל 
וינ"ב ביום ד' ג' שבמ, שנת תקפ"ג לפ"ק 
תנצבה 


1) הרב הגאון הגדול הצדיק מהור'ר ‏ שאול בהרב הגאון | מהו" 
" יוסף קאצענעלענבויגין אב"ד דק"ק בריסק. מן המשפחות המיוחסות בישראל מגזע 
הר?מ- מפאדובה, נולד בבריפק ונתגדל על ברבי אביו הרב עם אחיו הגאון הגדול 
מהור'ר אריה ליב אב"ר רק"ק הנ"ל, משם בא לפאלאצק, ולשמע תהלת 
רבינו | הגדול הגר"א בא לווילנא - איה שנים לפני הסתלקותו, ומאז היה 
למורה צרק בקהלתנו , ולא למורה הוראות בדיני אסור והיתר לבד , אבל גם 
למורה דרך, לכל דופק על דלתותיו בכל דין ודברים שבין חשובי נכבדי 
קהלתנו; ויט שכמו לסבול עול הצבור | בכלל ובפרט, כי עם היותו נוהג 
בחסידות ופרישות להפליא , היה מראה פנים מסבירות לכל אדם, מטה 
אונו לשמוע כל נגעי לבב איש ומוכן לתמכו, עודנו עומד לפני רבינו הגאון 
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הרב הזה ירד אבל לקכרו על בן יקיר לו אשר מת על פניו, בימי 
עלומיו, ‏ והוא | מופלג בתורה, 4 צדיק וירא שמים מהור'ר משה שלום , 
ולזכרו חבר מר אביו קונטרס מצבת משה בפוף חבורו ‏ חכמת אדם | 
בעניני אבלות, גם קרא על שמו ספר וכרו תורת משה, ומצות משה 
הנ"ל , ועלה משה למנוחת שלום בן עשרים, פורים שנת תקע"ר. הרב ר' 
אברהם היה מחותנו של הרב המופלג בתורה וביראה מהור"ר יהודא ליב בן 
הגאון החפיד רבינו אליהו ז"ל : 

0) הרב הדרשן המפורסם מהור"ר 0115 במהור"ר יהודא, מ"מ : 
רק"ק פאלאצק . עודו צעיר לימים נתקבל למ"מ בק'ק פאלאצק ודרש טוב לעמו 
שם כשמונה עשרה שנה, ומאז החל להדפים ספריו, היה מסנב בראשי 
הקהלות במדינתנו להשמיע דברי תוכחות מופר ולחלק" ספריו בישראל, ובסוף 
ימיו תקע אהלו בווילנא והיה מ"מ ומ"ץ בשניפישאק, דרושיו היו נעימים 
וברים, ומוסריו פשוטים ויקרים, נכנסים ללב כל שומע, ואלה הם הפפרים 
שחכר . א) סדור תפלה' עס פירוש | מניד צדקק, ההדפיפו עם פירוש 
האבודרהם וקראם יחד שער הרחמים נרפס בק'ק שקלאב בשנת תצמית , 
ובהפכמות הגאונים הוא מתואר : הרב המופלא ומופלג בתורה הדרשן הגדול" 
פירושו הולך ע"ד הררש הקרוב לפשט , ומעט עפ"י הקבלה . -- ב) כתר 
תורה, דרוש במעלת העפק בתורה ומדות שהיא נקנית בהן, והוא כנגד 
המרפים ידי העוסקים בנגלות התורה ספר יקר ונכבד, (בשקלאוו שנת. הנ"ל).. > 
ג) קצור ספר אבן בוח[ לרבינו קלונימוס, וערך אותו מערכה למול פ' 
בחינת עולם (ווילנא תקנ"ט) 2 שבט מיהודא פירוש | על משלי (ווילנא 
תקם'ג): ה) דרך המלך " על שיר השירים . ו) דרך חחיים .על 
קהלת, (הוראדנא | תקס"ר) 0 גבעת פנחס , פירוש על איוב (ווילנא 
תקס"ח) . ח) מדרש חכמים פירוש. על תהלים , (מינסק תקס"ט) , בולם 
בדרך הקרוב לפשט עם, הערות מוסריות בהשכל ורעת. וכפי עדותו של הרב 
המחבר, היה בו מדעת רבינו הגדול הגר"א לשמור את ררך הפשט, וול : 
ונס זאת ‏ עמדה לי זכות ששמשתי את הגאון האמיתי וכו' הוא מרנא ורבנא 
מהור"ר אליהו 1"ל מווילנא , ומשל לנכנס לחנותו של בשם שעכ"פ ריח מוב 
קלט , ובחנותו נכנסתי וריחו הטוב קלטתי שלא לילך בפירושים שונים ררך 
עקלתון הנוטים על צדי הדרכים בהקדמות והמצאות שכליות שיהי' הפירוש 
רחוק מפשטן של דברים וכל שאפשר לפרש שיהי' הרבר קרוב לפשומו הוא 
הדרך היותר אמתי עכ"ל, ט) ראש הגבעה צואה במופר ומדות, 
ובהוראת סדר הלמוד הנכון, בדרכו של הגר"א , וכפי ששמע מפיו , ובסופו = 
ארבעה דרושים , (ווילנא שנת תק"פ) והמחבר או בן ע'ג שנה, ומת בשנת 
הקפ"ג | בשבעים ושש שנה לימי חייו, עוד נמצא ממנו בכתיבת יד ספר 
דרושים | במספר נ"ד שעשה לסימן ואות לקורות חייו ,כי היו כל ימיו 
בגלות וטלטול ועוני נע ונ"ר בארץ , (מלשונו בהקדמתו וראיתיו ביר נכדו 
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חיים , הוציאו לאור ראשונה בווילנא בשנת תק"ע ועד מהרה נתקבל בכל 
= חפוצות ישראל למלא מקום השולחן ערוך וזכה להדפיפו בחייו שתי פעמים, 
/ב) ספר חכמת אדם ובינת אדם, פקי דינים וש"ת משו"ע 
"דעה, הדפיסו בווילנא שנת תקע"ר. ואחרי מותו ז"ל וכה בשני הספר 
| האלו וזכה את הרבים תלמידו הרב הגדול מהור"ר ישראל גינצבורג ו"ל 5% 
|< הקהלתגו בהקדוש מהור"ר אליעור אשר סדר וערך את ההוספות והתקונים 
" שהיו בכ"'י המחבר במהדורות שעשה עליהם, וברר את חדושי הדינים 
שחרש, וכמה מהם בהסכמת הגאון המפורסם מהור"ר אברהם אכלי ו"ל 
= (שיבוא זכרו. עוד). גם יגע להגיהם מטעותי הדפוסים הראשונים והוציאם לאוד : 
את ספר חיי אדם יבשנת תקפ"ה , ואחריו את הספר חכמת אדם, ומאז הם 
שבים ונדפסים פעמים הרבה בכמה דפוסים, ובכמה קהלות יפדו. חבורות 
ללמוד בספר חיי אדם ונקראו על שמן. חברות חיי אדם. עוד התעסק 
בחכור ספר משפט צדק , ום' בית הנשים, פסקי רינים מהושן המשפט 
> ואבן העזר, ולא הספיק לגמרן. ג) ספר שערי צדָק על המצות התלויות 
בארץ , והוא פנסן אחד מספרו על יורה ‏ דעה (ווילנא תקע"ב) , ר) ספר 
זכרו תורת משה, פפקי דינים מהלכות שבת בקצרה וקונטרס מצות 
משה, קצור ספר חחרדים (ווילנא תקפ'א) . ה) ספר תולדות אדם 
פירוש על הגדה של פפח, ו) בית אברהם, צואה ביראה מוסר ומדות , 
(ווילנא תקפ"א). והשאיר אחריו בכתיבת ידו כמה חבורים ומהם ספר המדות 
הגדול , | שמעתיק ממנו על דבר הגאוה בהקדמתו לספר וברו תורת משה, 
ופירוש. על משלי איוב, ועוד + -- 

הרב .הגדול הזה היה ישר באדם , צדיק ביראת אלהים ומוב עם 
אנשים, חפי על ממונם של ישראל, ומצדד להיתר בשאלות הבאות לפניו , 
עניו וצנוע בהתחלכו את אלהים, וצוה לבניו לפני מותו שלא יתארו אותו 
בתארים נכבדים בהספדו, ולא יאמרו שום שבח עליו כי אם זה : שהיה 
משאו ומהנו באמונה, ולפי רעתו לא עשה עולה לשום אדם ברבר שבממון. 
וגם מצבתו ריקה ואין עליה לבונת התהלה וז'"ל : 


ו 
ר' אברהם ב'ר יחיאל. בעהמ'ח 
ספר חיי אדםוחכמת אדם 
והמקום הזה בחר בחייו לנחלה לו 
ונפטר ביום ג' ד' לחדש תשרי 
תקפ"א לפ'ק ויקרא אברהם שם 
המקום ההוא, תנצבה 
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עשרה . ולמען רעת מעלת התאר הזה לפנים בישראל ומה היה נררש: 
לחפצו , ראיתי להעתיק פה את כתב החברות שבא. לידי בהעתק וז"ל: ‏ , 


אבההם קנה קנין אחד , להיות מראשית בחורי חטד , וילך לשא 
משא עבודת הקדש, ברעתו יביע חידות, בפלפול וסברות חדתין 
לבקרים מחדש , והצליח וגם עשה פרי קדש , צעיר לימים ורך 
בשנים, ודעתו מיושבת כרעת וקנים, תלמיד המחכים את 
רבותיו , | שומעי חכמותיו, ישק שפתותיו, | הוא ניהו הלמידי) 
הבח' המופלא כמר אברהם נהחנר ר' מיכל מדאנציג, הוא 
א ב רהם, מלידי ענקים, אמרותיו מדבש מתוקים , בקי בש"ם 
ופוסקים ידיו רב לו לפלפל בסברא ישרה, זכה וכרורה, לא 
נמצא עולה בשפתו, סדורה ושגורה בפיו משנתו, כרע רבץ 
בישיבתי , ושתה את מימי תורתי , פלפל אתי בחכמתו , באשר 
עמד השואל ושאל השיב דבריו הנכוחים בתבונתו , ותהי ידיו 
אמונה עד בא' השמש, וגם בלילה מתוך האהל לא מש, וכעת 
אשר ישים לדרך פעמיו, אמרתי מה יקר וגדולה נעשה לאיש אשר 
יאמר עליו כי הוא זה, אשר ראוי לברכו ולגדל שמו ראוי הוא להללו 
בהלולא דרבנן, ובשם ח]בר יכונה, וזה שמו אשר ‏ יקראו לו: החבר ח' 
אברהם בהחבר ר' יחיאל, וממני יראו וכן יעשו, ובפרם חזני רעמא אל 
ישנו את תפקידם, בגזרת עירין, רגלם לא ימעדו, ולהשומעים יסגור ה' 
בעדם, כ"ר החתום פה פראגיל א' ר"ח אייר, ויםע אברהם 
הלוך ונסוע (תקניו) : 


נאום: יוסף ליבער מאן מפראג יע'א . 


הרב ר' אברהם תקע אחלו בווילנא ועסק במסתור, אבל מלאכתו 
בטפחדו | היתה ארעי ותורתו היתה אומנתו , ורוב עתותיו הקדיש לתורה 
ולחבור ספריו המועילים , ולעת זקנותו נתקבל למ"ץ- בקהלתנו , כאשר מטה 
ידו, ורד יומו , כי כל עוד כחו בו לא רצה להנות מתורתו *) ושמש בכתר 
ההוראה | עד אשר עמך לפני אלהים ד' תשרי תקפ"א, ספריו המפורסמים 
הם: א) ספר חיי אדם ונשמת אדם , פפקי דינים וש"ת משו"ע אורח 


*) וויל בהקדמתו לספר חכמת אדם ,דע לך אחי כי נסיעתי למרחקים לא היה לקכץ 
עזשר חלילה יעיד עלי אדון הכל, רק לפרנס ב"ב וירושה היא מאבותי הקדושים ה"ה אא" 
הדב הגדול המפורפם ברורו לצדיק תמים מהור"ר ש מוא ל בעהמ'ח ספר נחמת" ציון וכו'. 
זח היה דוכו כל ימיו לא נהנה מן התורה והיה לו יו"ד בנים וכלכל אותם בכבוד ביגיע כפו.. 
" ותיה דורש תמיד לרבים בדברי מוסר ובצע כסף לא לקח , גם אני הלכתי בעקבותיו, ולא זזה 
הוצאה מתוך ביתי זה יותר מעשרים שנה ולא נעשה דבר גדול בקהלתנו בלתי הסכמתי, לא בכסף 
ולא במחיר עד זה שנהים. שמטח ידי , והייתי טוכרח לקבל עלי עול הוראה בקכלת פרפ שהתירה 
חתורה לת"ח בוקנותם . א 
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5 
שמעתי בי היה גדול בחכמת הקבלה : כד) הרב המופלג מהור"ר דור סו"ר 
| בהרב מהור'ר דוב בער שנפטר ביום "ד ארר ראשון תקע'ג : כה) הרבני 
> המופלג החריף מהור"ר מיכל בהרב מהור"ר פייבש מ"מ ומ"ץ דק"ק סמארגאן; . 
כו) הרך והענוג ורב פעלים, בחצי ימיו תלמודו הביא הלום , הרבני מהור"ר 
["יהודא. לָיב ב"ר שלום כ' שבט תקע"ג . כו), הרב מהור"ר אברהם אליה רב 
= דק"ק סוויר ומ"ץ רפה תקע"ב ,,חכמה קנה בסתרים" (מצבה): כת) הרב 
|" מהור"ר יצחק ועלקא במהור"ר דוב בער מופלג בתורה ובעל מדות תרומיות, 
זי"נ. ה' סיון תקעז : כט) המפורסם בתורתו . וצדקתו מהור"ר לוי בהרב ר' 
דוד בהגאון' בעל עטרת ראש, היה חתן הגביר המפורפם מהור"ר נ ח 
ב'לאך הג'"ל, ונפטר ר"ח פיון שנת- תקע"ח: ל) הרב המופלג בתוי"ף 
מהור"ר מ ש ה במהור"ר יוסף מ"מ ומ"ץ דק"ק שניפישאק :4 בולדותי ראיתי 
חבילות כתבים ממנו ורובם בחכמת הלשון ושמות הנרדפים, מת כ"ג אייר 
תקע'ט : לא) האברך הרב המ"ץ יר"א מהור"ר ברוך אליה בהדיין ר' משה 
ב"ר: יוסף לוריא [הוא אחי שארי הרב החכם פורסם הדאקטאר ר' יוסף 
ב"ר משה ראזענסאהן שנזכר לעיל (6 . בג תמוז תקע"ט , 
אצלו נקבר שארו הקרוב אליו הרבני המופלג ‏ יר"א מהור"ר בנימין ב"ר 
אליה לוריא נודע בשם ר' בנימין ב"ר אליה הנאמן , וי"ג ט' מ"אב תקע"מ: 


יןָ 
הדור האחרון 


בכח הדורות שקדמו היתה קהלתנו גם בדור הזה מלאה ברכת ה', 
זכאבני נזר התנוספו בקרבנו גאונים וחכמים מפורפמים אשר האירו למרחקים 
בחכמתם ‏ הרבה, בחבוריהם אשר יצאו לאור, ויותר מהמה בתורתם שעל 
פה ובתשובותיהם לכל. שואל מקרוב ומרחוק ; וככוכבים יזהירו ביניהם מצריקי 
הרבים בצַדקהם ונדיבותם אשר שקדו | לעשות טוב וחסר להפליא , ובהצנע 
לבת היתה התורה והחכמה שעשועיהם, ונופיר החלה שם הגדולים אשר האצילו 
עלינו מחכמתם כסדר זמנם : 

% 109) הרב המאור הגדול המפורסם מהור"ר אברהם האנציג, 
בהר"ר יחיאל נכר הרב הגדול המפורסם בדורו לצדיק תמים כמהוה"ר 
<שמואל מחבר ספר נחמות ציון , "חתן הרב הגאון מהור"ר יחיאל ‏ אב'ד רק"ק 
שאטלאנד . בבהרותו | למר בישיבת הגאון מהור"ר יוסף ליבערמאן בפראג 
-ובישיבת | הגאון המפורסם מהור"ר יחזקאל לאנדא המצלח ונודע ביהודא, 
צהגאון מהור"ר יוסף סמכו לתארו בתאר חבר בשנת תקכ'ו והוא בן שמונה 


6 פכפ. | 


וי"נ א' פסה תקס"ת *). ט) הר"ר ‏ ירמיה ב"ר נחום שתדלן, מכונה על 
מצבתו ,איש ירא אלהים הנחמר לכל מין אנושי וי"נ תקס'ה'" . י) המופלג 
המפורסם מהור"ר אריה ליב בהרבני מחור"ר. יהודא 7" מיילע תקסם"ו , 
יא) הרב המופלג מהור"ר משה בהמנוח מהור"ר יהודא ליב הרב דווילקאמיר 
ויב לבאה< אהר תקס"ז מצכה. ‏ .יב). ההב. מוהר"ר הוד יהורא. ליובושי בהרבי הו 
מהור"ר אלכפנדר חיים תבואת שור מבראר תקפ"ז. יג) הרב הגדול המפורסם 
מהו' ‏ יעקב בהרבני מהו' קלונימום קלמן מדרויע , וי'נ יו"ד מנחם אב שנת 
תקס"ט . והוא בן אחיו של הראש מהור"ר ישראל איפר הנ"ל , ונקבר אצלו. 
יד) הרב הדיין | מהור"ר ישראל ב'ר מרדכי בא בהסכמה על ספר תולדות 
אדם משנת תקנ"ה בתאר ראש בית רין, ועל ספר שבט יהודה משנת 
תקס"ג ובפנקם דצ'ג כמה פעמי' והיה מ"מ דח"ק גתש'"א ונפטר חוהמ"פ 
תקס"ט , טו) הרבני המופלג מהו' אריה ליב במהו' מרדכי ראשקעם , וי"נ 
ש"ק כ' אדר ראשון תק"ע', טו) הרבנ* המופלא מהו' ישעיה במהור"ר משה 
ומפואר על מצבתו ,יגע במעפ שנות והוא ירע סודה , | הלא בן ארבעים 
לנפש, הכן צידה, בר לב יקח מצות בהלל והודה, ש"ס פוסקים כל.: כליה 
סעיפה ובדה , הן מעשיו יפופר תוך קהל ועדה וי'נ ג' רסליחנת כ"ו אלול 
תק"ע : יז) המופלג המפורסם מהור"ר מאיר במהור"ר הלל וי'נ א' דר"ח אלול 
תק"ע , יח) הרבני המופלא מהור"ר דוב בער בהרב המאור הגדול . המפורסם 
מהור"ר ירוחם אב"ד דק"ק פקירל , וי"נ"ר"ח תמוז תק"ע. יט) הרבני המופלג 
בתורה וביראה מהור"ר יהודה ליב, בן הרב המאוה"ג החריף אמתי והמפורסם 
בלוהו * מהור"ר חוד יפור | [ואולר הוא ר' דוד ב"ר שמעון ברודא שזכרני 
לעיל (8 84)] ,חכם ויושב בישיבה לאיש אשר שם לילות כימים, ימים ושנים 
יושב בשבת תתכמונים , בישיבת חברים מקשיבים והגונים ,וי"נ ער"ח מנחם 
אב תקע"ב, כ) המופלא ומופלג מהו' ירהמיאל בהרב החסיד מהו' מררדכי 
הנזכר לעיל (אָ 98) בא חתום על כמה כתבים בפנקם. דקלויז הישן. וי"נ 
כ"ח תשרי (תקע"נ) . כא) השנון ומיפלג שלשלת היחום כמהור'ר יוסף במהו' 
יואל | שחל"ח ח"י כפליו תקע'נ. כב) הרב המופלג. צנא מלא ספרא מזה בן 
מזה מו' אושעיא טרייטל בהרב המנוח מהו' משה הכהן, וי"נ כ' טבת הקע"ג 
(מצבה) והיה מרואי פני הגר"א . בג) הר"ר מהור"ר שאול מררויע , והוא 
כנאמר על מצבתו ,יצק מים על ידי אליהו (הגר"א) ומה מאד גדלו כל 
אשר עשה אליהו , בתורת ח' עמל ויגע במכתכ אליהו, נתעלתה נשמהו 
עליו נחה רוח אליהו" וי"נ עש"ק י"ב אדר א' תקע"ג (מצבה), ומזקני .עירנו 


*) בנו הוא הרג המופלא ר' אברהם אהרן, אשר חבר פירוש על פרקי דר"א , בשם 
בית הגדול ונדפפ בווילנא שנת תקצ"ה , והוא פירוש יקר, וקודם לזה חבר ספר 
קטן, בית ועד, (ווילנא תקב"ץ): ובהסכמת הרב הגדול מהור"ר. ישראל גינצבורג על ספר 
וה נאמר על אבי המחבר: שלום היה שמו ושלימה משנתו אשר ורוע ומפורסם שינע בכ*"ת 
שנים מה שלא הגיע תלמיד וכו'. 


- 


ףש - 
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כא) המפורסם ‏ מהור"ר | יהודא- ליב בהרב = הגדל | מוזור"ר משה 
אהרן מוואשילישאק ,| מצאתי הסכמתו על הבאור של מהרש"ד בפנקס 
החתומים ‏ הנ"ל משנת תקמ"ג, זהוא הרביעי במסכימים  ,‏ ושני להגאון ר' 
זעלמעלע  ,‏ ומקומו מוכיח עליו היותו ‏ גדול בדורו | חשוב וספון | בקהלתנו 
וגם דבריו המעטים לעד. וז"ל , אמת מעולם הייתי מן הנמנעים ומושכין ידיהם 
ולא להכנים ראשי בין הרים גדולים. כי מה אני . לבוא אחר המלך ואנכי 
הצעיר באלפי יהודא ואין לי יד ושם וחיך מילין לבחון בשיר השירים אשר 
לשלמה קדש קדשים | אשר איון וחוקר בתקון | סופרים, אמנם כי תאות 
אעש . , , . . אשר הקרן קיימת בפירושו הקורש וכרם היה לשלמה לכל 
המון אשר ממש שוה לכל נפש אדם בקטן כגדול אליו לשמוע בי תאוה הוא 
לעינים וכז'.. ומצאתי קצוצי מצכתו בקבורת עירנו ולא יכולתי להוציא ממנה 
פרט שנת מותו אל נכון, ולו אח יקר, ורב מופלא מת בשנת תקנ'ג ומתואר. על 
:מצבתו : 


רך בשנים , ה"ה הרב המופלא מהור"ר 
אשר בהגאון מהור"ר משה אהון 
אב"ד דק'ק ווילקאוויסק . 


8) ומחשובי יקירי עירמ: עוד אשר ראינו לתת להם יד ושם 
בין מבחרי .גדולינו הם. 'ְ 

א) הרב ר' וכריה במהור"ר יעקב סימנר, חבר ספר זכיר ועיני 
סגולה, נדפם בהוראדנא תקנ"ה, ובהקדמתו הוא חותם א"ע: זכריה וכו' , 
הנקרא ר' זכריה מק"ק פלונגיאן ולע"ע ע"י סבות המלחמות תקעתי אחלי 


= בק"ק ווילקאוויםק | במרעת ליטא: ב) הרבני הראש מהור"ר יחיאל בהרב. 


"הגאון מהור"ר מנחם נחום מת לפרט תקבר בשיבה טובה תקום (תקפ'ג 
מצכה) : ג) האלוף התורני הראש מהור"ר ‏ יהודה במהור"ר ‏ יעקב ר"ו 
א' דחג הפסח תקס"ג (מצבה): ד) הרבני הזקן: מהור"ר מרדכי במחו' בנימין 
מתואר על מצבתו ,בן גדולים ונשוא פנים שלשלת היוחסין" י"ט כסלו 
תקפ"ג . ה) הרבני המופלנ מהור"ף דוב בער במהור"ר דוד מק'ק שווינצאן , 
מתואר על מצבתו ,רב פעלים . מקבצאל , | צדקתו כהררי אל ,כ' שבט 
תקפ"ג , ו) הראש הריין ‏ מהור"ר יצחק נ;מהור"ר | יהודא  ,‏ מצאתיו חתום 
על כמה פסקים בפנקם דצ'ג, מת מ' שב.ש הקס"ג (מצבה) . 1) ,האברך 


המופלא השנון מהור"ר שמחה בהרב המנוח ח דיף ובקי מהו' יהושע העשיל 


מק"ק שקלאב ה"ה בנן של קדושים דור דור ג'אוני ק"ק בריפק וגאוני ק"ק 
קראקא עד דור אחרון על עפר יקום בעל מחבר /"ל טוריט בית חדש, וי"נ 
א' דשבועות תקס"ה , (מצבה). 

ח) הרב התורני המנהיג והמדבר מהור"ר שלום ; 'מהור"ר. אהרן ברורא, 


. - 


חמאור הגדול מהור"ר אברהם דאנציג, השתדל עם אחיו הצעיר' ממנו הרב 
הנדול ר" אברהם הנזכר לעיל להוציא לאור כמה מחנורי מרן אביהם , 
כמבואר ‏ בזכרון ספריו לעיל , מקום מגורו היה בסערהייא : ושם סגל תורה: 
ומצות , ומעשים טובים, ונפטר כ"ה שבט שבת קודש תקע'ו , ונקבר": 
בעיר ניישטאט , . 


יש) הרב המופלג בתורה וניראה , מהוו"ר מנחם מאנש נמהור"ר 
מודרוס, ‏ ידוע בשם ר' מאנש גוטקע פויבעם , מגדולי התורה והחרדים . 
אל דבר ה' בקהלתנו, נפש. טהורה ויקרה, עוסק בתורה בשקירה נפלאה . 
שש ' לעשות ‏ צדק, ולגמול חפד, ועסק בספוק עניי ארץ ישראל  ,‏ מת ג 
חוה"טמ סוכות תקע'ו ונספד כהלכה בו ביום. ומצבתו קצרה ונעימה ! + 


. מספד תמרורים שאי מים יזלו | עפעפינו 
נזדך ‏ גזי | והשליכי אין דן למזור. דיננו 
חגרו * שקים וספדו נחלה אנוש -שברנו 
מציון | נשמע נהי שועת בת עמו מארצנו 
ה"ה התורני המופלג האמתי ירא ה' מנעוריו 
מהור'ר מנחם מאנש במהור"ר טודרום 
אבד ‏ מנום ממנו ‏ אין מנחם לנו 
ושבק חיים לכל חי, ביום ג' חוה"מ סוכות 
שנת תקע"ו לפ'ק תנצבה 


כ) הרב המופלא המפורסם מהור"ר ‏ שמואל בהרב החפור מהור"ר 
חיים ב'ר שבתי. היה חתן הגאון מהור"ר חיים ‏ לאנדא מבראד. (ועל שם 
משפחתו נקראו בני הרב מוהר"ש בשם לאנדא) מיקירי נכבדי קהלתנו , חכם 


בתורה ומופלא במעשה הצרקה, ונפש יקרה ונריבה ומדותיו תרומיות ,. 
כטתואר על מצבתו : -- 


להודיע לבני אדם דרכיו נצר פיו ולשונו 
דרך גאה וגאון לא ידע אלה קצות דרכיו 


והוא אב לשלשה כנים מפורסמים בדורנו, הרב המופלא ה' יעקב יעקל ז'ל 
שיבוא | זכרו להלן . הרב הגדול מהור"ר יצחק אליה נ"י מדובנא שחבר" ‏ 
פרושים על מכילתא (ווילנא שנת הדר"ת), ועל התנחומא , והשלישי ‏ הכי 
הנכבד הוא הרב המאור הגדול מהור"ר אליעור | לאנדא ג"י מהוראדנא, ומת: 
הרב מהור"ר שמואל י"מ אלול תקע"ח . 


ו 


+ שמעון ולוי אחים הספדו | חנוך את האל' התהלף ויצ' חטר מגזע 
מורה צרק ואב לעני מעודו | זו נאותיו דרכו לכו בו והארץ תירשו 
> בשערי'נודע שמווגדו' כבודו | מרי ושקיל ובהדי רכנן לקחו תזל. 
ה"ה הרב מו' יצחק שמעון | ה'ה הרב הישיש נגיד ומפורסם בתור: 
במהו/חיים הלוי מ"ץ דפה | ויראה מחור"ר חנוך זונדל בהרב 
ונ דן"י לחדש מבת | הגדול מחור'ר | יצחק טריווש 
לפרט ובכיח לרש (תקעינוי | מלאו ימיו ו"י אלול בעתים ההם 
תנצבה לפ"ק ותקע"ב) תנצבה 


4 


).הרב הגדול הדיין | מהור"ר אהרן במהור"ר שלמה זלמן | בא 
חתום בין דייני צרק רקהלתנו על ספר תולרות אדם להרב המ"מ ר' 
יחוקאל פייבוש , משנת תקנ"ח, ועל ספרי שבט מיהודא להרב המ"מ ר' 
-פנחס מפאלאצק , ועל כמה פפקים וכתבים בפנקסי העיר, ומתואר על מצבתו 
" ברוב תשבחות . 


פ"נ 
אדם הנדול ראש נשיא נשיאי חביבים 
הלא הוא הרב הדיין הבקי ביושר נחיבים 
| רודף שלום ואמת בין | בעלי ריבים 
נפשו יצאה בדברו דברי אילת אהכים 
במח לבו בהי ועמל \ בתורה מנעורים 
מאד נעלה שמו ווזכרו | בין שערים 
שלמה היתה משנתו פיני ועוקר הרים 
לֶמד ולימד לחברים בחבורת ש"ם ישרים 
מגיד מישרים ונעים ואהוב בין אדירים 
הכביד וקול "הרים על אנשי | נשרים 
לפרט ויבכו כל העדה בי גוע אהרן 
ויבכו את אהרן ביום הושענה רבא 
(תקע'ג) תנצבה 


יח) הרב המופלג בתורה וביראה מהר"ר. יהודא ליב בן הגאון החפיו 
דנינו אליהו, חתן הרב הגאון אב'ר דק"ק סערהייא, ומחותנו של הרג 
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ציון על קברי 
שלשת אבירי הרועים 
חרב ר' שמעון מ"ץ מימין 
והרב ר' זונדל משמאל 


ובתוכם | רובץ אריה 


איך יבשנו כחציר . בקראנו בנקרת הצור 

אפס כח ואל, בעת נגנז ארון אל 
רשת הוכן לפעמים, נתפש בו צדיק תמים 1 

רחף פתאם כיונה, נתבקש בישיב' לאל אמונת 
ידיו רב לו וחילו, מוב וישר. גודל פעלו 0 

ודמע כל עין, מרם קצו אפם ואין 
הרימו קול בבכי. וְעל שפיים שאוקינה כי 

הלך תמים מתבל, ואין בידו שמץ עול 
לבכם יהגה איה שוקל, בכווקוננונכבדי כל : 

לעון עוזבי צדק, בשצף קצף נאסף צדיק 
יפרח מארץ פרחיו, יפלס במשקלו נתיב דרכיו 

ווכרע בכושר, יחשב לאיש תם וישר 
בבואו לאלהי המשפט, הוא יוציא כאור משפט | 

בעדן גן יושיבהו, הנה אל רחום: הוא 


פה נגנז ארון הקדש ה"ה הרב 

החריף ומפורסם ראש ונגיד 

, שלשלת | היוחסין | מהור"ר . 
| אריה ליב במהור'ר טוביה 


ווילנא בי כבד | נפטר ביום ש'ק ח"י מרחשוון שיבה )| 
אפהו, אראג רועה ומחה הדמעה מעל כל 


יבם לפ"ק (תקע'ג 
ולא אמצאהי | ל 0 דומיה ההלתו 


עדי ערב עבודתוּ 
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יוסף בן פורת כזהב וכסף 
אלי תבוא לעניים אמר יוסף 
הולך תמים ופועל צרק בכסף 
ידיד ונחמד. ספיר פני יוסף 
ה"ה הרב המפורםם מהור"ר 
יוסף במהור'ר אליהו חתן 
דהגאון הרב דפה וו"נ א' י"ט 
- כסליו שנת לקח עץ אחד וכתב 

| עליו מעשי יוסף (תקע'א). 


> וליוסף | היה בן חכם מופלא ומופלג ומשכיל מפואר מהור"ר 
*הודא, ומת על פני אבי משנת מכה אנושה כי באה עד 
יהודא, (תקפ"ם).. 


, טו) הרב המפורסם מהור"ר חנוך זונדל נהוב. הגדול מהוו"ר 
= אצחק > טריווש ‏ מנכבדי העיר, גדול שמו בתורה ומעשים טובים, הוא הרב 
ד' תנוך שעל ידו נתגלה שקרות המשקר ומרמה את הבריות כמו שזכרנו 
= לעיל (אָ 71) . נפטר שנת תקע'ב, אצל עצמותיו הניחו עצמות הרב המ'ץ 
= מהו" יצחק שמעון ואת הרב מהור"ר אריה ליב ב"ר טוביה, שיבוא זכרו בסמוך 
ואבן אחת הוקמה על שלשת הרועים האלה. ונעתיק את הרשום עלין 
בסמוך , אצל הרב ר' אריה ליב ב"ר טוביה. 
| טו) הרב החריף מהוו"ר | ארי ליב בהרב 1" מוביה  ,‏ אביו 
הרב ר' מוביה הוא ר' מוביה ב"ר אברהם אחיו של הרב מהור'ר יעקב 
אורי שנזכר לעיל (8 91 כ"ר). והרב ר' אריה ליב היח | מגדולי | נכברי 
עירנו המופלאים בתורה ועבודה, כבר אמרנו לעיל בסוף הפרק הקודם 8 96) 
כי הרב הזה היה מן הראשונים אשר הקימ בית דפום לספרי ישראל 
בווילנא בשנת תקנ"ט . וכנראה לא עמד. בו ימים , ולא הצליח במלאכתו 
זאת . ורוב ימיו היו מקודשים לתורה ועבודה באהבה רבךָ וחבה יתרה, 
עליו אמר הגאון החסיד מהור"ר שאול ק"ב שיבא זכרו להלן: משמת 
ד' ליבלי ר' טובי'ס בטלה חביבות התורה . כי בשמעו דברי תורָה מפי 
הגאון הזה בבואו להקביל פניו ברגל ברב עם , וערבו עליו היה מפזו 
זמברכר בהדרת קדש והיה מוחה כף ברנה וצהלה, ומת הרב במכחר ימיו 
= ח"י מרחשוון \ שנת (תקע') . ונקבר | בין הרב המ"ץ ה' יצחק = שמעון 
> שוכרנו ובין הרב ר' חנוך וונדל. ואלה הדברים אשר שמו כפי האבן 
אשר הוקמה : | 
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חלילה .לי | מהטוא לאלהים ולומדי תורתו אשר חכרו חנורים יפים ונעימים 
ולבם פתוח : כפתחו של אולם, או נגד גאוניי הדור ההוא, אשר נהירין להם 
שבילי | רשמעתתא, וסודי וסודי התורה ואין צריכין למודע דרך הפשט, כי 
לגבם מלהא זוטרתא היא, כי מי אנכי אשר אוכל לבקר ולבכר את האהוכה 
הנ"ל | והקרובה ‏ לירכתי משכן , האמת  ,‏ ומי אנכי אשר אכנים ראשי בין 
הרים גדולים ועוקרי הרים אשר ברוקם אטבע וקטנם עבה ממתני, אהה ! 
חלילה. לי חלילה , אמנם לאנשים בערכי אנכי דובר אשר מודע יקרא לנו 
מי שמורה לנו דרך אשר נלך בה, חקו ונתחוקו בעד ערי ויסודי פשט 
תורתנו | ונבוא על החתום בגלוי ‏ לעיני כל ישראל , | שכל אחד יטול .חלקו: 
מחומשים אלו אשר ירפים הרב המופלא מוהרש"ד ולית דין צריך בלש"ת . 
כלומר כמחזיק ,| כחלק היורד במלחמה. מלחמת הרשות לפחור את הארץ, 
וכחלק היושב על הכלים כלי בית ה' ספרי הקדש יחדו יחלוקו, ולמצוה רבת - 
כזו נבוא על החתום ליקח חמשה ח"ת עולה עשרה אדומים , הגם שכבר 
לקחנו חומשים אשר נדפסו על דרך אשר ר צו ג ג ו בם, בק"ק ברלין ע"י 
החכם המפורסם הגדול המופלא כבוד מהור"ר משה נ" , גם מוה לא נניח 
ידינו להביא הספר הוה אל בתינו, יען לא נדפם ת'א הנצרך לקריאת 
שמו"ת, | והפירוש | (תרגום) אשכנזי איננו מובן ‏ לאנשי הארץ הואת" ומובים 
השנים , ולראיה חתמנו: נאום יוסף בלא"א מהור"ר אליה ז"ל , אריה ליב 
בא = מהור"ר דוב ‏ בער | זלה"ה; (הוא הרב הצריק. ר' לייביר בקעה 
הכא חתום אחרי חתימת דורו) "מה נעמו הדברים ומה יקרים בפי חכם 
קהלתנו לפני שבעים וחמש שנים, והוא נצר משרשי בעל באר הגולה והגאון 
ר' משה קרעמער . 

לכבודו ולכבוד ‏ בני אחץ ,= הנכִירִים' | הצדיקים ‏ ' לים. ורי הש 
ביר: בער , \ הקרים הרד /הנדול ‏ ה' יחוקאל ‏ שייוויל מ"מ רפה ו 
ספרו תולדות אדם ח"א ומתרוהו : ה"ה מחותני הרבני *המופלג הגביר הנכבר 
המפורםם מנזר וטפסר מהור"ר יוסף . ובתוך דבריו אליהם הוא אומר + ומי 
גרם לכל זה אתם הישרים אשר החזקתם על יד הצריק (רש"ז) תמכתם אותו 
בימין צדקכם רוב ימי חייו אשר חי על פני האדמה, ווכות הצדיק יעמוד' 
לכם להיות ביתכם הבית הגדול שמגדלין בן תורה ומעשים טובים בלי צוחת 
בו', מפי מגידי אמת שמעתי כי הרב המפואר הזה וכה שעשה המלך 
אויגופט פאניאטאווסקי , את משפחתו חפשי בישראל, וכבודו בתור המעלה 
שאמבעליאן. | והעידו כי ראו את פשתגן הכתב , אבל לא עלתה בידי 
להשיגו | ולראותו. ועלתה נפשו היקרה אל אבותיו הקדושים בשנת תקע"א 
ומצבתו קצרה וברה. 


 -- 995 --‏ 
מדרף | הטובה לא ממו. הגליף 
כי צדק ויושר ‏ אזור מתניף 
על תום דרף לתום תשים עיניף 
אך איש תהפוכות לא יגור אצלך. 


, 


ובאמת הרב החכם הזה היה תורני מופלג משכיל בכל חכמה, וסופר 
'. מהיר לדבר צחות, אוהב תכמים ומוקירם, ומבקש קרבתם, ונמצא תחת 
ידי כמה מכתבים בינו ובין הרב החכם המפואר ר' דוד פרידלענרער תלמידו 
של הרמבמ'ן, ומשם נראה את האהבה והכבור אשר הנחיל אל הרמבמ"ן . 
| וראוים המכתבים האלה לבוא בדפוס : ובצרקתו וחכמהו תמך את מוהרש"ד 
לעשות ‏ לו אכסניא, להסכים על באורו, ולצאת בקול קורא לאחיו לטובת 
מלאכת מהורש"ד : ולמען יראו הקוראים את תכונת רוח הגיונו ואורח השכלתו 
נעתיק את אחת מהסכמותיו הכתובה בעצם כתב ידו, 
| ,כד הוינא טליא | אמרתי מתי יבוא לירי ואקיימנה ואחזיקנה, והנה 
זה היום ‏ אשר קוויתיו, יום בחרתי בו קראתיו משתה ושמחה עשיתיו ,> על 
כי ראיָתיו, | הוך ביתי את הרב מהורש"ד נ"י אחרי רואי מחנרתו מחברת 
הקדש באור על התורה : הנה הוא אחר מבני עליה , אשר הקים עול התורה 
והעבודה עבודת הקדש על צוארו לפנות דרך הפשט ולפלול המפלה מסלת 
ישרים. ילכו בה ויעזקהו ‏ ויסקלהו ויטעהו שורק, שאל לך אות או נקודה 
העמק שאלה או הנבה למעלה אשר לא לילה כיום האיר לו עד הוציא 
לאור משפטה , ועלה בצל החכמה ובשיר המעלות לשלמה ואזן וחקר מפי 
ספרים וסופרים על מה אדני הפשט הטבעו, וכבקרת רועה עדרו בקר עדרי 
צאן קדשים אשר שמו פניהם אל ימין צדקת הפשט והציג אותן לבדנה , 
ושם בפלם ומאזני צדק שכלו הישר ,. איזה דרך שיבור שיהיה תפארת לעושיה 
ותפארת לו מן האדם , ושם לדרך הפשט פעמיו כי קרובה היא לנום ולבוא 
עוד היום בניב שפתים יושק, באור על התורה ענו לה באר מים חיים אשר 
*+הפרו עבדי ה'. כי מעת גברו אראלים את המצוקים ‏ ונשבו מצוקי ארץ 
| המה הפשטנים הגדולים כמו הראב"ע והרד"ק והרמב"ן ור"ע ספורנו. ומהר"י 
= אברבנאל ‏ ז"ל וכמוהם, מאז חדלו ארחות ונתיבות הפשט, מחמת שרבים 
שתו: ממי הפשטנים הנ"ל ורוחב לבבם כמרחבי ים וחכמה לחבימין , . גלל כן 
רובם סדרו ‏ חבוריהם על ה ם ד"ר ומעוטן נטעו פר ד"ס וכללום יחד 
- הגם שהן הן גופי תורה ודברי אלהים חיים ושפתותיהם שושנים נוטפות מור 
עובר על כפות המנעול לפתוח לנו אוצרות חמודות סגורות ‏ ואגודות, אמנם 
אנשי דורנו המה מועטים אשר ידעו ויבינו ויערבו לבם לגשת לתוך מטמוני 
אהלי אפדני ‏ הפ רדם טרם ידעו מבוא השער אשר לה' זה הוא הפשם ; 
| מו 


את צדקת פזרונו אסף למנוחות מעונו = ויגן גם. עלינו 
והוא משולח ונעזב ואפס עצור ועזוב | הן| לבדנה | נשארננ 
ראש מנהל ומדבר רצוי | לי"ש | וחבר: מרעים = סורו = מגען 
שמו המוב הדיחה שמנו נתן | ריח נודע | לשער | עמנו 
רכושו | לא חדל רשם תיקון נדול [ְהוא | במעט מקדשנו 
נם השאיר ברכה גבולי צדקו' לתומכה מק עלם | תקנו 
אשרי לו אומרים אוי ואבוי לנשארים % ספדו" | וקננו 
שבוע ביום ראשון ‏ בשני לחדש הראשון ‏ נעלה | הארון =" ואיננו 
לסדר פקודי נקבר לפרט טוב נשבר חלף | הלך | מאתנה 
אבינוהרבני "א הגביר המפורפם מו'נה במו' אורי | שרגא | כלאך 
כמפו ימי טהרתו אשר יליצו במעונתו כבוד - ה' ואספנו 
זכרונו לחיי העולם זְכות גורלו יהנעלם לעת יחיו מתינו 
לקץ תעמוד ממנוח השכם לציץ ולפרוח | האתה | זה אבינן נת 
תקס'ט תנצבה 


יד) הרב | החכם המפואר הגביר ר' '[כ|ף בהרב ר' אליה * פעסעלעס 
נקרא (בווילנא רבי יופף ר' אליא'ס) ‏ חתן הא"בד . הגאון ר' שמואל דקהלתנו . 
כל שער בת עמי יודע את מעלת היקר הזה וצרקתו אשר עשה בישראל 
לכבודו | ולכבור | בן . אחיו הרב הצדיק ר' אריה ליב ב"ר בער (אשר יבוא 
זכרו "עור) ! הבר הרב הגדול 'ר' שלמה מדובנא אשר התאכסן בביתם, 
בהיותו בווילנא, ספה קטן בשם ברכת יוםת ליופ השלמת כתיבת בל ב"ר 
ספרי קדש על הקלף בדיו: ובשרטוט ובגלילה ובקדוש השמות הקדושים 
ובדקדוק שאר משפטי הכתיבה , אשר לא היו כמוהו עור בישראל , וגם שר 
לכבודם שיר יפה ונעים, וישם אל יוסף פניו ויאמר , 


יך) בתורה בנעוריך | הן | עמלת 
על ברכי התלמוד הן אז נדלת . 
נם חנן אותך אל בנה ודעת 
שכלך | הישר כמעין | נובע 
לא יחטיא אך אל השערה קולע 
גם בשאר למודים אין לף מנרעת 


טו) אף אחר כי נטית את שכמף 
| לסבול עול צבור לרעות צאן עמך 
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גו%ת 


ארי ממנו דבש רדינו ‏ . 
| בצלנ' ‏ | בגוים '\ חיינו 
המליץ. הרבני המופלג 

המפורפם לשם ולתהלה 

ו' אריה ליב מייטעס 

0 הוא אשר עשה 

התשוע' הגדולה בישראל 

בשנת תקמ"ד ומלט את 
העיר בחכמתו וי"נ שביעי 

של פסח תקס"ז תנצבה 


יג) הגביר | המפורסם מהור"ר נ במהיר"ר | שרגא פייבוש כלאך 
אחר מיקירי הנגידים בקהלתנו , פועל צרק בנפש נדיבה , הוא הזיל מכיפו 
סך רב ובנה ביה"כ ‏ עזרת נשים בכל מיני הדור ויופי, בתחילה בתנאי 
שיקבל בספו מן המקומות , ואח"כ נדב את הסך הנשאר לגבות, ערך ארבעה 
עשר אלפים ויותר | לצרקות עולמית , שמן שכירות המקומות הקצובה בערך 
עשרה למאה, יעשה חלוקה ע'"י רבני המו"ץ, לקלויוען, | ולכל החברות 
הקדושות : בקור חולים , הלמוד תורה , מלביש ערומים, גמילות חפדים , 
הכנסת כלה, צדקה גדולה , ברק הבית ,= גמילות חסדים ח'ק קברנים , 
ובדומה. הכל בערך יפה ובסדר נאה. ההפרשה הזאת נעשה ח' תמוז תקפ"א.-- 
(פנקס דקלויז הישן דק"ק) . ונפטר הגביר הנדיב היקר הזה בשנת הקס'ט 


וקצת דרכיו תשמיענו מצבתו; 


נפלה עטרת ראשנו נוחם נסתר מענינו 
חיל כיולדה החזיקתנו ‏ חמת הי נמלאתנו 
במר ניילל מלבבנו . בביתו האיש איננו 
נדיב | לב וטהור נטמן ללמוד בהסגר 


החנמה והתורה , ויראה הטהורה , 
איה מורה צדק , איה מחחק ברק , 
בהרב מדעים , ושפה הנעים , 
ה ו בנבורתר., ‏ 2 יבב >.יבת.: רתוי 
לימי = ילדותו , = בן ח"י בהותו , 


אוי על | שברנו 
בגוע אוננו | אבינו 


קורל ו יבבכי יי דמעותיגו 


נשפ ושחר בתורתנו 


עלו | בשער השמים 
ומי יעמוד | בפרץ 
מוסר תוכחת השמיע 
בלול הכניע 
הוהה,. לעיר = וכנפיה 
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לְכו בנים ‏ בבכי יבואו אשר הושלך תפארת ‏ ישרְאל 
ינדל המספד והבכי ‏ על שהיה צדקתו כהררי אל 
על דא וודאי בכינא אשר עשה תשועה גדולה בישראל 
זעט ה' אשא אשר היה תורתו תמיד בבית אל 
רחק ממני מנחם משיב נפשי ראש גולת אריאל 
בכה תבכה מאנה הנחם נפשל > 
נפלה עמרתי ושחה לעפר. נפשי 
חיים שבק לחי ותזנח משלו' נפשי | 
יבא שלום למנוחות | נפשי דאצאר דוב | בער 
ישקיף ה' משמים למשים נפש' בר'ה | שבר | על ששבר) 
משיח יבא ובה' תתחלל נפשי 

זלעפה| אחזני | רוחי | ונפשי 

ה"ה אדוני אבי מורי ראש קהל עדת שבטי ישורון אשר לו 

זיו החכמה | והדר זקנים | המפורסם הוא. דמשק אליעזר 
בן איש חיים אשר הלך לפני ה' בארצות החיים בארעא 
קדישא דישראל. שנפטר בשיבה טובה זקן ושבע ימים 
ביום \ ג' . י"ח' ' בושי | אדר" .שני:'\' שנתי. | תקפה 

לסחר ולפרט אשר בשלום יחדיו ישכבון 


(פה . באה זכרון | הרב 


יב) הרבני המופלג המפורסם - מהור'ר אריה ליב מייטעס ‏ מפינפק 
שהדלן- הקהילה , חכם מדיני ותורני גדול ; השליך נפשו מנגד לעמר בפרץ 
קהלתנו בשנת תקמ"ד, כאשר באו עלילות דברים לפני המלך והשרים על 
אחינו בני ווילנא מאת מנדינו, ויהי ה' עמו להוציא לאור צרקתם , ולהפק 
רצון הממשלה, וכפי ששמעתי מפי וקני קהלתנו, בעת שבתו בווארשי בענין 
" זה היה מוכרח לחלל שבת אחת בכתיבה תשובות על טענות אנשי און 
ובשובו לווילנא ועמדר לפני רכנו הגר"א , אשר ברכו על התשועה אשר עשה 
היה נעצב כי חלל שבת אז אמר לו רבינו אם יש את נפשו, היה ינותן. לו 
שבת אחת משבתותיו חליפי השבת שחלל, ונמצאו ממנו בכ"י חכילות כתבים 
בחדושי תורה וראיתי כמה מהם, מת בשנת תקפ"ז *) וקהלתנו | הציבה לו 
יד לאמר . ו 


| *) הרב היקר הזה השאיר אחריו בן מופלג גדול בתורה ובחבמה הוא הוב מה 
משה זאב וואלף ליפשיץ מ"ץ בקהלתנו, נפטר ב"ג אלול תקציד וזה הרשום על מצבתו ! 
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הלחלהי ופלצות , = אחזונו | בעת צרה 
במספד מר וקול נהי, לענות בנערה 
דובב ערב, הנוהם בפח המתגבר בתורה 
ה'ה אבינו | חמדת ישראל נזר ועטרת. 
הרבני המופלא המפורפם מהור"ר פסת 
בובני. \ מהוריר - דָוּב בער | זלהיה 
ויצאה נשמתו בקדושה ובטהרה ביום 
ער'ה מנחם אב שנת תקס'ד תגצבה 


י) הרבני הראש המנהיג מהור"ר שמואל בהרבני מהור"ד ברוך 
מיקירי | העוסקים | בצרכי צבור באמונה , נודע באהלי שם, כמתואף 
על מצבתו . 


אל ההורים אשא בכי ונהי 


שמו אל הנדולים. נודע במפעלו הטוב 

מנהיג ודבר , ומנהל לבני | עמו. במוב 

מיום ‏ הולדו. ועד חלדו . הלף בטוב 

אזעק ‏ על צדיק , ובוחר = בשוב 

לא מש מאהל תורה, ועסק בטוב 

ה'ה אבינו הרבני הראש המנהיג מהור"ר 

שמואל בהרכני מהור'ר ברוך. זלה'ק 

שחל" כ"ה אדר שני שנת תקפ"ה תנצבוּ 
יא) הראש המופלא | הנגיד ‏ מהור"ר אליעזר := ב החסיד ר' חיים 
ב'ר חיים ח"ר שבתי הנזכר לעיל (8 98ם), מהולל בפי בני קהלתנו ברוב 
תשבחות, בתורה בחכמה ובמעשים טובים, עופק בצרכי צבור, ובעדות מצבתו 
נעשה תשועה בישראל על ידו, ולא יכולנו לרעת שמץ רבר התשועה, נפטר 


הקס"ה, ונקבר אצל הגאון בעל רביד הזהב , ואבן אחת על שני קבריהם , 
ומקיר תזעק לאמר , 


מצבת אבן בוכן על פטירת איש חי 


אני | אבי רכב ישראל ‏ רב פעלים | מקבצאל 


2 


השכם וערב | קרא בתורה 
בכו | והלילו | ספדו נכונה 
החריף ובקי | דעת ובינה 
מורנובןמות כי גנוע 
צבי כאורייתא, אדיר בתורה 
ה"ה אדוני אבי מורי ורכי 
רכב ישראל הרב המפורסם 
תלמיח חכם ומופלג ביראה 
כמהור'ר נחמיה בהרב מהו' 
צבי לבוש וינ בקדושה 
וטהרה יום כ'ג אדר שנת 
ותקס"ד) לפ"ק תנצבה 


ח) התורני הראש מהור"ר זאב וואלף, בהרב מהו' פפח %* 
(% 91.ג) יקר רוח נפש נדיבה, פועל צדק בהשכל ודעת, ועל מצבתו 
חרות . 4% 

4 
זה אני בוכיה , ואחז לבי פלצות 
אב רך נקטף, אבדה מבנים עצות 
ועיני יורדה מים, ולחיי בדמע רחוצות 
איה אפוא ראש ומנהל, עומד בפרצות 
לדל משכיל בדרכיו, בדעת ומועצות 
פזרונו ולבו, נודע בשערים בתפוצות 
ה"ה א"א רכב ישראל התורני הראש 
מהור"ר זאב וואלף בהרבני | מהוחי- 
פסה רי"פ שהל'ת מ'ז אדר שנת 
תסק"ד לפ"ק תנצבה 

מ) הרבני המופלא המפורסם מהור"ר 05 בהרבני מהור"ר' דוב 

-בער, לא ידענו ממנו כי אש מצבתו המתארת אותו בתארים נכברים . 


פחד ורעדה. נפל עלינו ביום עברה 
סמר בשרנו על גודל השבר ותבערה 


>. 0% 
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זמפורסם ‏ מהו' אליה פעסעלס לחתן . ובמות עליו אשתו הראשונה , נשא 
ת הרב הגאון אב"ר דפאדקאמין, והיה אחד המיוחדים בגבירי קהלתנו, 
חותנו של הגביר הצדיק הרב מהור"ר ר' אריה ליב ב"ר בער שיבוא זכרו 
להלן . מת תקס'ד ועדָה המצבה , 


שומו שמים 


וזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב. תבונה 
צדיק פיו מקור חיים עד שיבה וזקנה 
החכם לב ידיו רב לו כל משען ומשענה 
קולו בכחו ובהדר לראש אשמרת ברנה 
בן קדושים מנורה המהורה ירכה וקנה 
נוצר תאנה יאכל פריה משמאל ומימינה 
אבינו רכב ישראל רב ברכות איש אמונה 
"| בשבתו השערה רבים ידמו לעצתו הנכונה 
ראש גולת אריאל משיב חכמים לאחרונה 
"ה אבינו המאה"ג המפורסם בכל פינה 
מו' יצחק אייזיק בהר' הג' מו'אברהם החלוי מכונה 
הוא נסע למנוחת כבוד וילך קדם מעונה 
לאנחות עזב אותנו ושבעים ראש ולענה 
ויצאה נשמתו ביו'כ"ג ניסן שנת בראשונה 
יום הוחק. לזכרונו לברכה ולעורר קינה 
תקפ'ד תנצבה : 


0 הרב. המפורסם מהור"ר נחמיה בהרב מהוו'ר צבי לבוש מנזע 
על הלבושים, ‏ רב וחכם גדול מיקירי | ונכבדי קהלתנו , | עוסק בתורה 
בעבודה, לפנים אב"ד דק"ק סוויר ואח'ב נתישב בווילנא והגיר שעור משנה 
נקלויז של הרב יסו"ד בווילנא.. נפטר כ"ג אדר תקס"ד ומצבתו תאמר : 


נלקח ‏ ממנו | שר דול 
חמדתישראל נזר ועטרה 
מנורה המהורה תלמודו מלאה 
ישב | ודרש תורה ומשנה 


ה 


האבן הזאתאשר שמתי מצבה 
למעצבה נשכבה 

כל העובר ‏ ישום וישרוק 
ערבה כל שמחה 


ישראל עושה חיל לאורייתא, מבא בביתא וטבא בלווייתא. 
אשריך מי כמוך מרחם משחר. בף יחסו עניי עם ה' לנחלה בחר 
יהללוך. זר ולא' פיך , בכי מר נשאו יחדיו קול צופך 
מוכים לאורייתא יסדת,, מברכות ה' מהונף חוקות. עולם שמת. 
רב פעלים מקבצאל היית בעולמיף, כותלי בה'מ יישרו לעיניך 
בן יכבד אב וישמח גם לבו. נדיבי עמים נאספו וישמחו בו 
הלילו וזעקו קול גרון ונחר, איך נפל הילל. בן שח 
רב שבענו מרורים ורבו אנחות , כי צדיקים סעו למנוחות: 
בכי רב בכו איש פתח אהלו, מי יושיע אביון ומי יחמולו 
מה משפטיף ה' תהום רבה, וחסדיך מעולם להשיב נפש עזובה. 
נצחק יצא לשוח בשדה חקל תפוחין, שמה כסאות רמיו כורסון 
אלים נצחו מצוקים, הטוב בחרו וישימו ספון בין מחוקקים 
ילכו יונקותיהם ויהיה כזית הודם. צדקתם . ופזרונס עשו במאודם 
יקר בעיני ה' המותה לחסידיו, אב ותולדתו לו יקרו וריעיו 
זְאת היא שיחתי וחלקי אמרה נפשי, אך בף ה' שמתי מחסי 
יאות | לן למבכי ‏ ולמספד , על נפשות יקרות כי: תצוד 
קול סואן ברעם ה' אל תבכו למת , יצמחו ויחיו אלפי רבבות 
זה יהיה להם האות , יקיצו | שוכני עפר | צבאי צבאות: 
לתעורה ולתעודה, כי ינערו מעפר ויעלו לציון עיר | החמודה 
כאן נמצא קבורת ה"ה הרבני המופלג הנניד הקצין שבע 
רצון המפורסם מהור"ר ישראל איסר בהרב מהו'יצחק . 
אייזיק אשר הלף לעולמו ביום ער'ח אדר שנת תקפ"ג תנצבה 


ו) הרב הנדול מהור"ר יצחכ א'יזיקן בהרב הגדול מהור"ר אברהם 
מהיה אב"ד בק"ק עמדין בהרב מהור"ר יעקב נכד הגאון המפורסם מהור"ר 
חזקאל קאצענעלנפוגין אב"ד דק'ק אה"ו. בעהט"ח ספר כנסת יחזקאל -- 
הרב | מוהרי"א נתייתם מאביו הרב בעודו נער, ובא לווילנא . ולקחו הרב: 


4 
, 
ו 
יְ 
: 
1 


+ בעוד שחר הוקם על שמר 
החורם נזר כליל עטרה הופר 


עלי צור תעודה 
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הביטו 


לקצור מעונה בפקודה 


מר אעורר לאיש יובל עפר וכלי בארעא האי שופרא 
שוכניעפר הקיצו באומר שפר לגזיזא תבר ליל .וצפרא 
הומו לשר אשר לאבותיו פאר 


ברוב צדקות לגובר וגברא 
רג שבת באוהל תדירא 
צדקות פזרונו לעד טמירא 


גר מעפר דל במתן מתר השכים לעשות | עד גמירה 
דבר לדור צדיק יפוד לגדור ואחריו לא קם לאדכרא 
וצוה דבר שפתותיו נטפו מור | דמיונו | כמוהו חד בדרא 
לעד בחר לחזק רוח קוצר | מביני | מקרא ועורכי גמרא 
אזעק מר חסין כאלונים נעדר | מי | יעמוד = פרץ' לגודרא 
בכו תמרור לבלא בנים גזר | ולא ישוב | במשפתי" מדורא 
רבים האיר בעצתו לרב וצעיר | מנהל עדה בנפש יקרא ₪ 
חן דור קרא לוזעף וסר בנדיבתו אשר כסהר טהירא 
משיב דבר קרוב ורחוק לעזור ‏ וחוסן ישועה | מכל תברא 


אמיץ ועוזר קל מהרה עבר" 


= שואה*וסער נפקד לכל עובר 


רבוד יקר חסד ‏ אל > נצור 
זְעַקת שבר השמיעו לכל עבר 
לב ובשר ימס, ושערו שער 


הולף ‏ תמים ודובר ‏ נהורא 
לילה כיום מספד לאוגרא 
והאיש משה שפיר קאמרא 
ועיניהם תלכנה כמים ניגרא 
כי האיש משה איננו לשחרה 


פ'נ המנוח מהור'"ר משה בהרב מהור'ר אברקם אשר 
ויצאה נשמתו כינ חשוון בשנת, ויהי אחךרי מות משה 
(תקס"ב) תנצבה 


ה) הרבני הראש המופלג הקצין מהור'ר ישראל איסר בהרב מו 
וחק אייזיק נקרא בווילנא ר' איסר שחור מגדולי נכבדי העיר, מופלג בתורה 
וסק בתורה ובגמילות ‏ חסדים ועושה צדקות בכל עת , והניח אחריו ברכה 
דבות גחולות לצדקות כנראה ממצבתו . 
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הביטו אל צור אשר אבינו חצב פה קבר 


פרץ מרובה על העומד | הנשאר בארץ 
ראש לחכמי אדמה ודבר בלשון חרוץ 
צדקות אהב ויושר: הגה על יושבי תבל הפריץ 


בנתיב | התורה הלך לילות ‏ וימים, ונכשלים החזיק | בתמים 
רעבים לאבול בלא דמים. אצלן מצא מרעה במטעמים 
אמת יהגה חכו לשומרן , ומעולם לא אמר וחזר | מלגומרן 
בשפת ושבח לאל תמיד נתנן . ולבבו | לאל אמונה יתן 
רב לו ידו | לשמים | הרמתן , עיניו | לעושה ארץ = העלתן 
האל בעזו עליו יגנן , תחת כנפי השכינה < נשמתו לקנן 
מלך יעמיד | ארץ בדיון, | יכו להעמיד | בפרץ .ברון 
היה | המופלג הראש מחור'ר | יעקב פרץ במהור'ר אברהם 
ונפטר ביום ג' תמוז שנת ותק'ס) לפ'ק תנצבה. 


ונבנו גם | הוא נדיבות | יעץ והרבה לעשות צרקה וחסד מת במבחר 

שנותיו בן ארבעים וחמש שנה, ומהואר על מצבתו ,הרכני הראש הנגיר 

הנדבן. ‏ המפזרסם | מהור \ .ם רד כי,. | סת. 'ה". גשן:. הקיו לכרם 
הרשי שב לט 


כד) הרבני הראש הנגיר המפורפם מהור"ר מש בהרב הגדול מהור"ר 
אברהם אשר, נודע בווילנא בשם ר' משהלי חאצקעלס, המיוחד בנכבדי 
הקהלה עוסק בתורה ובמצות כל ימיו , והוא על נדיבות יקום לעשות צדקה 
וחסד , חכם לבב ואמיץ רוח בגבורים ללחום כנגד מבקשי החדשות . ובכחו 
זה עמר בראש המקנאים קנאת רבינו הגר"א מאת בני החבורה החדשה 
אשר הקלו בכבודו ביום עלותו אל האלהים בבית מועד לכל חי, ראשי 
הקהלה נועצו יחד ולא זזו משם ער אשר גמרו והסכימו לרדוף אותם בכל 
אשר יהיה לאל ידם, להפקיר רכושם ולבוא עליהם בעקיפין, ויהי ר' משה 
מראשי הנבחרים ‏ לענין וה. וכבר עלה בירם להפק רצון הממשלה לקרא 
למשפט את רבן של החסידים הרב הגאון מהור"ר שניאור זלמן, ולשלח את 
כל בני החבורה מעיר ווילנא | לארץ חרבה, והנה עלה הקיסר, אלכסנדר 
הראשון על כסא המלוכה ובעשותו הנחה למדינות , שבו הנדחים האלה איש 
איש אל מקומו בשלום, והמחלוקת שככה. הראש המופלא הזה הרים מעובונו 
נדבה עולמית סך מסוים לבהמ"ד הישן כנמצא בפנקם בהמ"ר הזה ומת בלא 
בניס כ"ג חשוון תקפ"ב וזה הרשום על מצבתו , 


-- 215 - 


ומופלג ביראה ובמעשה הצדקה , מת כבן ששים, ומצבתו תהן עדותה על 
גדול ערכו בתורה ובעבודה : : 


9 
ארון איש אלהים קדושים | בְעל חכמה ואבי התעודה 
ובין | מלאכי | האישים | שם תחותו | הנכבדה 
הוא היה .כבן ששים | ושש לעלות משפל הירידה 
ה'ה הרב רבינו אשר | הממאושר בכל תור' ועבודה 
בהרב מהור'ר מש'"ז הישר | אבי בעל נפש החמודה 
הבן חביב הלף למנוחה | ועזב את אביו ודורו באנחה 
כי נפטר ב>ט בעולם הזה | לחזות | שדי | במחזה 

ובצלו נפשו תחסה 


ביום א' "ז לירח אב תאב מנחם אב להעלות את בן הנאהב 
בטלם הבא. בת לו האשר והמשרה לפ"ק תקנ") 
תנצבה 


נ) הראש | הנגיד | המפורסם ‏ מהור"ר יעקב פר'], בהגביר = הראש 
מהור"ר אבא קלאצעס, גיפו של הגביר מכ אשר גינצבורג , אשתו 
השניה היתה בת הרב הצדיק מהור"ר בנימי[ שהיה נקקא ר' בנימין הצדיק 
בהרב מהור"ר אברהם אבלי אב"דר דק"ק ווילקאמיר, בהרב מהור"ר צט 
דיין מקהלתנו נכד הגאון בעל הלבושים , אחד = מראשי מנהיגי העדה , ודבר 
לדורו, נדיב לב ונפש מובה, ביתו בית ועד לחכמים , ופתוחה לרווחה 
לבל מבקש עזרו, והתחתן עם הרב המאור הגדול החכם הכולל מהכיר 
תנחום ראב"ד רק"ק הוראדנא בהגאון הגדול מהור"ר אליעור אב"ד דק"ק 
הנ"ל (ע"י בתו שנתן לבנו של ו מהור"ר תנחום, הוא הרב המאור 
הגדול + מהור"ר ‏ ישכר בער בהגאון, שהיה מורה צדק. - רקהלתנו. *) שלשים 
ושמונה שנה, ומת זקן ושבע ימים מ"ז מנחם אב, בשנת תרם"ו) ונפרץ 
פרץ בשנת תק"ם, 


*) עיין הוספות 


1 


את תומכיו , | בעלי | מדות מובות והנונות , | עוסקים. בגמילות חסדים, 
ונושאים ‏ וסובלים צרכי הכלל באמונת אומן , ונזכיר את הידועים לנר 
בסדר זמנים : 

א) הרב המופלג ‏ הנגיד | מהור'ר ‏ משולם זלמן ו"ק אב'ר וק"ק 
פאקראיי, בן הרב הגאון המפורסם מהור"ר חיים אב"ד דק"ק בירז, ואחיו ' 
הוא הרב הגאון המפורסם החריף והבקי מהור"ר ישראל אב"ד דק"ק בירו 
והמדינה, ואביהם הגאון מהור"ר חיים הוא נין ונכד להגאון הגדול מהור"ר 
יצחק אב"ד ור'מ רק"ק פוזנן. (בהסבמה על ספר עמודי בית יהודא). הקע 
אהלו בקהלתנו והקדיש ימיו לתורה ולחכמה עד זקנה ושיבה. ונמצא בפנקם > 
דקלויו | הישן דקהלתנו העתק צואת הרב הגדול ומפורש שם הנדבות אשר 
הרים על קנית ספרים לקלויוען, | לצדקה גדולה ולבקור חולים . ומצבתו 
תשא נהי ; 


אהה רב משולם חצב פה קבר 
מקוננות שאו קינה בכל פינה ועבר 
זה האיש הוד יקר תפארת אחריתו 
לא רפו ידיו | מתבונה ‏ עד יום מותו 
מכיריו ויודעיו למה תחשו מספד השמיע 
נפלה עטרת תפארת. מנוחתו ונדולתו נעו 
ברבות אבל עוברי דרף "זלו דמע 
חכמה ודעת צדק ומשפט באהלוהלא נשמע 
יום צרה נקרא לצאצאיו איה כבודם 
ישבולארץ ידמו, בעת ההיא מאסו מאודם 
מחמד לבם אבד ואיננו. ה"ה אבינן הרב 
המופלג הישיש הנבון ובקי ישר לכת ושר 
ונגיד בישראל כמהור'ר משולם זלמן 
אב'ד דק'ק פאקראי בהרב הגאון 
המפורסם מהור"ר חיים אב"ד דק'ק בירז 
וגליל ונפטר לעולמו ביום י'ג אדר שנת 
תק'"ם לפ"ק תנצבה 


ב) בארבע שנים לפני מותו מת על פניו בנו הרב | הגדול | מהור"4 
אשר. מדולי חכמי קהֶלתנו. ומיקירי הנגידים הנכבדים, חכם גדול תורח 


0 
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כמשא כבד מורנו אדונו רבל , 
יכבדו ממנו ‏ אדם כי ימות באהל 


תמרורים ביום ז'כסליו לפרט השנים 
עד אבא מקדשי אל =יום כ"ה כסליו 
תנצבה הלקח | לאלהים 

ואיננו | כחנוך ואליהו 


% 105) הרב המופלא מהור"ר יעקב ב"ר יהודא ליב, אביו ר' 


*הודא ליב היה הראשון אשר התמפר. להיות שימר הקברות בווילנא ועד 


עמנו היו א"י נוצרים את קברות העיר , ובנו הרב נתגדל להורה והיה 
חתן הנגיד | המפורסם כמהור"ר נתן נטע מק"ע פהיליפאווע , ונתקבל לאב"ד 
בק'ק קראפניפאליע. חבר ספר פדויות יעקב והוא מפתת לראשי 
ההלכות ונושאיהם מכל ארבעה חלקי שולחן ערוך , בסרר תשר"ק . 
נדפ:: בק"ק פ"פאדר בהסכמת הגאון מהור"ר נפתלי הירץ אב"ד דשם בשנת 
וידר יעקנ נדר (תק'פ) ונהקדמתו הוא ושוחת ‏ דורו, ‏ בי ענמו עליו 
הלאות | רבות מסבת משנאיו שהדיחו עליו את הרעה להנתן במאסר שהיח 
שם שבעה שבועוה. בעוני ולחץ גדול, ובצאתו לחפשי היה נע ונד בארץ . 
ואז חבר את ספרו זה שנדר לחברו בעת רעה, ולת זה לא. ירענו 
ממנו מאומה . , 

= 8 106) הרב המופלג מהור"ר יצחק שמעון במהור'ר חיים ‏ סג"ל 


הלוי , מורה צדק בקהלתנו, בא בהסכמה על ספר תולדות אדם ח"ב להרב 


המ"מ דקהלתנו , עם הרב הנאון מהור"ר חיים ב"ר מוביה כ"ץ . והוא קבל 
כמה חדושי תורה מפי הגאון הצדיק ר' שלמה ולמן, ומסרם בשנת תקס"כ 
להרב המ"מ כותב תולדות של הגאון להעלותם בספרו ומהם באו בח"ב לספ 
הנ"ל, והרבי המ"מ מכנהו ‏ ,הרב המופלג התמים מאדר במעשיו" ועליו 
זעל חרב ר' חיים ב"ר מוביה .פתב הרב המ'מ, שהגאון החסיד מהור"ר 
שלמה ולמן שכן בין כתפם, עוד נמצאה הסכמתו על ספר שבט מיהודה 
להרב המ"מ מפאלאצק משנת (תקע"ג) , ועלה לשמים כ' טבת תקע"ג 
נקבר בשורה אחת עם הרב ר' אריה ליב ב"ר טוביה, ועם הרב ר' זונרל . 
שיבוא זכרם להלן ועל אבן אחת חוצב זכרון שלשה הרועים האלה: ונעתיק 
א האמור עליו להלן אצל הרב ר' ליב ב'ר טוביה . 


107) מלבד: החכמים הגדולים האלו שיגעו להאציל מרוח חכמתם 
עלינו | בספריהם ובכתביהם , היתה קהלתנו המפוארה מלאה חכמים גדולים 
בהורה ומקדישים ימיהם לתלמודה, חכמים מופלאים מוקירים ומכבדים את 
החכמה והמדעים, עושי צדקות .בכל עת, מחזיקים את עץ' החיים, ומאשרים 
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אה החולים באהבה כאשר העיד עליו | מצבתו. ויעמד אברהם לפני אלהים 
שנת הקס"ט : ועצמותיו הקדושים מצאו מנוח אצל -- , 
ק ן 


הרב המופלג בתורה הצדיק המפורסס מהור'ר מרדכי נהנאון החפיר 
מהור"ר | אריו ליב עפשמיין אב"ד דק"ק קעניגםבערג, הירוע בשם ר'. 
מרדבי גיטקע מויבעם, עסק כל ימיו בתורה ובעבודה ובסגופים, ‏ אהו אוהב 
את הבריות ומקרבן לתורה ומתחסד עם קונו, < ונפטר | בשם טוב, באותה 
השנה שמת הרב ר' אברהם בהגאון, ועל אבן אחת עשו וכרון לשתי צנתרות 
הזהב. האלו ! : | 


כתר | שם טוב 
עולה | על גביהם 


מוכתר בנימוסו אנ בחכמת 
רבים מעדתו בתורה | ללחמה 
דבקו | בתורתו רחשו | נעמה 
כאחים באהבתו הדרה = לחקימה 


יקר בו שמו מרדכי מרבה למלל לאברהם 
בנקיי | כפיםי" |בך " בבונתוי " ודלה | 


רב פעלים | הלומי מחלה 
גוית האלית, גר 6 תקלה 
אוצר היאירי אפילת | בלבלה 
וןחמדת הצבי ויאר הלילה 


נגזר ממנו | נאון נצר | מטע 

אנ"ד דקב"ל עול תורה | הפליא עשות 

אני רכב ישראל חלוי | חבורים לומשות 

אבי ר' מרדכי חסיד פודות | כבושות 
החכמה תחיה חכם יפצץ = כפטישות 
כמספר אור השנים") דרף אבי | החסיד 


,) כנראה רמז בזה על ספר אור הפנים שחבר אביו הגאון אב"ד דק"ק קעניגסבערנ 
ב שנת ידרש, והוא אחד מעשרה פפרים שחבר במנין המצות בהלכה במוסר 
ובקבלה . 


1 ה 


צחכמתו , "כי נוסף על היותו גדול בתורה היה אוהב ‏ חכמה ודורשה, ופופר 
.מהיר בלשוננו הקדושה, בהשתדלותו ויגיעתו הובאו לרפוס כמה מספרי. אביו 
כמו שזכרנו לעיל , וכנראה הופיף בהם דכרים בלשונו לבאר הכוונה ולפרש 
דמיוות של אביו הגאון, כאשר קבל ממנו, והוציא לאור ספר מדרש אגדה 
בראשית בצירוף כמה מדרשים קטנים והם מדרש תמורה מסכתות גרים , 
גיהנם  ,‏ חבוט הקבר, מעשה דר' יהושע בן לוי , מסבת כלים של ביהמ"ק . 
מסבת אצילות , = ברייתא מפרקי . מרכבה, (ווילנא שנה עמוק עמוק מי 
ימצאנו , הקס"ב) עם באורים קצרים ונכוחים, גם הקדים לו הקדמה 
יקרה במציאות המדרשים הבלתי מפורפמים , ושם הראה את כחו הגדול 
בחכמת הבקורת בקורות המדרשים ומחבריהם כיד רוח הבקורת הגדולה 
אשר האציל עליו אביו הגאון. וכל כך גדול ערך ההקדמה הואת עד שהעירה 
האות החמדה בלב איש אחד ר' יעקב ב"ר נפתלי מילידי ק"ק בראד לגנב 
אותה לבחשה ולשומה בכליו, ולקרוא שמו עליה , כאשר שב והדפים את 
הספר אגדת בראשית הנ"ל בזאלקאווי שנת תקס"ב, וחכם עמנו הרב הגדול 
מהור"ר ‏ יום טוב ליפמאן דאקטאר צונץ השתמש בה (בספרו על קורות 
המדרשים דף 90) ולא ידע כי גנובה היא ומולדת בית חכמי ווילנא היא, 
וגס הרב החכם בעל הראבי"ה החדש בהשגותיו על ספרו של הרב הזה, 
לא ראה גם את הספר הנ"ל דפוס ווילנא ולא וכר את אברהם, אבל אמר 
על יעקב העוקב: שרוב: דבריו בהקדמתו שמע מפי הגאון ר' אפרים ולמן מרגליות 
(השגה ל'ב) והנה ההקדמה הזאת היא מעט מוער מפרי מלאכתו בעולם 
הבקורת והוא אומר : אפס קצהו הראת לרעת בהקדמה הזאת וכולו לא 
הראה כאן כי במקום אחר הארכתי במפלותיהם ומסלוליהם , הלכתי אחרי 
כף רגליהם, לידע ולהבין דרך מעגליהם, ראיתי כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים 
עליהם, הרביתי כמו עשרים ניירות גבולה ששים נבורים סביב לה, ופה לא 
עשיתי מאומה, ועוד הוא אומר ,ואם תרצה לידע שמות המדרשים כלם 
ובאיזה ספרים הובאו קצת מאמרים מהם לשכנו תדרשנו במקום שהארכתי, 
אולי ה' אותי להדפיסם פסיקתא רבתי לא אכחיד תחת לשוני להודיע שמותיהם 
ומי חבר כולם ,עור הוציא לאור ספר ת מים יחדיו אשר חבר הרב 
הגדול ובקי בחדרי תורה מהור"ר מנחם מענדיל מ"מ דק"ק דושאמ 
ופאניעוועז בתוספת הגהות והשלמות ועשה לו הקדמה יקרה (ווילנא תקפ"ח), 
גם חנר ספר גבולות ארץ בידיעות הנעאגראפיא , ושמעתי כי השאיר אחריו 
כתבים ‏ רבים בענינים שונים והם נמצאו ביך יורשיו  ,‏ אבל אין בהם מי 
שישים לבו עליהם להוציאם לאור, וחבל על דאבדין. הרב הגדול נוסף על 
חכמתו היה עופק במצות ובגמילות חסדים, והיה ראש גבאי בית בקור חולים 
החדש אשר הוקם מטעם הממשלה כאשר זכרנו למעלה (ח"א) . ועל פי 
יריעתו | בתכמת הרפואה השביל אל רל לסעדו על ערש דויו וכלכל ונהל 
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מהור"ר דוד פארדו מחכמי איטאליא, מחותנו של הגאון מהור"ר חיים יוסף 
דוד אוולאי שפירש כל שיתא סדחי מהתוספתא ונרפסו ממנו על ארבעזל 
הסדרים הראשונים (עיין שם הגדולים ח"ב ערך תוספתא) ולא נורע עטנו 
בגלילותינו ודרכו בקדש. אבל חכמי ווילנא כפי מה שראינו מעדויות המצכוה, 
שמו פני עיונם גם אל התוספתות ובלי ספק פלסו להם נתיב בהבנתט , 
ומהם הרב רבי יונה נתן את לבבו אל הלמוד היקר | הזה אשר הוא לאי 
דבריו , מקום שהנחלים הולכים ממנה אל ים התלמוד בבלי וירושלמי וש 
הם שבים ללכת וכל הפוסקים ראשונים ואחרונים כולם נתלין באילן המיול % 
ההוא אשר שרשיו מרובים וזרעו על כל מים" ובקרבו אל המלאכה ראז 
,הנה שם ערבובי דברים אין מוקדם ומאוחר וכו' וישתומם על המראה 
הגדול | הזה אפפקלריה המאירה פנים בהלכה אשר היא נתונה בקרן זוית 
טרופה ומשובשת בגרסאות ואין מבקש וכו', אשר על כן יגע יגיעות הרבה 
בישוב הגרסאות עפ"י הש"ס בכלי וירושלמי ומדברי הרמב"ם "ל בחבורו 
והראב"ד בהשגתו, ודברי התוספות והר"ש והרמב'"ם בפירושם , בצירוף שקול 
דעתו . ועוד הקרה ה' לפניו קצת הגהות כתיבת יד ששמע עליהם לאמר 
שהס מהגאון | החסיד רבינו אליהו , ונעור גם על ידיהם | להעמיר את 
הנוסחא הישרה על פיהם גם באר מעם ההגהות,, להיותם סתומים וחתומים 
וצריכים באור . והנה מפירושו זה נדפס רק על סדר זרעים \ בווילנא בשנת 
תקנ"ט , | והפירוש על סדר מוער נמצא בכתיבת יד וראותיו ביד נכדו ידידי 
היקר | החכם 4 הנבון מהור"ר יונה גרשטיין, הרב הוה מת בשנת תקס"ח 
וו'ל מצבתו . 


יונה | מנוח | מצאה 
נפשינו | בדמע קצה 
נפשו | במהרה יצאה 
הכשר מעשיו | נרצה 
ה"ה | המופלג מהור"ר 
יונה בן איש אמיתי 
מהו' גרשון. "מ תשוי 
שבק חיים לכל ה" 
לפ"ק (תקס"ח) תנצבה 


4) הרב הגדול החכם הכולל מהור"ר אשר77ם בהגאון התפיר 
רבינו אליהו וצלל"ה . חתנו של הרב הגדול מחד"ר נח מינדס המכר, 
חשובי עירנו אשר ירעו והכירו את הרב ו הוה מפליגים בשבח תורתף 


ה רדחו הל תרחדיוד הח בוו ה- 
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נפלה עטרה ונזר תפארה מראש ישראל 
ונדל הבכי והמספד על גולת אריאל 
צדיק אבד לדורו וסר מצנפת ישראל 
חשכו עינינו ונסתמה פרושינו לדל השואל 
קראנו ואין עונה | לבאר בתורת אל 
כהן ‏ צדק לוקה: יחד עםי אל 
צרורה נשמתו במעלות קדושים ומהורי אל 
היה הרב | הנדול | ההויף" \ וכקי 
כמהור"ר יחודה ליב במהור"ר יצחק הכהן 
וינ"ב מ"ז אדר שנת יהודה יעלה בראש 
לפ"ק (תקם"ו) הנצבה 


% 109) הרב הגאון מהור"ר ‏ מנחם אליעזר בהגאון החפיד הקדוש 
מהור"ר לוי בעל עטרת ראש. הכם ונון מופלג מאד בשנון וביושר 
הסברא  ,‏ ומופלא בחכמות הלמודיות אשר אהבה נפשו כנפש אביץ הגאון, 
עודו | צעיר ‏ לימים חבר ספר יעיר קנ( פירוש על מסכת קנים , והגאון 
החפיר רבינו אליהו, קרא אותו ולמד בו ואמר : כי משמים קא זכו ליה 
להמחבר לכוון בחבורו וה לאמתת המסכתא החמורה הזאת אשר רבים וכן 
גדולים לא הצליחו בפירושה, ונשאר בכ"י, והיה חביב וספון בעיני הגר"א 
מאד , (עיין עליות אליהו הערה ק'ו), ובאה על ספר דרך המלך הסכמתו 
אשר נתן בווילנא משנת תקנ"ה, ושם מתואר בתאר ,גאון" ומפי מנידי אמת 
שמעתי שאחרי מות רבינו הגר"א שמו תלמידיו פניהם בהנאון ר' מנחם אליעור 
שיחבר פירוש על באורי הנר"א שעל שו"ע אורח חיים והוא התחיל במלאכה 
זו, וכתב פירוש על כמה הלכות, אבל מסיבה לא נודעה לנו לא גמר מלאכתו 
הנפלאה. ובסוף ימיו היה מרביץ תורה בק'ק מינסק ושם עלה אל אלהים י'ג 
מבת תקספ" . 
% 108) הוב המופלג מהור"ר '[711 בהרב מהור"ר יהודא גרשון 
שזכרנו לעיל (אָ 90) דיין בקהלהנו, בא חתום על פסקים וכתבים בפנקס 
דצ"ג , חבר פירּש על התוספתא - מסדר זרעים ומועד. ספרי התוספתא אם 
- היותם נכבדים ונחוצים מאד להבנת המשנה והגמרא, ומקור נאמן לרעת 
= השתלשלות ההלכות ופדר קביעותם בזמן מן הזמן, לא חלו בהם ידי גךולי 
המחכרים הקדמונים להגיהם ולפרשם כראוי, אשר על כן עלו בהם מעיות 
* ההבה. ואחד היה אברהם הוא הגאון הגדול מוהר"ר אברהם אבלי בעלי מגן 
| אברהם אשר פירש בפירוש קצר את ההוספתא זנזיקין, ואחריו הרב המופלא 
וף 


\) > 0 


ומעין גנים לר' יוסף קאנדיא, כנצח ישראל, כן ספר הברית תפארת עושהו- 
וכו', ולו יאתה פאר וכבוד כי כבוד עשה .לעמו ויקר "תפארת ללשוננו היקרת, 
הריב אמריה בדברי מדע ובינה, וּעל כולם עלתה תובחת מוסר אשר. כתב. 
באהבת רעים, ‏ אשר כל קוראם ימצא נחת ועונג וישרים המה. למוצאי דעת" 
המחבר היקר הזה "לפי עדות המבקר ,היה יפה עינים וטוב. רואי, כל. דבריו: 
בנחת | נשמעים והכרת פניו העידה על חכמתו" בכל זאת רכבים לא "האמינו 
שהוא המחבר כי לפעמים לא ידע לדבר .בן באחד הענינים הנכללים בספרו, 
. ולהשיב | לשואלו כראוי. אמנם כבר ידענו כי יש מהחכמים אשר כחם רק 
בעטם ולא בפיהם, כמו שיש מן החכמים שכחם רק בפיהם ולא. בעטם, | וגם 
המבקר מעיד שלא' צדקו דברי המכחישים . 

ומלבד ספרו / הברית חבר עוּד כמה ספרים שמוכירם בספרי והם ! 
מטמוני מסתרים בפיד צרוף האותיות (חלק ראשון מאמר י"ז פרק י"ב 
ווע'ש):: טעם עצו שחבר לספר עץ חיים מהקדוש רח"ו ו"ל על רברת 
המקובל הגדול ר' עמנואל חי ריקי זל בלשון משנת חספידים. (ח'ב מאמר 
א' פרק ה'), מ צוות טובים. במעמי המצוות (ח'ר מ' רָ' פ"ב ט' -ט"), 
הרב פנחם אליהו זה אשר קהלתנו הרה וילדה - אותו, - לכבודה ותהלתה , מת 
בקראקא, -ויום מותו כיום הולדו נעלם מאתנו : 0 

8 101) הגאון התעף מהור"ר יהודא ליב. במהור"ר ‏ יצחק כ"ץ 
מרומשישאק , מפורפם בווילנא בשם ר' ליבלי רומשיסקער אחד מחריפי גוילנא 
בדורו של רבינו הגר"א,. וכפי ששמעתי ממגירי אמת העיד עליו רבינו הגדול 
שהוא ראוי. להאר גאון, ובשם הרב הגדול מהור"ר שלמה יובָבארגער שמעתי 
עליו שהיה בכחו להעביר לפניו את כל שיטות 'הש"פ כסדר, בציור המחשבה, 
*בר | חדושים | בחלבות על איזה | מסכתות , ונמצאו = אצלי. בכ"י .-מוד. חותני 
הרב החכם מהור"ר מררכי נאטאנזאהן, וכנראה הם מכהיבת יד תלמידיו 
טאשר שמעו מפיו, ומצא לו מנוח, | במבחר קברינו , ומצכתו אמריה תאמר? 


יהודה- אשר עלה בראש חמדת ישראל 
הוא מתחלתו ועד סופו בתורת יקותיאל 
ויהי | ידיו | ולבו | אמונה = אומן למואל 
דבריו כגחלי אש להשיב: כענין לשאול 
אור תורתו בחריפות ובקיאות בסדרי אל 
לו נאח: לעלה ולקלם בישרי | אל 
ירב בָיהודא תאניה ואניה בגבול ישראל 
בב בבה לחולה. במעמר. ומב ל 
בכינו בזכרנו אותו רב פעלים כ 


ו 


ואז קרא שמו על ספרו, כי לפי דבריו ,היו הקוראים מיחסים את הספר אל 


החסיד המפורסם בווילנא או החכם המפורסם בברלין" ומן המהדורא השניה 
נדפם שלישית בווילנא שנת תקע"ח . תכלית החכור הזה, לפי דברי מחברו 
הוא לבגד את דברי המקובל האלהי ר' חיים וויטאל בספרו שער הקדושה 


באופן ודרך השגת רוח הקדש שהיא השלמות האפשרית אל האיש הישראלי, 
= ולהיות השלימות הנרצית יסודתה בידיעות חכמת האלהות הנשענת על הכמת 
' הטבע, רצה המחבר לעשות שלשלת גדולה מורכבת מן כל הידיעות הנדרשות 


| לחפץ. זה , | והתחיל מיפודות חכמת הטבע , סוד הבריאה , וכוחות היסידות 
תולדות ‏ הברואים ‏ וכוחותיהם תכונת נפש האדם ונפש מקבלי התורה כו' 


|( התורה וכו'. עד שספרו זה לפי דברי מחברו ,מקושרים בו כמעט 


כל החכמות וכל הידיעות הנחמדים אשר מן העולם ועד העוּלם העליון ועד 
בכלל" וזה קראו בשם ספר הברית" פי מלת ברית הכוונה בו קשר 
כתרגומו | בתנ"ך בל'א איין בונד, | אשר כל נבוני אשכנז וחכמי .ברלין קראו 
ספר זה ענציקלאפעדיא רצה לומר ספר מאסף לכל החתכמות והידיעות 
המבעיות והלמודיות והאלקיות" (לשונו ב ושניה) ': 


והנה אם הפריז המחבר על המדה יותר: מדאי והפליג להרחיב. גבולי 
ספרו לתתו כולל כל החכמות והוא באמת אך נוגע בקצת מהם, בידיעה 
שטחית , ספרו וה עולה על כל הספרים בנושאים אלו שקדמו לו, כמית 


הענינים. המקובצים בו, נמעיד על רוב ידיעתו, ועל היותר על התשוקה 


הגדולה לאחוז בכנפות הידיעות כולן וּלאספם בית ספרו, עד כי .להיותו בלתי 


יודע שפה אחרת כי אם לה"ק הי' נעזר במלאכתו ע'י איש אחר יודע בכל 


לשון וספר קורא לפניו הדברים אשר בספרי העמים בכתבם וכלשונםו, 
צמעתיק לו תחלה הענינים בלשון עמו והוא מעתיקם אל לשון הקדש (בהקדמתו 
הראשונה), ולהיות תשוקתו גדולה מהשגתו, ואהבתו אל החכמה היתה שלא 


"לשמה אבל לשם הכמת התורה, היהה ידיעתו בתכמות ו חסרה , 


וקצורו זה הביאו להשיג על כמה מלמודי החכמות הטבעיות שבא המופת 
על אמתתם, ולהרום כמה יסודות מהכמת מה שאחר הטבע הבוים על 
המחקר העיוני המזוקק , ונשענים על חכמת כוחות הנפש, וכבר באה על 
ספרו הברית בקורת בספר המאסף לשנת תקס"ט (חדש כפליו, שבם) 
בבחינה זאת, והמבקר אומר: ,אך פעמים רבות הכריע הוא בעצמו בדעות 
חלוקות = בין גדולי. המחקרים ‏ והפלסופים, גם הרים ידו לכתוב נגד דעות 
מוסכמות = ומפורסמות - עתה וכו' ע"כ אמרנוּ בקורת תהי, ולא נסתיר דבריו 
אשר לא נכונו, ובהיות כי אין פה מקומו לכן נעתיקם אחת אחת במקומות 
מפוזרים. במאסף" ועם כל זה נתן לו המבקר לספר * הברית ,שם ומקום בין 
ספרי החכמה הגדולים אשר הנחילו לנו: מעולם אנשי שם בעלי חכמה ואסופות 
בלשוגנו הקדושה, לתפארת ישראל ולההלת, השפה היקרה הזאת; כם' אלים 
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הנאון | החפיךר לימין הגאון | האב"ר ר' יהושע | העשיל , ועל מצבתו. 
חקוק לאמר; 


קול ברמח נשמע 

יש שכר לפעלתו כי נעמא , 
בערמה ובדעת למד תורה לשמה 

בן ‏ איש חי עלה ‏ פנימת 
שלמה היתה משנתו בתבונ'ובחכמה 
זְלעפה אחזוני שופרא בלי באדמה. 
מני פנה אור המאור | כחמה 
ה"ה. אבינגנ"י. ‏ ע"ה פ"ה מהור"ר 
ישכר בער בה'ג מהור"ר שלמה 
זלמן זלל'"ה אחי הגאון החסיד 
מהור"ר אליהו מווילנא יצאה נשמתו 
בטהרה ט' אלול שנת שמח ישכךר . 

באןהלף (תקם"ז) תנצבה 


8 99) הרב הגאון מהור"ר אברהם בהרב שלמה. אחיו של הקודם 
נתגדל ‏ בווילנא | ונתקבל למ"מ בשקלאב : חבר ספרים רבים ורובם נשארו 
בכ"י, ורק אחד מהם יצא לאור ע"י נכדו הרב ר' משה בשנת תקפ'ח ונקרא 
בשם מעלות התורה והוא מאסף למאמרי חו"ל המדברים במעלת העוסק 
בתלמוּד תורה כולו מוסַר השכל ותוכחת - מגולה לאלה הממעטים בעסק -זת.. 
ורבריו בוערים כגחלי אש , ובתוכו כמהּ ענינים וכאירים פאחיו הגאון החסיר 
רבינו אליהו , ושמעתי שמקום מנוחת כבודו בנייסטאט שוגינט 


% 100) הרב החכם המפורסם מהור"ר פנחחם אליה! בן הרב מוהר"ר" 
מאיר מווילנא, מחבר ספר הברית, (בפפרו חותם א"ע פנחם וה אליתו . 
בן איש צריק וקדוש ר' ם א יר ולל"ה ילוד אשה ויראת ה' היא תתהלל 
מרת יענטע מווילנא הבירה אשר בליטא המדינה) , התחיל בחכור ספרז בעיר 
בומשאמש במדינת גאליציע ומרוב =קידתו במלאכתו כהו עיניו וילך ללבום 
להתרפאות מחליו זה, ומשם בא לק"ק האג בהאלאנד ושם השלים את 
ספרו , והביאו | לדפום בעיר ברין, שנת תקנ'ז בהעלים שמו, וער מהרה 
נתפשט ספרו בכל מקומות מושבות בני ישראל פולין , אונגאריא האלאנד 
ענגלאנד | צרפת איטאליא ארץ עוץ דמשק ארם אלגיאור וברבריה וידושלים . 
(לשונו בהקדמתו השניה) לזאת שב והדפיסו שנית בהוספות ותקונים רבים, 


| 
4 
| 


הפשטה . הנראה ‏ לעינים וכמו | שכתבתי לעיל אצל צאינה וראינה במעשה 
דבן עואי ע"ש ; ושם אמר : שבשביל שערים המצוינים בהלכה הפליג הש"י 
= לקלן | שתן וכך מפורש במדרש על פפוק צוארך בחרוזים שהיה בן עזאי 


דור0. =-אש' מלהטת סביביו וחשב ר' עקיבא שדורש במעשה מרככבה והשיב 
שהיהּ דורש בפשוטי התורה והיה חורז מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים 


" וכו", המשביל יבין אל מה ירזמון מליו, את ספרו זה הדפים בווילנא בשנת 


תק"ס ,בהקדמתו הוא חותם א"ע. דוב בער וכו" שהיה דיינא וספרא רק'"ק 
ווולנצ: --- הרב הזה הגיע לגבורות ומת שנת תקפ"ד ,ועשו נפש לצריק 
זה ע' 28 המצבה שהוקמה על הראש מהו' אליעור בהחסיד ר' חיים הנ"ל 
הנקכר אצלו, וזה לשונה: | 


שבר על שבר יחל ידבלון 
- דובב שפתי ישנים נחית לעומקא דדינאז 
בער לבי בקרבי על זקן שחכמה קנה 
עוקר הרים תוספתא ומתניתא. שונה 
ראש גלות אריאל קברניתא דספינא 
ה"ה מורינו הרב דזאגאר מהו' 
דוב בער במהור'ר יהודא ספרא ודיינא 
וי"נ ביום הושענא רבא שנת תקס"ד לפ"ק 
תנצבה 


6 98) הרב הנאון ‏ מהור"ר ישכר בער בהרב ר' שלמה ולמן, 
אחיו של הנאון החסיר . היה חתף הגביר | המפורסם ר' אשר גינצבורג ונורע 
בווילנא בשם ר'"בער ר' אשר'ס, חיבר פ יר ו ש על התורה ספר גדול ורחב 
מחזיק כמאה ניירות והוא פירוש יקר מאד , ראיתי בעצם כתיבת יר קדשו 
והוא הולך ע'"ד פורוש הרמב'ן, מעמיק בפשוטי המקראות עפ"י חכמת הלשון 


והדקדוק', ובכוונת ספורי. התורה בפנימיותם , את אדני באוריו בפשט יסד 
"על עמודי הפשט הלא המה רש"י הראב"ע הרמב"ן: הרד"ק (בשרשים) הר"י 


ערמאה = ר' עובדיה ספורני, וחבריהם, והוסיף עליהם נוספות ביושר העיון ; 
ובהערותיו = המושבלות = על פנימות = ותוכיות התורה | הלך לאור רבינו יהודה 
הלוי בספרו הכוּזרי וקרנים לו מחכמת הקבלה, וראוי שיתעוררו יורשי הגאון 
היקר שה להוציא את החמדה הגנוזה | הואת לאור, מתוך החבור נראה 
שח 3אורים "נם על הש'"ם : וכן נמצא ממנו ביד יורשיו פירוש 6 שו"ע 


"שחה ‏ \ עה בכ"י . והיה חכם משכיל בידיעות שונות וביחוד בחכמות הלמודיות 


והוּעאגראפיא .| הגאון הזה מה בשנת הקס"ז ונקבר בשורה אחת עם אתיו 


-- 904 -- 


יה 
המשך חדור הקודם = 


רוח התורה והחכמה אשר התנוספ בקהלתנו ברורו של הגאון החפיד . 
העיר את גדולינו | לחבר ספרים יקרים ונכבדים בענינים שונים , ולהתחרות : 
עם גדולי | המחברים. בארצות אחרות  ,‏ מהם אשר הוציאו את ספריהם לאור. 
ויאירו לכל בני ישראל , ומהם. אשר השאירו אחריהם חבוריהם בכהיבת יד , 
זראוים לצאת ולהראות בעולם התורה והתכמה. וראינו להקדים זכר המחברים 
אשר ידענו מהם, ולהעמירם בראש הפרק הוה : 


% 97) הרב הגאון מהור*- דוב בער במהור"ר ‏ יחודא טדיווש , 
היה אב"ר בזאגער ונתקבל אח"כ בווילנא לספרא. ודיינא . ומצאתיו חתום 
בתואר זה משנת תקכ"ו עדי תק'ן , | ומכתיבת ידו נראה שהיה ספר מהיר 
ונפלא, חנר ספר רביד הזהב על התורה, והוא ספר נפלא מאד: ,לחבר 
ולצרף שתי התורות שבכתב ושעל פה שפה אחת ודברים אחדים זה בזה 
אחודים ורמוזים ונובעים ממעין התורה כללותיה ופרטותיה ורקדוקיה ומשם 
יפרד והיה לארבעה הטורים ,(לשון המחבר על שער הספר). וכדאי הוא 
החבור | הזה שישתמשו בו חכמים ונבונים למצוא יפודות הקבלה נעוצים 
במקרא , | ומפתח = לקורות השתלשלות הדינים מראשון ועד אחרון . הגאון 
הוה נפץ עם חבורו זה להדפיסו בחוץ למדינה והיה באמסטרדאם שנת 
תקמ"ט ושם קבל הסכמת הגאון הגדול מהור"ר שאול אב"ד דק"ק אשכנזים 
דשם, אכן שב לארצו והדפיסו בהוראדנא בשנת תקנ"ז, בספרו זה מצאתי 
שהוא מתיחם ואומר: מצאתי בחבור אא'ו הגאון מהור"ר שניאור מריווש 
מק"ק פפ"רמ שהיה. נוהג ‏ שלא = לאכול בסוכה ליל ש"ע עפ"י מעשה הרש'"י 
ראש משפחתנו (אמור פ' שבעת ‏ ימים) : עוד חבר ספר שיר הח דש 
פירוש ע' שיר חשירים | עפ"י הררש ועל השער נאמר ,שיר . חדש אשר 
יסדתי בעור השם לעת זקנותי לבלכל את שיבתי אשר נתתי אל לבי פשטי 
הדברים של ספר שיר השירים" המחכר רואה בפפר - שיר השירים משל 
ומליצה לרמו על ההתקשרות אשר לכ"י עם הש"י ע'י התורה, ועקר התורה 
\ וא לדעתו חלק הנגלה ממנה ולזה אמר על פסוק לבבתני באחת מעיניך : 
ר"ל שלא האמר דכל זה הוא העוסק בנגלות ובנסתרות התורה על. כן אמר 
כאן לבבתני באחת מעיניך ור"ל אף בחלק הנגלה לבר וכו' ר"ל המראה 
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הּאדירה ותחת חוקיה המסודרים והנכונים  ,‏ ולבני ישראל היתה תורה אחת 
ומשפט אחד עם כל תושבי המונה, התעוררו אחינו להקים בית דפום 
תחלה בהוראדנא "), ואח"כ בווילנא, ממעם הפקודות שזכרנו בחלק ראשון 
-(8 90, 89): הראש הגגיד מהור'ר טוב יה במהור"ר | אברהם אכלי 
- ושותפו הרבני המופלג האברך הנגיד מהו' א רייה ליב בהמנוח המפורסם 
מהור"ר ‏ טוביה (עוד יבוא זכרו להלן), ‏ הקימו דפום בווולנא כנראה בשנת 
= תקנ"ט , וכמדומםָ לי שהספר הראשון: שהדפיסו הוא מאמר התחיה והפדות 
לרבינו ‏ :סעדיה ‏ גאון  ,‏ ובית דפוס שני הוקם ע"י השר יאזיפאט מירסקי 
קאנאניק . ושם הובאו לדפום ספרי ישראל על ידי האחים : הרבני המנהיג ר' 
אריה ליב , והרבני האברך מהור"ר גרשון לוריא, ושותפיהם התורני המנהיג 
. מהוד"ר אריה ליב במהור"ר דוד ריט וה"ה: מהור"ר משה במהור'ר מנחם 
מענדיל , | והשלישי הבי נכבד ע"י הרבני הראש ר' ב רוך במהוך*"ר יוספ 
מק"ק הוראדנא אשר הוריש את דפופו לבניו אחריו והוא ראש למשפחת 
המדפיסים ‏ הגדולים אשר בקהלהנו, ומת שנת תקס"ג, ועל מצבתו חקוקים 
הדברים האלה : 


במלאכת שמים שעפק רוב ימיו 
ולא פנה אל. רהבים כל שניו 
בצדק הדריך ולא נמוטו פעמיו 
יסף והדפים ספרי קדש לחכמיו 
נ'ה הרבני הראש מהור"ר ברו 
במהור"ר. יוספ מדפיס ומ'ם מק'ק 
הוראדנא ונפטר ש"ק א' דחו"ה פסח 
(תקס"ג) תנצבה 


ומצאתי עוד, | שם הראש הקצין הנגיד | מהור"ר | ברוך = במהו+"ר 
צני מק"ק נאווי דוואהר מ"ם קדש 5 ק "ק ווילנא הבירה, והוא 
שהביא לדפום את פפר אור החיים להתפיד ר' יוסף יעבץ בנאווי זו אהר 
שנת תקנ"ד . 


") מן הספרים שנדפפו ראשונה בק"ק הוראדנא כנראח לי, היתה צ ו א ת החפיר 
המפורסם מהור"ר זיפקינד זציל, יצאה לאור בשנת תקנ"ד , לסדר ולפרט גאולה ת הי ה 
לו א ה ד מאחין, ולא .נמצא עליה שם המדפיס, ובשנת תקנ"ה מאת עמיתך לפרט , נדפם 
ספר אבקת רוכל המיוחפ לר' מכיר ,הובא לבית הדפוס ע"י הרבני המופלא מהוו"ר מנחם 
מן בהרבני הראש מהוו"ר- ברו מ"פ כן נמצא על שער הפפר מבלי הזכרת שם העיר 
ש הי א בלא ספק ק'ק הוראדנא , וכנראה הוקם שם הדפום הראשון לספרי ישראל ע"י 
. מדפיפים מן הנוצרום + -- | 


4. 


ב לסחלו 2 


ומיום החלה אהבת התורה והחכמה על מהרת הקדש להתעורר בראשי 
הקהלות של מדינת אשכנז , התנערה גם קהלתנו לצאת בצבאותיהן, ולא 
עמדה אחר כתליהן , = וחכמי עדתנו ידעו והוקירו את, נדולי | חכמי אחינג 
באשכנז . הרב ההכם החוקר הרופא ר' יהחודה הלו" הורוויץ , | קנה" לו 
אהבת הרמבמ"]| והרב ר' נפתלי הירץ (ייזל  ,‏ אשר הללו את מעשיו בשער 
הרב המופלא המדקדק הגדול , מהור"ר ש ל מ ה מדובנא אשר בא לוזילנא . 
לקבץ חתומים על החומשים עם הבאור והתקון סופרים ,(אתרי הפרדו מן הרמבט"ן), 
מצא לו אוהבים רבים מוקירים :את חכמתו בקריתנו, ודבריהם >היקרים תמכו 
את לבו וחזקו את יד" לעשות את מלאכתו, ויתנו עדותם עליו בכתב 
ידיהם. ומהם הרב הגאון הצריק מהור"ר" שלמה ולמן והרב הג' ר' נח 
ליפשיץ, כמו שהעתקנו מדבריהם למעלה, ונעתיק | עוד | דברים נכבדים 
בענין וה בדור הבא. התאר חכם, חכם הכולל, השלם, החל להראות 
על פני מצבות מבחר קברותינו . 


אהבתם אל הפשט והרגש חסויון הספרים במדינתנו, עוררה לב יחידי סגולה 
בקהלתנו , | ה"ה דודי זקני ר' פנחם אליהו נאמן הקהל בהמנהיג מהו' חיים 
כ"ץ, ובנו מהו' שמואל כ"ץ, לנסוע לפפר"א ‏ ולהדפים שם על הוצאותיהם , 
חמשה חומשי תורה עם שלשה התרגומים , פירש"י רשב"ם, מכלל יופי ובאר 
רחובות על דקדוקי רש"י. ונלוה | אליהם ספר החנוך , החומשים האלה 
יצאו לאור בשנת תקמ'ג , מ"ד, הגאון האב"ד דקהלתנו והרב המ"ץ ר' דוד 
ב" יחיאל (ר' דוד קענדעש) הסכימו. על ידיהם, ‏ והרבו | בשבחיהם 
בהסכמותיהם .| הגאון האב"ד מתאר את האב בשם ,הרבני המהולל" ואת 
הבן | ,הרבני | האברך" והמ"ץ קורא אותם ,יקירי | ונכבדי | קהלתנו" ולפי 
הנראה מן ההסכמות היה ברעתם להוציא לאור גם נביאים וכתובים עם 
תרגום | פרש"י ומכלל יופי . קובץ | התרגומום, ומבחר ‏ המפרשים וספר 
המצות | שחברו להם יחד, יעיד על תכונת בני קהלתנו | ודרכם בלמודי 
התורה : | לאחוז 5.2 ש ם ובעקרי | הה ל כ ו ת, כאשר הורה אותנו רבינו 
הגדול הגר"א ; | | 


% 96) עד הדור הזה לא היה בית הדפום לספרי ישראל בווילנא 
מסבה לא ידענו שחרה, ואולי לא נתנה ממשלת. פולין ליהודים את הזכות: 
הזאת, והחסרון הזה הוא גרם לנו שתי רעות; האחת כי הרבה מגדולינו 
יצאו | מקרבנו ונתישבו | בארצות אחרות, בי בנסעם להדפים שם ספריהם 
והתעכבו שם כל זמן ההרפסה, קנו להם לבב אלופי הערים ההן, ופרסום 
הכמתם העיר את האלופים לבלתי תת להם לשוב לארצם, וישארו שמה 
בהור רכנים ומורים, והשנית כי לא נשאר שם וזכר להרבה מגרולי קהלתנו, 
אשר היו ראוים לעמוד לנס עמם, בעולם הלמודי, לאשר לא יצאו דבריהם 
לאור ועמהם ‏ מתה הכמתם. אולם מעת באה המדינה תחת ממשלת רופיא 
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מנחם אב תקמ"ה , ד) הרבר' נחום בהרב הגדול מהור"ר יצחק טריווש בתור 
ראב"ד משנת תקמ"א בפנקס הנ"ל ; ה) הרב :ר' צבי הירש בהרֶב מהור'ר זאב 
ואלף טריווש. משנת תקמ"ב (שם) , ו) הרב ר' דוד יהודא במהור"ר. אורי, 
משנת תקכ"ו ער הקמ"ב , (שם)  .‏ ז) הרב ר' יהורא ליב במהור"ר שמואל 
משנתָ תקכ"ט עד תקל"ח (שם) . כל אלה מחשובי ההיינים ,. ח) הרב הגדול 
/מהו' דוד: ב'ר אברהם אב"ד רק"ק קאמאי נמצאה הסכמתו על ספר דרך המלך 
להרב ר' יחיאל מיכל דק'ק קאלוואריא משנת תקנ"ה . והוא חותם א"ע אב"ר 
דק'ק קאמאי מגיד שעור בבהכ"נ דק"ק ווילנא ‏ . ומצאנו ג'כ | שרידי קצוצי 
'מצבתו ולא יכולנו להוציא פרט שנת מותו . ט) הרב מהור"ר יונה בהגאון 
מהור"ר בנימין גינצבורג , אב"ד דק'ק וויזון בהגאון מהו' מאיר מגדולי: הדיינים 
משנת תקנ"ז (פנקם דצ"ג) . י) הרב ר' דוד. ב"ר משה כ"ץ חתום כראש ב"ד 
משנת תקנ"ה (שם) , יא) הרבני הצדיק מהור"ר מרדכי ב"ר שלמה , מת חית 
ניםן תקנ"ו (מצבה)  .‏ יב) התורני מהור"ר שלמה במהור"ר שמואל ."שפל רוח 
ועניו מאד ומיאם בבצע אחרים , לבו ופיו היו שוים ולא שנה בדברים" 
ששנת תקל"א (מצבה). יג) ,,האברך התורני המופלא חסיד ועניו מהור"ר משה 
ב'ר יוסף ם"ג, י"ב אלול , ומשה. עלה למרום (מצבה) . יד) הרבני המופלג 
הצריק מהור'ר שלמה בהרבני הצדיק מהו' משה נפטר תקנ"ז ,(מצבה). 
שו) הרבני מהור"ר משה ב"ר אברהם" היו לו יר ושם בשלשה, עד וקנה 
+שיבה תורה מפיו לא משה . ב"ו טבת תקמ"ר ,(מצבה) . טז) הרבני"" ראש 
בגבורים מהור"ר יצחק במהור"ר שמואל" יצחק ורע לצרקה עד בלי שערים, 
שמו הטוב המפורפם בין הגברים" תקנ'א (פצבה) נקבר אצל הרב ר' משה 
מו"ד הנזכר לעיל ? יז) ‏ התורני ‏ הרבני מהור"ר אורי במהור"ר יעקב גבריאל 
זצלל"ה ספרא דמתא , משנת תקמ"ט , מנכבדי העיר -ומחותנו של הגביר ר' 
אשר גינצבורג : 


% 95) המתבונן על תכונת גדולי ווילנא | וחכמיה - בךור | דעה של 
הרב הנגאון החסיד , והגאון האב"ר האחרון זכרם לברכם., יראה כי נאמנים 
דברינו אשר אמרנו למעלה ,כי בו צוה ה' את הברכה לעיר ווילנא", ובאור 
פניו נחן לנו תורת חיים, ואהבת תכמה, עבודה הצדקה ומעשה השלום , 
כי עם רוב שקירת גרולינו על * הנפ"ת והתמדתם בהלכה ופוסקיםן ידעו 
להוקיר את ההגיון | במקרא עפ"י הפשט המיוסד על כללי הרקדוק וחוקי 
חכמת הלשון , ואהבת החכמה והחקירה האלחית, גם היא התנוססה בקרבנו; 


דקהלתנו . | שהיה אביו הרב המ"מ ר' יחוקאל . פויוויל ז"ל חתן הרב ר' אלחנן דקהלתנו). 
והרב ‏ ר' שמריה בעל תקנתא רמשה שביל הישר וכו' מתיחס בהקדמתו בלשון זה: שמריה 
בא"א הרב המאה'ג מהור'ר' משה וצ*ל בן הגאון מהור"ר אלחנן ברלינר הנקרא ר' אלחנן בעל 
תופפת, ובהסכמת הגאון מהור"ר חיים כהן רפאפורט אב"ר דק"ק "לבוב מתואר הרב הזת בתארו 
5או] אמיתי מהור"ר אלחנן ברלינר מק"ק הוראדנא., 


000. --= 


החסיד אז קמנו ונתעודד על נפשינו להתנפל ולהתחנן ולבקש על כל פרשת 
הקצף מאויבי מבקשי רעתנו ויהי ה' עמנו ויצא כאור משפטנו זה היום 
עשה ה' נגילה | ונשמחה בו וכו' , ויתן בלב אדונינו. המלך החפיד וכו" 
לבתוב על היהודים אשר גורשו לשוב לאיתנם למקום אחוזת נחלת אבותם, 
והרת נתנה גלוי לכל העמים *היות היהודים עתידים ליום הזה יום שהונפל 
בו כי מוב באחד לחרש הזה חרש שלשה עשר הוא חרש אדר - שני למלואים. 
שנת ויעבר מלכם לפניהם \ה' ב ר א ש ם לפ"ק וכו', פה האריך כותב 
המנלה ‏ בחובת ההודאה על הטובה ופרסום הנס , ומביא ראיות מן הרעיא 
מהיטנא, וגומר | בתודה שבח והלל , ומראה פנים לצוהך כהיבת המגלה 
שדברי האגרת | הפורים " הזאת השני אשר נעשה בזמן שאין לנו אח ואחות 
בבית המלך" ומסיים , וברם על טוב יזכר ויפקד זכרון כל הקהל. הזה אשר 
היו מעיר לעוזור להוציא הדבר מכח אל הפועל וכו" מי ימלל פאר הוד 
כבור האחים הנגידים המפורסמים כגלים מסוימים אשר שם האחד אחד 
הא אברהם ושם השני מ ש ה שפיר קאמר סביר וגמר ובו' ה"ה כבוד 
הרב המאור דקהלתנו, ויעמוּד משהָ בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי 
לעמוד לעזרת ה' בעורת ישראל וכו', ישמח האב הכי קרא שמו יצחק וכו' . 
[ה"ה ר' אברהם והרב ר' משה בני ר' יצחק סאלאווייציג ,| אשר בעת שוב 
קהל קאוונא למנוחתו בנו בית כנסת גדולה ויפה 4 בווילים פאל מגרש. העיר 
קאוונא. ומיר נכדם הוא ידידי התורני . המופלג מהור"ר ישחק וואלף פאלוויציג 
רב בקאוונא באה לידי המגלה הזאת] : ומפיים את המגלה בשיר קטן וראשי 
הבותיו | ,קאוונא חוק" וזולת זה לא ידענו ממנו דבר ועל מצבה אחת 
בבה"ק דק"ק מצאנו : צפורה בת הצדיק המופלא מהור"ר יוסף בן יחיד להזקן 
המופלא המפורסם מהור"ר שמואל הקטן זלה"ה מ"מ רק"ק קאוונא . ובלי 
פפק שזהו בעצמו כותב המגלה, 


% 94) ומחכמי הדור הזה עוד שמצאנו זכרונם בכתובים , או בשרידי 
פליטת מצבותיהם ראינו להזכיר . א) הרב ר' אברהם במהור"ר משה , חתום 
במקום ראב"ר משנת תקכ"ו עד תקמ"ב בפנקס רצ'ג ‏ . ב) הרב ר' יהורא 
במהור"ר גבריאל מראשי הדיינים | משנת| תקכ"ו עד תקמ"ג (פנקם צ'ג) , 
נ) הרב ר' אלחנן במהור"ר יצחק זעלקא *) היה חתן הרב ר' אריה ליב בלאך 
שבא זכרו לעיל , מתחשובי דייני העיר משנת תקכ"ו עד תקט"ג . ומת כ"ח 


*) הרב ר' יצחק ועלקא היה מפורסם לגוול בתורה ויראה ודרש פה קהלתנו בבהב"נ 
,ררוש הלכה תוספת ביום חתונת בנו ההוא זקני הרב ר' אלחנן ז"ל, (בי כן היה הנהוג 
,מה קהלתנו אם היה חתונה אצל גדולי התורה, כן שמעתי מאבי הרב זלל'ה) ור' זעלקא היה 
ענין ונכד להגאון ר' אלחנן ברלינר ולל"ה חתנו של הגאון ר' זלמן מירל'ס, ניפו של 
מגאון תכם צבי זלל"ה ור' אלחנן ‏ ברלינר היה לו יחוס עד ר' אלחנן בעל התוספת, כן 
קבלתי מאבי הרב וללה"ה (לשון הרב המאו הגדול מהור"ר ואב וואלף ג"י מ"מ-ומ"ץ 
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יהודא ליב זלל"ה ונפטר ביום 
יג תשרי שנת תקנ"ה לפ"ק 
תנצבה 


כט) הרב ר' שמואל חקטן מווילנא ." מצאתי. מגלה כתובה אשורית 
על קלף ובשרטוט לוכר החירות שנתן המלך אוגוסט פאניטאווסקי 
ליהודי קאוונא, | בשנת וה' ב'ר'א'ש'ם (תקמ"ג), ראשי החרוזים שבראשה 
הם מגלה חדשה שמואל הקטן מווילנא. וננראה מפגנון לשונו היה 
סופר מהיר בומנו וחכם תורניי, ולאשר דברה נוגע לקורות עיר ואם בישראל 
הקרובה לנו, ולהיותה פליטת מליצת פופרי הדור ההוא אמרתי להעתיקה 
בקצרה , בלשונה : שיר המעלות לד"א עב"ד לולי ה' שהיה לנו יאמר נא 
ישראל ‏ וכו' וכו' נחלה עבר מרשותינו וכו' אין זה כי אם מאת אלהים 
היתה נסיבה , קו"ה קוי"נו אל ה' ויט אלינו -חסד ויתן אותנו לרחמים בעיני . 
7 המלך האדיר התסיד במעשיו סטמאניסלאב אוגוסטום ‏ יר"ה, ובעיני המשנה 
למלך הרחמן אלכסנדר סאפייען וכגּ' לתת לנו חנינה ולשום לנו שארית 
בארץ הזאת העיר העליזה וקריה | המעטירה מימי קדם קדמתה ואשר גרו 
בה מימי עולם ושנים קדמוניות אבותינו ואבות אבותינו הקדושים אשר בארץ *) 
המה הלכו למנוחות שאננות ואותנו עזבו לאנחות וקינות , כי זה פעמים 
נגרשנו ממנה . כעת הראשון וה שלשים שנה הקל, כי לא נגרשנו ממצרים 
כולה רק מאדפת הגבול השייך לאנשי המקום הרעים ונתישבנו בגבול הנקרא 
חצר המלך יר"ה, וזה אחד מן המקומות שהחזיק | המועם את המרובה, 
אמנם זה האחוון הכביד כבמטאטא זה לנו למוקש. שמנה עשרה שנה שינה 
עלינו הכתוב בפתשגן כתב הדת אש נתנה ביד אויבי מבקשי נפשנו כלה 
גרש יגרשנו ולא נוכל להתמהמה לא נשאר שמה ממנו פרסה, ובית. קדשינו 
היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה וכו" ולעג השאננים ובוז לגאיונים , 
ונשים עצות בנפשנו להתישב בעבר הנהר. ווילייא אשר נתישבו שם מאזלא 
גירוש הראשון מתי מספר תחת ממשלת הדוכם האדיר והמיוחס וואוידה 
ווילענסקי קארל סטאניסלאב ראדזוויל יר"ה וכו' ונַם שם לא הינה לנו מאנשי 
המקום קאוונא וכו' ויבקשו | לשלוח יד להרחיקנו משם עד גבול שלשה 
פרסאות , ועל אלה התאפק ה' עך עת מוער כתר מלכות אדונינו: המלך 


*) ערה | המגלה הזאת כי היתה העיר קאוונא. מקום מושב לבני ישראל מימי קדם , 
כבר מצאנו בסוף המאה החמישית שם את הרב הגדול מהור"ר עזריאל | במוהר"י נושא 
ונותן ברבר הלבות עם מחותנו הרב הגדול מהוריר שמואל במהור"ר אלקנה מחבר ספר 
שו"ת מקום שמואל . (עיין שו"ת מקום שמואל סי" א', ט', יו"ד ו"ח . יט . כ'ה וכו') והרב 
מוהריש יכנהו בתאר הרב הגדול נ"י ע"ה פ"ה החכם הכולל, וכו' אב ד דק"ק קאוונא בגלול 
העליון דק"ק הוראדנא > -- 
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יחיד אבל אגרר בקינים 
על האי שופרא דבלי בעפרא 
זה מרגניתא. דלית בה טימי 
ראה זה האיש גדול בתורה 
ה"ה הרבני חריף ובקי מהור'ר 
אברהם במחור'ר אליעזר 
וינ'ב, ד' סיון שנת תקנ"ח לפ"ק 
תנצבה 


כח) התורני | החכם מהור"ר | היים שמש | במור"ר יהודא ליב 
נרויסדארפער נין ונכד להגאון מהרש"ק . מגדולי שמשי הקהלה חכם תורני, 
ונבון רעת , נכבד בעיני השרים הגדולים ויודע משכיל ‏ להטות לבבם לטובה 
לעמו ואחיו. ומפי מגידי אמת שמעתי כי היה. חכם מדיני ואוהב את 
מלכו ואת ארצו אהבה רבה, ער כי בקש את ידידו החכם ר' מיכל גארדאן 
אשר בא לבקרו לפני מותו בעת המבוכה הגדולה בליטא ופולין, ואמר 
לו : מיכל אחי השמיעני נא דברים טובים ונחומים על אודות ממשלת פולין. 
במרם אמות ותהי זאת תנחומותי בקברי . -עדות נאמנה וגדולה כי גם לנו 
לב לדעת ולהרגיש אהבת ארץ מולדת וכי גדולה אמונתנו אמון למלכנו 
אשר נשבענו לו, ולארצנו אשר אנחנו חופים בצלה, .וחכמתו וידיעותיו 
עמדו לו להיות עומד בפרץ אחיו, באהבתו את עמו וביראתו את האלהים . 
ושמעתי כי היה נוסע בארצות אשכנז בדכר עניני הקהלה, ובהמבורג עמר 
לפני הנאון הגדול מהור"ר יהונתן ונשא חן וחסד מלפניו , ומצבתו קצרהה 
ונעימה רכה וחוקה: 


ליכ 
חזו אשר שם שמש בארץ. 
ינוננו נדלה עד שמי ערץ 
ידינו כבדים מכליון : וחרץ 
מי":: ינדור" לנף = הפרץ 
שנפל שר (נדול בארץ 
מעלותיו ומדותיו נודע בארץ 
שמו הולך עד קצה ארץ 
ה"ה אבינו ע"ר התורני הרבני 
מהור'ר חיים שמש במהור"ר 


וי 

ה"ה האיש קדוש. ומהור 
מו' דוד בהרב הק' מהו' 
לוי בעל. המחבר. עטרת 
ראש. ונפטר ביום 5 
עש'ק "ד אייר ויקבר 
1 = באייר דוד תקנג) 
| תנצבה 


כו) הרבני המופלא המפורסם מהור"ר אל יקום במהור"ר נפתלי היר? 
צזה לשון מצבתו : 


אללי לי מגולל>השבץ' והצרה 
יומס ולילה. עיני | דמעה נגרה 
קולי אתן בבכיה גדולה אבה 
. פנה ממני" זוה מהצרה 
מגיד דבריו בנגלה ובנסתרה 
במששיו הי" רץ כחץ למטרה 
ה"ה א"מ הרבני איש ירא אליקום 
במהור'ר נשתלי חירץ דל וע 
ב'א שבט לפרט כי לקח אותו 

אלהים ואיננן תנצבה (תקנו) 


כז) הרב מהור"ר אברתם ב"ר אליעור, -מרביץ תורה בקהלתנו, ואבן 
קברו תתן קולה בכח : 


אפפקלריה המאירה בנהורא 
. בנצוצי אש מלהבת התורה 
ראשו כתם פז בסכרא ישרה 
הרכיץ תורה לתלמידים תדירה 
מִי * יתרץ קושיות | בגמרא. 
בר לבב ונקי שכל בחכמה 
אל ההרים אשָא' בכי ונהי 
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ציון. := הלא > ישאלף. כל שכר - | 

מה נורא המקום = ומא מיבו 
שה חלא - חצב ייפה. בר 

אבינ . יעקב: אורי צפ כן 


אבינו ומלפנו רכב ישראל במר נזעק איף בתוף רגבי: הומתק מאור" 
זמשמים ארץ איך נפל והורם עטרה ונשארנו כעוללים לא ראו אור 
ראשית חכמה קנית לא חסרת, תת לכל יום חקו וכל הלילה באש אור 
יוםיום השכם והערב בשקידה לתורה ועבודה לאשר בציון לו אור 
באהבה רבה ווזריזות הוצק חן שפתותיף כאור - נוגה הולף ואור 
רבים יפרת. חזקת זרועותם , להורות להם איזה הדרף ישכון אור 
בשרת צדק בקהל ראש בשבתך ועל כל דרכיך נגה אור 
ידמו *למו עצתף ומתק ‏ דבריף ‏ היה להם, כחום צח עלי אור 
אור פניף לא יפילון העם"אשר בשער כי באורף נראה אור 
בתוכחת מוסר בהיותף. אף חכמתף עמדה להגדיל נר מצוה ותורה אור 
רבות עשית. בכל אשר. פנית, אתה חרצת וליהודים היית אור 
הל הלכת כי נכספת לפרי מעשיף ואנחנו נשב חשף ולא אור 
מאז לצדיק, ה"ה א'א מורי הרבני המופלג בתורה ויראה זרוע אור 
זכר | לנפלאותיו | עשה משפט וצדקה בארץ ה' לו לאור 
הנגיד המפורסם ‏ לשם ולתהלה ראש וקצין כבוד מוה' יעקב אורי 
בהמנוח מוהר'ר אברהם זלל'ה ניגוע יעקב וואסף ויקרא ה' לאור- 
ביוס ד' כיב לחדש שבט שנת תקנ"ה לפרט לישרים יזרח בחשך אור 
לפ"ק תנצב ה | 


כה) הרב מהור"ר ד71 בהגאון החסיר | מהור"ר ‏ ל[" בעל עטרת 
דראש, בדרך אביו הלך , ובמעשי חסידותו רבק לאהבה , וזכה לתור מעלות 
מדותיו, כאשר תעיד האבן הקמנה אשר הוצבה על קברו ! 


קינה לדוד בעי לו 
דבקה לעפר נפשיובטנ 
ודוד הלך ושב. ממני 
דאבה עיני | מנו אוני ₪ 
בזכרי היוס רביתי ביגוני ₪ 
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רפא אל לכאבנו האנושה 
פרץ עוזה נגע הלבבות לחלשת . 
אם בארז לבנון וכשרון המעשה 
לבתה האש ושלהבת המיתה 
במה "יכו אזובי החורשה 
ממצודה. אשר לחיים פרושה 
חוי נצעק ובעפרים נתפלשה. 
ונרימה מספד במרלב החלושה 
ראו. זה האיש נהר בתורה 
ראשו כתם ‏ פז בטהרה 
מי יתנה צדקתו עשות בפתירה 
רמה קרנו לחכוה אי להפלאה 
.דרך עליותיו עבו בגילה נוראה 
בי טו'מעשיו 5 ימיו כ"ע במילואה 
ינוח וישקוט בין צדיקי מעלה : 
זכרון | צדקותיו = לגוננו 
פ"נ הרבני הצדיק מהו' רפ אל 
במהו' מרדכי ביום כ"ב שבט 
שנת תקנ"ה תנצבה 


כ הרב המופלג הנגיד מהור'ר יעקב אור" במהיר"ר אברהם 
(הנקרא ר' אורי פיינעם), אחד המפורסמים בצדקתו ותורתו בדורו ,. אבי 
משפחה יקרה ונכבדה בעירנו*) , ומצבתו תספר שבחיו בשפה ברורה ונעימה 
קרושה : 


*) על מצבת אשת הרב הזה נאמר : האשה החסידה הצנועה במעשיה והמפורסמת 
בבודה ב"מ מרת מ ל כ ה בת הגאון מהור"ר מ ש לם ול מן, נפטרה ט"ו טבת (תקמ"ה) , 
ומגזע ישרים אלו יצאו בנים וכני בנים צריקים | וישרים , על פניהם מת להם בן יקיר בימי 
עלומיו ומתואר על מצבתו: הרבני המופלג יניק וחכים, דוה לב אביו על תורתו ומעשין 
החשוקים , מהור"ר. ישראל אוסרל נפטר יום ‏ ג' כ' אייר תקמ"ד , והשאירו אחריהם לברכה את 
בנם הרב הצדיק המפורפם ברורנו, ראש ומנהיג לעדתו בצדקות ועוז מוהר"ר משלם זלמן 
הידוע בשם ר' ולמן ר' אורי'ס ‏ היה חתן הרב הגאון החריף מו' מרדכי צבי הירש הלוי 
= בהגאון החפיד המפורפם מו' יצחק אב"ר דק"ק האמבורג , נפטר יום ב' מנחם אב שנת תקצ"ו, 
זקן ושבע ימים, והניח בן יחידו הדומה לו בתורה ועבודה וחמיוחד בענותו ובישרת לבבו 
בנדיבת נפשו הרמה ואהבתו את כל בני האדם ה"ה חרב הצדיק' המופלג מהור"ר יצחק ישראל 
איסרל , מפואר בפי כל בשם ר' יצחק ר' זלמנ'ס, אשר לדאבון נפש כל יודעיו ויורעי אמת 
צצדק עזב אותנו לאנחות זה מקרוב יום י"ז שבט (תרי"ח) , 


ו" 


ו 


כא) הרב הצריק הצנוע ומפתתר מהור"ר חזיים ב"ר יונה, אחר מן 
השרידים אשר ה' קורא' כם , לבקש אך קרבתו, לא ייחלו לאיש ולא יורעו 
לבני אדם , ואך לעת יבוא יומם מכריזים עליהם לפרסמם למען יהיו למופת 
לבני דורם, ולאות לבאיף, ע"כ לא נרע ממנו זוּלֶת מצבתו, אשר גם היא 
רק ברמו ראשי תיבות הידיעה שמו: 


חשכה = שנינר ה ידוה "לבנ 
יומם ולילה אש תוקד בקרבנו 
ידינו ואברינו כבדים עלינו 
מרוב ‏ נדל השבר ואנחתינו . 
בכי ‏ ומספד זי עלה = / בתוכנו 
נפלה מאתנו עטרת ראשנו 
יודע נגלה ונסתר מתורתנו 
ולא ידע שום איש ממנו 
נומל הכ'ונשתייי המרה בכתינו 
הלף ושבק חיים לכל חיינו. 
ונפטר ביום ט"ו אלול שנת 
תקנ"ד לפק תנצבה 
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כב) הראש | המפורם :. מוהר"ר גר שו[ בטהור"ר מ ש ה מאנטעקאליא 
זו"ל מצכתו : 
בב 5 
לגרשוץ מחת ומררי. ‏ . 

גַם חשף לא יחשיף בצהרים . כאשון 

החש לבד?דבהי ‏ טוב בפת = לשו 

שר ונדול ליהודים רצוי בנחת ודשן 

ונשוא פנים לדורו ה"ה הישיש חמפורפם 

מהור"ר גרשון ב"ר משזה מאנטעקאליא 

אנפטר בשם טוב ביו"ט סיון בשנת תקנ"ד 
לפ"ק תנצבה 


כג) | הרבני | הצריק מהור'ר רפאל במהור"ר ם ר ד כ י, לא ירענו 
ממנו: נולה מצבתו : 


8 > כ) ורב המופלג הגביָר | מהור"ר : יהודא. גר אריה לים, = הידוע 
. בשם ר' יהודא קלאצעם, אתר תנגירים הנכבדים , מנדיבי עם בקריתנו, 
= מזפלג בתורה ‏ ועוסק במצות. בל ימיו, נקכר אצל הרב הגרול | מהור"ר דיד 
קענדעס הנזכר: לעיל (86 8) וכתובת המצבה שהוקמה על שניהם, תכלול 
אותם יחד : 


| א יה מו 
|+ יחמרו מעי על שני שרי צבאות ישראל מראשי העם נפכד 


הוי ואבוי אלו וקונו . איך נפלו גבורים ‏ וכלי | מלחמה אבדו 


ויחד עלי עפרי ישכבו לא שמעו ‏ קול נונש ולא פחדו 
המות ניל" ‏ כמים ' עלי = גודרי"' :גר . /ובפרץ ‏ קמור | עמדו 
הלא המה הנאהבים ‏ והנעימים , | בחייהם ובמותם . לא נפרדו 
בכו בכה להולף:, ‏ ולשכנו הקרוב | אל ביתו תקוננו | ותנודו. 
רגליכם ‏ לא לנחשתים א הוגשו , . וידיכם ‏ לא אסורות ‏ הלא ספדו 
איף -נפלו משמים מהללי הלל בני + שחר ונשף בדת אל למדו 
ךכבו | מרכבות . המעשים . *ולדרף | רחוקה | ביראה | הצטידו 
ישאגו | עליהם כפירים = הילכו שנים ‏ יחד בלתי אם נועדו 
הלא אתה יהודא אשר יודוף > 
לא נכחד. מאתנו ‏ שמך ווזכרף 
יסורים תורה ותפלה המה יעזרוך ‏ | ו' ד[7 כנעתק לעיל בר"ה 


|ופה באה וכרון חרב המ"ץ 


= בלב ונפש עבודתף ונעים זמירותיף ! . האתה] : 


ה"ה אבי הרבני המופלג מהור"ר ו במהור"ר אריה ליב זללהין 
וי"נ כ"ד אייר בעת ההיא וי ד יהודה מאת אחיו תנצבה 
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*) הרב היקר הנככד הזה היה הותן הרב הגביר המפואר המופלא הצדיק סהור"ר 


שמואל ביר חיים שנקרא על שם חותנו בעירנו ר' שמואל יהודא'ם או ר' שמואל קלאטצקי 
אחד המיוחדים, בנדיבי עמנו, עושה צרקות בכל עת בנפש נדיבה, נושא ופובל כל צרכי 
הצבור בפרט ובכלל ברוח אמיץ, ומה יפה ונכון מתואר על מצבתו: 


חי נשוע ושר לא אך חיי בשר 
כי גם חיי רוח חי כאחד הגבוהים 
יודע מבין צדיק סחר עליון לשקול 
מהיר כל מצוה רכ כח ורב כסף. 
שנת חי ח יי ע רל ם ב ח יי ש ע ה. יי שירי שפת קרש ח'א לוריר נפשו 
ח יב החכם הגדול המשורר. המצוין מהור"ר אברהם דובער הכהן לעבענזאהן נ"י) . 


: 

ו | ּ 

יום מנריר ודלף לא מרדו ולא נשם ושלג וברד ומי חשר 

תנם עמו בביתו נאוה קדש בית ועד לחכמים להחזיק תומך מאושר 

ה"ה הראש והנניד המפורסם מהור"ר אשר במהור"ר קלונימוס 

קלמן נינצבורג, מת אשר ביום כ"נג אדר ראשו יבוא שלום: 
ינוח על משכבו מלאכים שלח פאשר (תקנ"א): , 


וכמשלש שנים לפני מותו של הגבל מהור"ר אשר, מה לו עו 
בן יקיר הרבני המנהיג ר' בנימין וואלף בשנת תקמ"ח, והשתיקה על המצבה 
כהודיה | שהיה | איש | מצין בימיו, ונקבר אצל הגאון ר' דור ב"ר שמעון 
ברוירא. וזה הרשום על מצַבתוּ 


ועליו | חונה איש אמונה 
וחוא' | עודנו | .רךף > בשנה 
אשר צוה שבחו לא לציינה 
לבד "כציון, שמ .לסמנה 
פינ הרבני. המנהיני מחוריר 
בנימין וואלף בהנביר המפו' 
מהור"ר אשר. גינצבורג נפטר 
כ"ז טבת שנת תקמ'ח תנצבה 


יט) התורני החסיד המופלג מהור"ר. יצחק בהקד(₪ פהרד אתיה 
ליב. מתואר במחוג, מצבהו ות ארים נעלים סאד : 


אובל : 
ייד עשי לך מספד תמרורים 
צדיק תמים בדרכיו הלך במשרים 
חכם. בתולה :ונבור | בגכורים ה 
קדוש וחסיד וטהור בטהורים 
ה"ה התורני המופלג מהור"ךר 
יצחק בהקדוש מהור"ר. אריה 
ליב ונפטר ביום כ"ו סיון לפרט 
ויצא יצחק לשוח בשדה שנת %% 
הקנ"ב לפ"ק תנצבה 
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ו 

יח) הגביר | המפורסם המופלא מהור"ר אשר כ" קלונימוס 
גינצבורג ") מן המשפחות הגדולות והמיוחפות בישראל, אביו ר' של ונימום 
הוא כנראה , הנגיד המפורפם מהוו"ר קלונימוס קלמן מק"ק פינסק, בן 


> הרב. מהור"ר יצחק אייזיק בן | המפורסם מהור"ר אשר מק'ק ווילנא שהיה 


קרא ר' אשר ר' קלמנ'ם ממשפחה גינצ'בור2. והנגיד מהור"ר קלונימוס 
'מפינפק הוא אבי אמו של ה:און מהור"ר יעקב בעל תולדות .יעקב (על מפ' 


ברכות) בהנאון הנדול מהור"ר אברהם מ"מ מ'ק ארלא (כן מתיחס. הגאון 


. מהו' יעקב הנ"ל). הגביר ר' אשך גינצבורג היה חתן: הגביר הנודע מוהר"ר 


אבא קלאצעם, .והיה נקרא ר' אשר אבא קלאצעס , מצאתיו חתום על 
כתב ‏ הרבנות . של הגאון האב"ד דקהלתנו משנת (תק"י), ווה לעד כי גם 
בהיותו צעיר לימים נמנה בין ישישים לחות דעת, והיה ראש, פרנם, ומנהיג 


-זגבאי רצ" בקהלתנו, | כנראה מפנקס רצרקה גדולה . צדקת פרזונו נודעת 


| "בקרבנו , ויראתו את ה' ואהבתו את התורה ולומדיה לאות ולמופת בימיו 
= זומת וק <ושבע ימים, בשנת . תקנ"א -- ונקבר אצל בנו המנהיג מהור"ר 


שמעון, אשר מת על פניו | בשנת תק[ ואבן | אחת מקיר קברם תזעק: 


בו בצור טמון בעפר, 
אפ נחלת שפר, 
= נבול אשר נבול שמעון 
= איד נפל היום בישראל גדול ושר | שור ושנר גדול כים בנו פרץ . 
שמנ'לחמו נתן לדל בתם לב ויושר | מָשמים ‏ השמיע רין ומשפט חרץ 


רעננה כפתו בארץ חלקו מאושר | עודנו באבו נקטף רך פארה במערץ 
גדול הנוצה ארף האבר כנפי נשר ‏ וְעַל ‏ מפרציו. ‏ ישכון | כבוד בארץ 


* יוםעשרים ושלש' לחדש שני" עשר | בשא עול בנעוריו ולא הזקין בארץ 


נפטר בש"ט ואורף ל ימ' כבוהוי עושר ה"ה בנו האברך המנהיג ישר ונטרץ 
צד קו לפניו יהלך לאלף זמליץ יושר שמעון איננו הלך בררך כל הארץ 


ן בשבבו תשמ'עליוישכון לב' בשר |ביום | אשר | שבו מתור הארץ 


זרוחו בסתר עליון יחזו פנימו "שר | חי'ת | מנחם וכני | אשר ימנה 
רצוי אחיו בעיני אל'ואד' מוב וכשר 0 


צם שב נם ישיש כגבו' קרוץ אורח מישו' ולא נטיו רגליו ולא שפף אשר 


לשקוד על דלתות בית ח' יום יום לו יוכל | להמנות מראשונים עשר 


. ב"ז. שבט שנת תקמ"ה . 
תנצבה : 


טו) הראש המפורסם מהור"ר יהודא בהראש ר' אליעזר ליפמן' ידוע 
בשם ר' יהודה ר' ליפמאנם, מיחידי סגולת הקהלה עוּסק בתורה וכמצות 
כל ימיו, ועופק בצרכי הצבור +באמונה, ‏ ומת בלא' בנים,. ואין לנו ממנו 
בי אם מצבתו האוצרה קצות דרביו באמרות טהורות : 


ידיו רב לו יחיה | הזרע צדקתו 
חשיא רבות בנות ועשה חיל בעפרתו 
האת ".ולי החיג דיה .= לנהנתו 
דמים למולות, וחתן יוצא מחופתו 
הכדלה וקדוש. על יין. בכה"כ נדבתו 
ראש המדברים בכ"מ גדולתו וענותנותו, 
יש כאן חכמה וזקנה דשן ורעננה כפתו 
בישראל גדול שמו ונוהע ה"ה הראש 
המפורסם מהור"ר | יהודא + בהראש 
המפורסם מהור"ר ‏ אליעזר ‏ ליפמאן 
חניכתו וירד יהודה מאת אחיו כ"ה 
אלול ועלה למנוחות שנת (תקמ"ח) . 
תנצבה, | 


) הראש מהור"ר שה במהור"ר שלמה, ממצבתו נראה כי היה חכם 
דול בתורה, שנון ומפולפל, וזה לשונה : 


מספד | רב הנחי | נעשה 
על עטרת ראשנו שבתת 
שנון ומפולפל בחדרי מורשה 
וכבודו מאהל לא משה 
הוי | ואבוי ואבל | קשה 
בפטירת אבינו הראש מהור"ה, 
משה במהרר שלמה, 
וי" יום י'ע סיון שנת תקמ"ט תנצב"ה . 


- ו 


רב פעלים מקבצאל בבנין = פיעל 
הדור | עוד = פרושות. וי ! לכל ודל | שואל 
הו אק י בקןל = אריאל = אריאל 
כב רפ בכרב 0 בוכר .יי הליל 
יצאה ‏ נשמתו בטהרה בשעת קדוש לאל 
ביום ב' אלול שנת גדול שמו | בישראל 
היה כבוד הראש והנגיד הנדיב המפורסם מהור"ר 
אריה ליב' בהמנוח הראש הנגיד המופלג 
המפורספם מהור"ר אליעזר זלל"ה לפרט 
ונפל היום שר וגדול בישראל תקמינ, 


ומצדו נממן בנו האברך המופלא מהור"ר אליעור , אשר בקש שלא 
להרבות בשבחו על מצבתו: 


מצוה לקיים דברי המת 
בקש שלא לרבות בשבחו 
פה נטמן רף בשנים 
מעשיו טובים ומהוגים 
מהור"ר אליעזר בהמנוח 
מהו' אריה ליב זצלה"ה 
ונפטר ביום. כ"א אלול 
שנת | תקמ"ו תנצבה. 


טו) הרכ. מוהר'ר יחיאל ב"ד ר 5 א ל , כנראה הוא נכד הגאון בעל 
סדר הדורות, ואין לנו ממנו כי אם מצבתו הקצרה : 


אלך שולל במר נפשי 
כ אריוך | בדמעתי 
על פטירת ‏ איש חיל 
רב פעלים | מקבצל 
, ה"ה קדוש יאמר. לו 
| מהור"ר יחיאל במהור"ר 
רפאל . נפטר ביום ד' 
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ונפמר וקן ושבע ימים וה כשלש שנים *) ומצבתו תעיר על יקרתו : 


הבימו 
אל צר חוצב עלי קבף 
בעל. כנפים . צרך; האבה 
ךאש ומנהיג מנהל ומדבר 
הוי איך נפל. בנברים גבר 
מר* בכו על שוד: ושבר 
על פמירת הרבני הראש 
והנגיד הקצין המופלא החכם 
השלם המפורסם כמהור"ר . 
אברהם במהור"ר יחיאל 
מיכל נפטר. בשיק ‏ ז 
מרחשוון | תקמ'א תנצבה. 


יד) הגביר = הנדיב = המפורסם ‏ מהור'ר ‏ אריה ליב ב'י אליעזר 
הנודע בשם ר' ליב לייזרם, מפורםם בענותו , צדקתו וחסדו עם אביוני עמו, 
שהיה ממציא להם צדקה בשעת רחקם בדרך הרוחה שלא לביישם, הוא 
בנה בית המדרש גדול בחצרו ברחוב יהודים והקדישו לתורה ועבודה, ובית 
המררש הזה עומר על תלו ער היום נקרא בשם ר' ליב לייזרם קלויז ‏ וזה 
לשון מצבתו 1. 


= מצבת אבן בוכים 
אלי ציון עלי נטמן פה שר ישראל 


*) וזה אשר כתבתי לוכרון שמו בספר הזכרונות אשר לי: אור ליום ו'"ב פנת 
תרמ"ז עלתה לשמים נפש ידירנו ידיר ‏ ה' ואדם, הרב הגרול החכם המפואר' מהור"ר יש|"א5 
רב בווילנא במהור"ר אברההם גארדאן, וביום א' י"ר טבת על כתף נשאוהו = לבית הקברות 
ובא אל מנוחתו שעה ב' וחצי אחרי חצות , היום, והאיש זקן בן שבעים ושמונה , נולר ה' 
מבת שנת תקל"ח, והשלים ימיו ביום שנכנס לברית, גדול בתורה ויורע את כל המשנה בעל . 
פה, ובקי בש"ם , משכיל ויורע? בחכמה, אוהב טהר לבב , ואהוב כל ישרי לב, מקכל את 
כל האדם בפבר פנים יפות, הולך תמים ופועל צדק , רובר אמת בלבבו, עניו וצדיק. בן 
מיוחפי וגדולי עירנו ממשפחת חכמים ומשכילים , וה' חפץ רכאו, החלה אותו בכאב רנל יותר 
משתים עשרה שנה, והוא לא התאונן על יסוריו ולא פצה פיו להאנת על קשה יומו, אבל 
קבלם באהבה, טוב לב ושמח בחלקו הדל והרוה לעת ו קנ תו, עד אשר קרא לו אבין 
שבשמים ויעל:. - ' 
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אשר זֶרע לצדקה -וקצר לפי חסד 
איש צמח שמו | בהמנוח מהור"ר 
מרדכי ז"ל, ובנו היניק וחכים קנקן 
חדש מלא ישן ,| החתן כמר 
משה, ונתעלה למעלה א' מנחם 
שנת. ומשה עלה | אל אלהים 
| ואביו | המנוח נתבקש בישיבה 
4 . של מעלה ערב ר"ח מנחם אב 
" את צמח דוד במהרה תצמיף (ל"ט), 


יא) הרבני המופלא ר' יצחק ביר חיים מולאוין אבי הגאוניס 
הטפורסמים ף' חיים, ר' שלמה זלמן , ור' שמחה מולאזין שכבר בא זכרם : 


פה נגנז ונטסט 

איש נסס 

בשם טוב משט 
פה חתוד והרבני המופפא 
שהור'ר יצחק במהור"ר חייף 
מואלאזין זצ"ל , והלך לעולמף 
בש'"מ י"ב מנחם אב תקם תנצבה. 


-==8  -=8 = 


יב) האלוף הראש ומנהיג מהור"ר אל'ע11 במהור"ר | שלמה ממיקטין 
לא ידענו ממנו זולת מצבתו + 


פ"נ אישתם וישר הישיש האלוף 

התורני הראש ומנהיג מהור''ר 

, אליעזר במהוריר שלמה 
ו / מטיקטין נפטר י"ד סיון תק"ם 


ינ) הראש החכם מהור"ר אברהם במהור'ר יתיאל מיכל ב'ד 
אהון דאקטאר נארדאן, אחד מראשי פרנסי העיר, תורני וחכם ומשביל 
בידיעות (הוא אביו של הרב הגדול ר' ישראל גארדאן שהיה רב בקהלהנו 


1 


ח) האלוף בתורה מהור"ך שמואל במהור"ר יוםל לא ירענוהו כי אם 
ממצכתו הקוראת : 

א וי 0-2 
שוע' מרה |ןמספד אמרד 
לנבר ירא וחרד ספה פתאום 
ה"ה אדוני אבי אלוף בתורה 
ומסובל ביסורים תמים במעשין ו 
כמהור"ר שמואל כמחו יוסם 9 
וי בש"ק י"ד טבת שנת 
ותשובתי הרמת' כי שם ביתו 

ותקל"מ), 


ט) הרב החפיר. מהור"ר חי ב"ר חיים תתן ר' שבתי . (אולי היא 
הרב ר' שבתי במוהר"ר אלחנן חפץ אחד המיוחדים בדייני קדלתנו הנזכר 
לעיל) . בפנקם עובון של הרב בעל באר הגולה בפסק דין שהיה בינו ובין 
הרב ר' אליהו בהר"ץ, הוא ,מכונה : האלוף המרומם התורני הרבני הראש 
ומנהיג ה"ה מהור"ר חיים בהמנוח ה"ה הישיש מהור"ר חיים (רף . ). ובמקום 
אחר בפנקס הנ"ל מכונה בשם, החסיד ר' חיים, ועלה לארץ ישראל, כנראה. 
בשנת תק"ל ומת שם והניח אחריו ברכה שני בנים נכבדים ויקרים , האחד' 
' הוא הראש המופלג מהור"ר אליעזר , והשני הראש התורני המופלא מהור"ר 
שמוא ל, אשר בנו בתים בישראל , כמו שיבוא. זכרם. עוך + , 


י) החכם הכולל מהור"ר צ'מ1] במהור"ר מרדכי , הוא אחד המיוחדים". 
אשר זכה לתאר ,החכם הכולל" בקהלתנו, בימיהם ההם לעת אשר חחון 
הפלגת התארים לא היה נפרץ , והוא טרם הגיעו לימי | הבינה , וזו עדות. = 
נאמנה על היותו ראוי לוה הכבוד , וכי הפיצה החכמה מעינותיה בקרבנו , 
ואנשי תבונות רלה דלו ממנו, ובנו גם הוא אשר הקרימו לעלות אל האלהים 
בימי עלומיו , נתחנך: על פי דרך אביו והיה ,קנקן חדש מלא ישן" ובמחונ 
זה תאדו אותם : 


על זה דוה לבנו על האי שופרא 
דבלי בארעא . אב ובנו ה"ה הרבני 
המופלג . נשוא פנים ויועץ החכם 
הכולל, ונבון . ולא הגיע לימו: הבינה 


0 5 


במהו' ישראל וי"נ במהרה 
בשבת . קדש ערב ו"ח 
חשוון תקלי'ז 


) הרב הגביר הצדיק מהור"ם דוב בער בהרב ר' אליה פעפעלעס 
המפואר. בצדקתו ונדיבתו ותהלתו עודה שמורה ועומדת בפי נכברי עירנו 
ועדה המצבה : 
דמע פלגי ‏ מים ירדו | עינינו בקול | הומיה 
. ויחדיו | עשיר ואביון ‏ יקוננו תאניה ואניה 
ממוש. "שר = \ נדןל. \ העצה ורב = העלילוה 
באברתו ובגז כבשי'יתחממו בעלי ישרי' ותושיה 
על האי שופרא דבלה בארעא הילילו בכיה ובכיה 
רמה קרנו תורה וגדולה וענוה עוד בו שלישיה 
היה כבוד | הרבני | המופלג. הנגיד : חנחוב 
המפוהספ" . מוהרירי . דובי. בער בהמנוח 
הרבני שר ונגיד המפורסם מוהר"ר ‏ אליהו 
בהר"ץ \ . הנאון וינ" .כ"ח האלול , |בשנת 
יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו 
(תקל"ם) , 


1) הרב החפיר מוהר"ר ממך27" במהור"ר ‏ יעקב ישראל , לא נורע 
לי כי אם ממצפתו הישנה והשבורה במקצת, ורוב מלותיה נמשמשו ער אשר 
ברוב עמל הגענו למצוא מה מעט והיה ‏ הנמצא למשמרת : 

ש לי ו המר 

תרר טיני, דסעהי כמר 

לאשר באה בפח כצפור היער 

זה האיש מרדכי היושב בשער 

| עסקן במצות ביראה ותור' אור 
הארשהב ומורי 7 | 

| החפיד העניו והצדיק חראש 

החכם | מהר'ר | מרדכי 

במהור"ר ‏ יעקב ישראל 

וינ" יכב המח / תקליטן, 


ו 


* 4) הראש הנגיד . מהור"ר יוסף במהור"ר י הודא ליב בהרב ההאאון 
מהוד"ר משה חתן -ר'.זלקינר מגדולי ונכבדי ווילנא , אחי הרב הגאון מהוד"ר 


שאיל שישקטס . נקבר אצל הרב מהור"ר אליה פעסעלעס , 
המטלה על מצבתו : 


על זה דוה לבנו אוי 
כי נפלה עטרת ראשינו 
ועל דא יאות למבכי. על 
האי | שופרא | דבלי 
בעפרא, קנה תכמה 
ובינה בכפלים בחכמתו 
ובתורתו :' ה"ת ‏ הרבני 
המופלג נשוא פניםויועץ . 
הראש הנגיד מהור"ר 
יוסף במהור"ר יהודא 
ליב בהרב הנדול -מה" 
משה חתן ר' זלקינד 
ונפטר יום ד' ח' אדר 


לפרט וימת יוסף לכל 


החור ההוא (תקליו) לפ"ק 
תנצבה 


ומתואר בתגר 


ה] הראש המופלא החכם מהור"ר מוביה במהור"ר ישראל מיחירי סגלת 
נגידי ווילנא ומצבתו בקברות עירנו : 


מוכיה למרום עלה ונתעלה 
וי לשופרא דבעפרא בלה 
בצהרים אור יקר אפלה 
יפה נוף נגדעה ונפלה 
הי ואבוי אקונן בהמולה 
על פטירת אדוני אבי הרבני 
המופלא הראש הנגיד וחכם 
המהולל כמוהר"ר טוביה 


1 
\ 
1 
| 
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האלה + כו ביום בחרנו בידיעת ורצון קרוביו ומיודעיו של המנוח הרב הגדול 
מהור"ך משה ו"ל שהיה נקרא ר' משה רבקש , והעמדנו לאפיטרופוס ונאמן 
איש אחר מיוצאי חלציו של הרב הנ"ל גברא דלא מקבל עליה למותא דרבנן 
ואית ליה רהבא פריכא הוא ניהו האלוף המרומם המנהיג ה'ה מהור"ר אליה 


= במהנר"ר צבי הירש יצ'ו ומפרנו לידו כל הכתבים ושט"ח והפנקס הלז, ובו 


ירשום ‏ מהר"א הנ"ל כל הוצאות * והכנסות | שיהיו לו ממעות ‏ הצרקה הג"ל. 


' שבתקנה על חכירת אתרוגים שנמצאת בפנקם צ'ג משנת תקכ"ב טכונה 
בתואר ‏ פה"ו דמדינת ליטא" --- ועל כנפי צרקתו עלה אליהו השמיטה שנת 
" תקל"א וכה תקונן אבן מצבתו 


אבל | אעורר ואזעק | במרח 
לזכרה עת הוסר. הנזר ועטרה 
יום שעלה אליה השמים בסערה 
הא ה גב קר א שרי ה ביריה 
וְפריו היו למאכל ואליהו לתרופה 
לעמוד בפרץ מכל סער וסופה 
ידיו היו פתוחות להציל אסורים מקשרות 
ולהשיב' נפש רוח נשברות 
ה"ה אבי רכב ישראל מו אליהן במוי 
צבי כהחסיד מוהר"ר אליהו בהנאון 
מוה' משה אב"ד דק"קווילנא ויצאה 
נשמתו עיו'כ | אשריך וטוב. לך 
לעוה"ב (תקל"א,) 
) התורני המופלא מהור"ר ניסן במהור"ר מ שה, לא ידענוהו 5 
אם ממצבתו האומרת : 


ענו וקוננו זאת להנידה 
איה תורה תלמוד והלומדה 
אוי ואבוי לזעוק על זאת האבדה 
ה"ה התורני המופלא שהיה 
א"ב ומניד משרים ומורה צדק 
בק"ק לעכוויץ ובק"ק איבי 
שו ניסן במהו" משה זצ'ל 
וע כ"ה ניסן תקל"ב תנצבה 
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ובמדות גם הוא נתקדש באותו יום עצמו: ללמדך 
ששקולה מ"צ כשריפת ב"א ואנחנו ליום קומם מחכים ומציצים 


8 99) גדולי המאורות אשר העירו באור תורתם וחכמתם על קהלתגר 
העירו את קציני ונגידי העיר, והלהיבו את לבביהם באהבת התורה, ובעבודת 
הצדקה , ולשמחת נפש הננו מוצאים ברור רעה זה אה אלופינו | מסובלים 
בעול התורה והעבודה , ונגידים עוסקים בתורה וחכמה , תומכים ומחזיקים.: 
ידי לומדיהן, | עוסקים בצרכי הצבור באמונה  ,‏ מרבים להיטיב ולגמול חפר 
במדה גדושה ונפרזה מאד, המפורסמים בהם הם: 

א) הראש מהור"ר מרדכי" ב"ר מרדכי רֶ' צמת'ם, נודע (מפורסם: 
בקהלתנו, ומצבו לעד 


ידי כבדה על אנחתי 
אשר הסיר ה' מקרבנו 
משען לחם ומשען מים 
בחוץי ‏ לָא"! ילין: + גר . 
דלתותיו | לאורח פתח 
ח"ה הראש מהו' מרדכי 
ביר מרדכי ר צמח'ם 
ונפמר ביום ו' תשרי 
תקי"ט תנצבה 


ב) הדב המפורסם הגביר מהור"ר אליה1 בהרב. מהו' צב", נכר 
הגאון מהו' משה קרעמער ; ידוע בווילנא בשם ר' אליהו פעסעלעם , כבר 
בשנת תק"י. מצאתיו חתום שלישי על כתב הְרבנות של הגאו8 האב'ד מהור"ר' 
שמואל , וזה עדות נאמנה כי היו מן היושבים ראשונה בסוד. ישרים וערה , 
הנביר הזה היה שני בשני עם הנאון החפיד רבינו אליהו זלל"ה , ותמך אותוי 
זאת כל משפחתו כל' הימים, וגם קודם מותו הקדיש סך מסוים לצורך ספוק 
רבינו ואחיו | הגאון מהור"ר אברהם. ואני וכיתי לראות צואתו שהיא מעין 
צואת הרב יסו"ד בפזור צדקות לחברות שונות לשטה ועולמית בסך מיפלג 
+הכל בדיוק ‏ גדול ובסדר' נכון שלא יאכל הקרן ויפסידו | הפירות ; \כן ראיתי 
את פנקם חשבון הצדקות שלו, וחשבון עזבון אכיו וקנו הגאון בעל באר 
הגולה ,| בכתיבת ידו משנת תק"ה עד תק"ל , ובראש הפנקס הזה נמצאתה. 
הסכמת הגאון ‏ האב"ד מהור"ר ‏ יהושע העשיל "ל בצרוף ב"ר משנה תק"ה , 
לספור את עזבון של בעל באר הגולה ביד הגב+ הזה, וכתוב. כרכרים 

\ . . 
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הה אבי מורי התורני והרבני המופלג 
המפורסם הדיין מהו' משה כן הרבני 
החריף מהור"ר הנזיל הנקרא ב"כ 
משה שלאנימור, ונפטר כ"ה אייר 
לפרט ומשה עלה למרןם רקנ'ב , 


ה) הרב הדיין מהור"ר *71א במוהר"ר ג ב ר י א ל , ווה לשון מצכתו: 


אשא קנה | והי ובכי 
| ועיני * עיני יורדה דמעה 
. על שנהפך חודש לאבל 
על פטירת אבי מורי 
הרבני | הדיין = המצויין 
מו'יהודא במהו' גבריאל 
חר"א. טייץ ו"נ בינס ‏ ה' 
א' דר"ח אדר שנת תקנ"ב 


\ הרב. מהור"ר 717 בהקדוש ‏ המופלג | מהור"ר. יהודא ליב פפרא 
ץדיינא רקהלתנו ,. בא בהסכמה על ספר דרך המלְך שחיבר הרב המופלא 
הררשן הנדול מהור"ר ייאל מיכל במוהר"ר יהודא ליב מק"ק קאלוואריע 
על המסורת ועל הדרושיס בשנת תקנ"ה . ומצבתו בלשון מעורבבת תספר 
לנו איכותיו : 


ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו בכל ‏ חפצים 
ויהי דו% עוש' משפמ וצהק' לכלעמו מותיב ומפרק תרוצי" 
בקי בכל חדרי תורה מימיו נאמנים אך שמריו מוצצים 
מופר ודיין מצויין דפה היה, והוי דמי לבר אלהין פומיה 
מפיק מרגלאין ומלין דתריצין א מפפר ימיו חרוצים 
מחומר הם קרוצים, נטרם ימי הזקנה עליו קופצים 
ששכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד בין משאבים 
נתנו עליו קול מחצצים שנת תכנ"ח ליצירה ביום 
שנשרף בית מקדשנו . אשר הציתוהו הלוחצים, ודוד 
בן איש אפרתי הקדוש ר' יהודה ליב מופלג בתורה 


. 


. 


אלי ונהי ארימה במספד תמרורים 

הוי נהפף לי המים המתוקים למרש 5 - . 
בהאי שופרא דבלי ומתפלש בעפרים 

רב גדול לנו השאת והשברים 

רוש ולענה ושוד ושבר לנותרים 

שבתי וראיתי שנפל גבור בגבורים 

ה"ה. הרבני הדיין סיני | ועוקר הרים 

מהור"ר אליהו במחו שבתי חפץ זצ'ל 

ונפטר ה' אלול שנת תקן תנצבה 


1) הרב הדיין המנהיג מהוהר"ר 105 במהור"ר צב" , מצאתיו חתום 
על כמה וכמה פסקים מב"ר בפנקם רצ'ג משנת תקמ"א ומקום חתימתו 
בין הדיינים מעיד היותו מן הגדולים שבהם, נמצאה מצבתו בקברות עירנו+ 


פסח זה שאנו אובלי' עליו על שם שפתח לבו כאולם 
ספדו והלילילו על ששמו נודע בעולם . 
הכם ויושב בישיבה הוגה בתורה ליל ויומם 
בכל יום ויום הולך ומתגבר ומתרומם. 
נפל שר וגדול בעל מדות הנעימים 
צנא מלא ספרא ובכל דרכיו תמים 
הי חפיד ועניו אשר מימיו אנו דולים 
ראו והביטו איך שנשאר בכרם קרחה 
שעו ממני אמרר בבכי ויגון | ואנחה 
הרבני הדיין המנהיג מוה' פסח במו' צבי 
ונפטר יום ב' אלול שנת תקנ"א לפ"ק 


7) הרב הדיין מהור'ר מש שלאנימור בהרב מהור"ר הזיל , שהיד 
ראב" בק"ק סלאנים כפי שמצאאיו חתום בפנקם החתומים של מהרשין 
,אשר ענזיל . בהרב. המאה'"ג. מהור"ד ‏ יהורא ליב ו'ל. ופצכה] 

| אמריה תאמר: 


מי לנו | נדול = ממשה 
שר הבירה ואבן הראשה 
הלא זה האיש משה 
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דצוף אהבת הרת האמיתי , ויקר התורה והמצוה, ואם ישקיפו חכמי הדור על 
-* אבדן החכמות והמדות מבינינו , אין פפק שיתנו יר ויסכימו ‏ שיחוקו מליו, 
למען ילמדו בנינו לבָעַת חכמה ומוסר ויראת ה' בלא לב ולב כי אם בהשכל 
זידוע ‏ אותם (ושוב האריך. החכם בדברי דודים ואהובים ומפיים בטוב) והיה 
זה שלום, מאד"ה ומנאי המוכן לטובתו כל הימים, הקטן משה מדעסוי . -- 

ובסוף ‏ ימיו חבר הרב החכם הזה ספר," מגילת פדרים חלק 
ראשון והוא ‏ ,פשר דבר ה' בין שלש כתות מילדי | העברים שנתהוו בין. עם 
ה' אלה , יצאו באחרוני הדורים, הלא המה, חכמי הקבלה, ומשכילי התלמוד, 
זנבוני המחקרים ,רפוס פראג בשנת תקנ"ג , לפרט להתענג, בהסכמות 
הגאונים ב"ר מו"ש דק"ק פראג, הרב ש' זלמן בהרב גימפל עמרך ז"ל . 
הרב מיכאל בלא"א מהו" זנוויל בכרך . הרב ר' יעקב. גינשבורג , הרב ר' 
אליעזר פלעקלש . ועוד חבר ספר היכל'עונג. וזאת תורת המחברת וכו' 
אל ידידי יחירי | הסגולה, להבין, ולהורות, ‏ תורות  .‏ בה כל מדה חמודה 
זמעולה ובגדולי המאורות , מאירות . וכו' (הוראדנא תקנ"ח. לפרט להתענג 
ומהקדמתו הקטנה נראה שהיה לו עור חבורים עם הסכמות ,גדולי המאורים, 
ועל צבאם הפליא ה' אלי את חסדיו, על ידי חסידיו ‏ ועבריו, ה"ה חוט 
המשולש מוקניו בַנכבדיו, ‏ ה"ה החפיד האלקי גאון הישראלי מוה' א לי' נריו 
נשיא ק"ק* ווילנא ‏ היקרה , וגאון אביר הזמן ודורו מוהר'ר ‏ ישעיה מברלין 
נשיא אב"ר ק'ק ברעסלוי ‏ הבירה , ואיש אלהים קדוש גאון מוהר"ר שלמה 
זלמן נר"ו ראכ"ד בק"ק פראנ האדירה" והוא ספר ילקוט מליצות ומשלים 
במדות ומופר, = יקר ונכבד. מאד . והנה. לא נודע לנו זמן מותו ומקום 
'קבורתו ,: ואך מפי מנידי אמת הוגד לי שנמצאה מצבתו בבה"ק דקהלתנו 
+עליה היה רשום ,הרופא הפלסוף" 

1) ומחשובי דייני ‏ עירנו אשר מצאנו זכרון שמותיהם הם : 

א) הרב הדיין < מהור'ר | מאיך בהרבני מהור'"ר קלונימום נמצא 
= מצבתו וז"ל : | 


פ"נ אבי מורי התורני | המופלג | הדיין המפורסם 
רישא דאומה, כליל דרישא נפל נהורא וחשיכה 
יממא ליקרא = יום | מהומה על שהלף לעולמו 
מהור"ר מאיר בהרבני מהור"ר קלונמוס קלמן זצ"ל. 
ונפטר * בשיבה -טובה ביום כ"ב אייר, לפרט 
ותקמטני לעד בצור יחצבון | לפ"ק תנצבה 


ב) הרב הדיין ‏ מהור'ר אלי" בהרב | מהור'ר | שבתי חפץ, ו"ל 
שצבתו : 
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אחריו בכ"י ספ ם ש מ רת הגר שוני, דדרושים :כפלר הפרשיות , 
(ראיתיז. ביד. נכדו, ‏ ידידי המשכיל המפואר מוהר"ר, יונה גערשטיין) , ונמצאת 
עליו הסכמת האב"ד דקהלתנו הנאון מוהר"ר שמואל ז"ל משנת. תקל"ז, וכותב 
על המחבר : ה'ה כבוד , הרבני המופלג צנא מלא ספרא מוהר"ר גרשון 
במוהר"ר יעקב קאפיל מגיד משרים .ודרוש מוב לעמו מרי שבת בשכתו 
בעת הועד לחכמים גדולי בע"ב בקלויז הגדול דקהלתנו . עור נמצאה עלין 
הסכמת * הרב המאור. הגדול מוהר"ר חיים האב"ד דק"ק ררויע . ועל שער 
הספר המחבר מתילד למשפחותיו ואומר על אביו : שהוא ב"ב של הרב המאור 
הנדול אב"ר מורה צרק דק"ק שאמלאנד ואגפיה מוהר"ר צבי הירש חתן 
הגאון . החריף מוהר"ך יונה | אב"ד דק"ק לומבלא ואנפיה , בהגאון מוהר"ר 
הלל, זקן ווושב | בישיבה ‏ אב"ד דק"ק חעלמא וק"ק ווילנא | בהגאון מוהר"ר 

*ונה, חתן הגאון מוהר"ר יוסף נכד. להגאון מוהר"ר אליעזר אשכנזי בעל מחכר 
ס' מעשי ה' \ עב"ל : - 

0) הרב החכם הרופא, מהר"ר יחודא במהור"ר מרדבי הָלוי 
המכנה א"ע אסיא דק"ק ווילנא , באיש הזה מצאנו תורה וחכמה 
חוברות | אשה אל אחותה, כי עם היותו רופא מובהק מוכתר בכתר .הרופאים, 
וכפי ששמענו גמר למודו באחר מבתי: מדרשי החכמות בחוץ למדינה , היה 
חכם תורני מופלג ופופר מהיר בלשון הקדש, וחבר ס' צל המעלות, 
מופר במדות האדם בש"ם חרוזים (קעניגסבערג תקכ"ד), כרם עין גדי 
פי" על חד נדיא, (שם בשנה הנ"ל), והשלישי הכי נכבר הוא ספר עמודי 
בית יהודא נדפם באמשטרדם בשנת ע ום רד ות (תקכ"ו) כולל חקירות ברת, 
במוסר, | במדות, וד"א, פגנון לשונו ע'ד לשון התחכמוני במליצה. יפה 
ונעימה . על | המחבר ועל פפריו . הסכימו גאוני. הזמן, הרב המשורר האלהי 
ר' נפתלי הערץ ווייזיל שר לכבודו , והרב רבינו משה מענדעלואהן כתב לו 
מכתב בשבח ספרו עמורי בית יהודה. וכנראה ממכתבו קנה לו' המחבר 
אחבת החכם הכולל הזה, וראיתי להעתיק את מכתב הרמבמ'ן אשר התפאר 
בו המחבר הלוי ואמר : ולאהבת האמת והכישר , אציג עמכם כתב וושר , 
שכתב אלי החכם והשר, ראש חפידי הפלוסופים , ותלמיד נאמן אל החכמים, 
ה"ה מדיני תוכני ‏ הגיוני | תורני | ורבני ודתיי וכו' מהור"ר ‏ משה מדעסי 
נ"י, ו"ל: בבוד הרבני המופלא החכם השלם מוהר"ר יהודא הלוי נרו 
ישמרהו השם : 

הנה נא שלחתי את פפרו עמודי בית יהודא ליד החכם הרכני החוקר 
מהור"ר הירש נר"ו כאשר צוני, אחרי אשר הגיתי בו פעמים רבות כאשר 
אותה נפשי ולא אכחד מאת אדוני שלא גמרתי את בולו משער לשער כאשר. 
הבטחתיו  ,‏ והיה זה מן המון העסקים אשר שביב שתו עלי מן הבקר עד. 
הערב, ‏ ואולם כל משכיל וירא ה' בלי. חנף ותרמית ‏ ישמח = בספרו, | ויודה 
שרוב דבריז ‏ מעולפי ספיר גזרת החכמה ממולאים בתרשיש המרות, ותוכם 
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ויגש) . ולא:נודע לנו מי הוא ומה שמו, ובשם המנוח המופלא הצריק 
מוהר"ר משה איוויער [צלל"ה (פ' וארא) ומבעל המחצר ספר מרגליות התורת 
(פ' פנחם) . -- גם הוא בא להסכים על הבאור ות"ס של מהרש"ד , וראיתי 
להעתיק. ‏ דבריו הנמצאים אצלי בב"י ,בפנקס החתומים על. החומשים של 
מהרש"ד וז"ל : | | 

יכל בעלי השיר יוצאים בשיר המעלות אשר לשלמה ה'ה המופלג 
המדקדק הגדול הרבני מוהר"ר ש ל מ ה מדובנא עלי באר מים, חיים אשר 
חפר ועשה על התורה כנראה בעליל לארץ, בחומשים שנדפסו מקרוב בק"ק 
ברלין , | ויותר ישהיה קהלת שלמה חכם עוד למד דעה את העם ואזן וחקר 
זתקן סופרים בצדו , שם הראה גודל שקידתו על התורה ועל העבודה 
שהחמיר על עצמו לישב שבעה נקיים נקיי הדעת על טפה זו מה תהא עליה, ותרב 
חכמת שלמה מחכמת מכל חכמת בני קדם שקדמו בזמננו בתקון סופרים, ועליו נאמר 
חזית איש מהיר במלאכתו "זה שלמה שנטע אילן ועליו כל מיני מגדים מגיר 
לשָדַם מה שיחו, והנה אלמלא תרגומא דהאי קרא שאינו שוה לכל נפש 
במדינה הזאת כבר היה גומר מעשיהו, בכן שוי' נפשיה הדרנא לחזור ולהדר 
להנדיל תורה ויאדיר , ובדעתו להדפים החומשים עם תרגום אונקלום ולהפיץ 
ענין באורו עם תקון סופרים על כל חמשה חומשי תורה ביתר שאת . ע'כ 
הנני ‏ מוכן ‏ ומוומן בגמר מעשהו אי"ה לקחת חומש הנ"ל במקח. המבואר 
'כ"ד המדבר בלב ונפש חפצה היום יום ד' כ"ח ניסן תקמ'ז : נח באמ"ו 
אברהם. וללה"ה | ליפשיץ . הרב הזה נפטר בשנה שמת מחותנו הגאון ונקכר 


אצלו בשורה אחת . וזה הרשום על מצבתו . 


נבחר מות .מחיים כי הוחשף מאור עינינו ונגדע קרננו 
חן מצא נח הלך להרגיע ומצא מנוח ממנו נסע ואיננו 

. יבעפר מחותנו הגאון חצב קברו, שם עוד מתורתו ילמדנו 
נשארנו כצאן בלא רועה, איה בית הרועה יורה. דרכינו . 
איזה דרך ישכן אור להחיות נפשנו איה איפה הכמינו 
בספריו נראה נפלאות חדשות והמה מחמדי חבורינו 
רפו כל הידים. תעל שועתנו השמים. מי. יפקח עינינו 
הילילו וזעקו אב"ד חכם מארצנו עם מחותנו אין חכמה אתנו 
מעגל פלסת, הון מאסת אמת בחרת ופריך מתוק לחכנו 
הרב הגדול המפורסם נ"י עמוד הימיני מוהר"ר נח במוהר"ר 
= אברהם זצ"ל וינ שנת ג' טבת לפק תאמי צביה 
9) הרב מהור"ר יהודה גרש[[ בהרב הדיין ‏ המצויין | מהור 


| יעקב קאפיל, מצאתיו חתום על פסק ב"ד משנת | הקמ"א בפנקם רצ'ג, הניח 
י 


0 


א 
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הרב החסיד ‏ ר' חיים איש עמיתו של הגאון המפורסם מוהר"ד רפאל 
מהמבורג | אשר בחר בו הגאון ר"ר בהיותו אב"ד במינסק' והגליל ,< בשנת: 
תקי"ז , ויעורר את ראשי העם לפקור אותו עליהם, ליפע מעיר לעיר ובכל- 
הכפרים אשר בקצה הגליל ועד קצהו ללמד. דעת את העם ולהוכיחם בדברי: 
מוסר ‏ ויראת ה', וחק טרף ביתו די חית ידו נתן לו בכבוד מאת הגליל 
ויתקע אהלו בעיר סמילאוויץ , המקום אשר בחר הגאון ר"ר לשבת שם כל 
השנים אשר הופיע אורו בגליל ההוא (זכר צדיק ה', עליות אליהו דף 59 
הערה י"ג) . ואולי היה אח"כ מ"מ בטסערהייא . ובפוף ימיו נתישב בווילנא 
עיר אבותיו , ופה מת ונקבר, ונספד כהלכה, ואבן מצבתו קיראת בקול , 


פה טמון בעת על נשמתו השמים 
ננוע קול בשר אשר בו רוח חיים 
הרב מגיד דבריו ליעקב חוקי חיים 
יורה דעה במשפט ממנו תוצאות חיים . 
אבי עזר לפיק ברכים מוכיחות בידים 
תורת אלהים חיים נצרר בצרור החיים 
ה"ה אבי מורי הרב הגדול צנא מלא 
ספרא המקובל המפורסם מוה' חיים 
בהרב המפו' מוהר"ר שלמה זלמן 
ז'ל ונפטר בש"מ שבת קדש כ"ו מבת, 
שנת מי עלה השמימה לפק ) 


8 %) הרבי הנדול ‏ הנגיד | מוהר"ר נד] בהרב ר' אברהם ליפשיץ , 
הנקרא ר' נח מינדעט, | מגדולי היחם בווילנא , חתן הרב הגביר ר' אליה 
פעסעלעס, ומחותנו של הגאון התפיר, חבר ספר פרפראות לחכמה . וספר 
נפלאות חדשות , פשמים ולקוטים על התורה בקבלה , וברמזים , מבלי הודיע 
את שמו כי אם בראשי תיבות שם פספרו *"), (האחרון נדפס הוראדנא תקנ"ו) 
בספרו וה מביא חדושי תורה בשם ,אדוני אבי זקני הגאון ולה"ה (פרשה 


*) הפרט הזה עולה \ת3'" | ואינני יכול להעמידו , שהרי נסיעתו בשליחות הגר"א 
היתה בסוף שנת תקניו (כמבואר לעיל (א 97) ואולי יש איזה טעות בפרט זה, ועל המצבת 
בא השם שמימ בשני יודי"ן ולא ידעתי אם בכוונה או טעות : 

**) בהקרמתו לספר נפלאות חדשות הוא מתיחפ ג"כ ברמז ואומר : שאול שאל האיש 
לנו ולמולדתנו ‏ יצו ונגד לו עפ"י הדברים האלה ידוע תדע בן חכמים אנכי וכו' ומשפחתי 
המיוחפת בישראל כמו שהעיד הגאין הגדול בעל בית שמואל באבן העור עייו שם בדין ניטין 
ומאמר ושם נאמר , 
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4 8 86) חרב חגדול המ"ץ - דקחלתנו ר'. דוד ג"ר יחיאל , נקרא ר' 
> דוד קענדעם . מצאתיו חתום על כמח פפקים וכתבים בפנקס דצ"ג משנת 
=" חקל"ג . וגא בהפנמה על החומשים עם שלשה התרגומים שהרפיסו נכבדי 
- זוילנא בפפד'א בשנת תקמ"ג (עיין להלן) . והוא הרב ר' דוד המ"ץ ששלחוהו 
= גדולי ווילנא עם חרב ר' יהושע ועליג, | לפרסם את הכרוז נגד החפידים 

ולהמתיק סוד ועצה בדבר , בשנת תקמ"א , (עיין למעלה (8 70). היה רב 
" נכפדר ונדול בעירנו, ומלא את מקומו של הרב: ר' שמעון המ"ץ, ושרת 
"אחריו בבהונה ואת (בי לפנים לא היה בווילנא כי אם מ"ץ אחד) . ער 

שנת תקנ"ג, ווה הרשום על קצה המצבה של הגביר ר' יהוד' קלאצעס . 


האתה זה בני דוד הישף 

מי יורה דעה ומי יבין שמועתך 

|מי ישדדאחריך וישכיל דרכיף 
צנוע ושפל רוח מי ימלא מקומף 

| ה"'ה הרב המ'"ץ המפורסם מהו' 
. דוד במהו' יחיאל מיכל זלה"ה 
וי'נ ביום ג' מרחשוון וכל בית 

ישראל ויהודה אהב אתדוד 


ועוד נמצאה לו מצבה מיוחדת, וזה לשונה : 


ידוה לבנו לחקקי אבן פנה יורה דעה מבין שמועות 
יומם ולילח הורה בעתו ה''ה הרב המופלג בפלגות 
נהרי נחלי דבש וחמאה מי חלב הוא היה חסיד 
ועניו, הקטן בעיניו על לעשות הגדיל דוד במו' 
יחיאל מיכל ודוד עלה ורוחו שב אל אלהי'ויורד 
נשם מור' במרחשון זמן רביע, בשלישי וישכב 
דוד עם אבותיו ג' מרחשוון שנת משברי מות, 
לפ"ק תנצבה . 


7) הרב הגרול, מוהו"ר. חיים בהרב ג" שלמה זלמן מ'מ 

| דקהלתנו, (ע"ל דף 198) מלא מקום אביו בווילנא וכנראה הוא הרב ר' 
חיים משסערהייא, מאהובי ואוהבי הגאון התפיד רבינו אליהו, האיש אשר בחר 
בו רבינו לשלחו למדינות ליטא ורייפין ביחד עם הרב ר' פעדיה בדבר החסירים, 
ורבינו קורא אותו במכתנו: הרב המובהק,. ולפי דברי גדולי דורנו הוא 


% 
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'84) חרב הגאון החריף | מוהר'ר ‏ דוד ג'ר שמעוז ברוידו 
סו"ר דקהלתנו (כנראה הוא המפורסם בשם ר' דוד שמואל צייגעם), ונמצאן 
אצלי הסכמתו על הבאור ‏ והתקון פופרים: של הרב ר' של מה מדובנא 
משנת תקמ'ג , והוא מגדולי חריפ" ווילנא ואביר הרועים , מת בשנת תקמ'ז, 
זה דבר מצבתו, 


על 

דא ודאי קבכינא "על האי שופרא דבל" בעפרא : 
וי אבד מגן גכורים | משיב | מלחמה שערה 
דרוש צדק מבקש עוה | דינא: דמתא וספרא. 
בפלפולי מהדר | דלא | תשתכח מישראל .| תורח | > 
רישא | דאומתא | גדול | בענקים | ארי | שבחבורה =" 
ודתני | ומתני | תוספתא , ומכילתא , | וספרי וספרא , 
דין הוא החריף ובקי 

אביר הרועים כמהור"ר דוד בהרבני מהור"ר | שמעו 
ויצאה נממתה ביום ליד אלול שות,, תקטין לק 

תחונ ב 


5) חרב הגדול מהו' ‏ משח פו"ד דקהלתנו, רב מפורסם וחכם 
ערול ייצא חתום על כמה פסקים דצ'ג ומצבתו קצרה 


מי לנו | גדול | ממשה 
שר הבירה אבן הראשו = 
חלא זה האיש משוץ 
ספרא וריינא צדקת הי 
ומשפטיו בישראל עשת 
חכמה וזקנה יש כאן מבן 
ששים שנה ומעלה עלה 
למרום משה ספרא "רבא 

דק"ק יצו במהור"ר יודא ליב רה"ן 

וינה"ט שבת קודש כ'א כסליו 

שנת כי שר וגדול נפל. היום 

תקמיט 


- 1 


2 " 
- הישר פירוש ובאור על הלכות רב אלפסי" להלכה עפ"י פסקי האחרונים 
" ונדפס התלק הראשון ממנו על ברכות , שבת, ערובין בשנת ,5לו. זך וישר" 
< (תקצ"ט ווילנא), בהקדמהו הוא קורא תגר ,על הלומדים שמכלים כל ימיהם ‏ , 

= בגפ"ת ומניחים את למור ההלכוה. לדין * ולמעשה בקרן זוית . ואומר שהיה 

פפרו למראה עיני הגאון מוהרש"ז (עיין לעיל) . והוא למד בו כל שלשה 
חלקי הרי'ף, ובכל מקום אשר מצא חפרון בעזיבת איזה גירסא ופירוש, ורעת 
הפוסקים האחרונים, העירו לטלא, וכמה סעיפים מלא חנאון מוהרש"ז בעצטו, 
וצינו המחבר בתבנית יד לזכרון.. 7 

הגאון הזה ירד אבל לקברו על בנו ר' צבי, שמת על פניו בעלומי 
ימיו  ,‏ בן עשרים ושתים שנה, ולפי עדות אביו ,היה בקי בפוסקים ובגמרא 
חויף בפלפול וסברא ,| אב בכל החכמות" ומת בשנת תקל"א, עשרים 
וששה שנים לפני אביו, ויחד ינוחו באדמתם ואבן אחת הוקמה לזכר שני 
היקרים האלה . 


הוי 


שר וגדול נפל לעם ישראל 
אל שאול בכינה בנות ישראל 
וְשאו | קעה כי אבד מנהל 
ללמוד קשת לבני יהודה | וישראל 
ביוס גם לילחה לא מש מאהל 
נגדע | מגן גבורים | מנן שאול 
יחד הוגשו אב ובנו צבי ישראל 
האהוב והנעים שבתו בבית אל. 
ובמותם לא נפרדו גולת אריאל 
דוכבות שפתותיו בקבר אמרות האל 
אמיצי הגבורי''בדבריתורת יקותיאל 
ה'ה אבינו המאה"ג המפורסם מוהר"ר 
שאול במו' יהודאליב וי"נ ר"חניפן 
שנת בחייחם ובמותם לא נפרדו, לפ"ק תקנ"ז . 


ובנו יחידוגהאהוב אשר צעדיו דרכו 
בנתיב אב האברף מוה' צבי הירש 
וינ"ב י"ב סיוון שנת הצבי ישראל , לפ"ק תקל"א 
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% 81) הרב ר' אריה. ליב במוהר"ר שמעון, לא ידענו ממנו ‏ זולת. 
מצנתו חקטנה ונכברה . יְ : 


פ"נ | צנא | מלא ספרא 
וספרי . ודרשן וזכרון גדול 
חריף בכל חדרי תורה מוהר"ר 
אריה ליב במוהר"ר שמעון 
> וי"נ כ"א אדר ראשון תקל"א : 


% 82) הרב הגדול ר' שמע1[[. המ"ץ, ‏ הנקרא בפי בני ווילנא ר' 
שמעון הגדול, למר בישיבתוי של הגאון המפורסם מוהר"ר יהונתן . אייבשיץ, 
וקנא לכבוד רבו בנגר הגאון יעב"ץ, היה בעל רעה רחבה וסברא ישרה ,: 
ובני קהלתנו מפליגים מאד בשבח תורתו וצדקתו . וקבלה בפי זקני הדור כי 
בבוא איש או אשה, לשאול שאלה באסור והיתר לפניו, היה בודק אותם 
תחלה אם יודעים הם את הדינים שידיעתם מוכרחת לכל אדם מישראל בכל 
עת וזמן , = והיה | מורה ומלמדם בדרך קצרה, ובקש מאתם כי יבטיחו לו 
לשמור ולעשות ככל אשר הורם, ואחרי. כן השיב להס על שאלתם. ועל 
אמתת הרברים האלו תעיר מצבחו אשר בשם קהל ווילנא תקרא , 


מעי מעי אל חללינו 

הוי אבד חסיד מן הארץ 

גדר. גדר ועומד בפרץ 

תוס צל- = מעלונו 

באבדן. מורינו. :ורבינו 

מדריף ‏ ביושר ‏ צעדינו 

הזת התב מוהריה 

שמעון מ'ץ דקהלתנו 

לקח אותו אלהים ואיננו 

= ביום ו" טבת שנת תקל"ז | 

% 88) הרב הגאון הצדיק מוהו'ר = שאול ב"ר ליב בהרב 
הגדול | מוהר'ר ‏ משה חר" ") ונקרא ר' שואל שיסקעס ,חכר ספר ש ביל 


*+ 
) ומצד אמו נין ונכד להרב הגאון המפורפם מהור"ר אידל מק"ק קאוולא, והגאון 
מהור"ר נפתלי הירץ מק"ק פלוצק, : 


יא, 
חכמי הדור הקודם " 


נשובה אל שאר הגדולים אשר האירו את שמי קהלתנו בדורו של 
הגאון החסיר, = ונתבונן | עליהם בפי סדר ומנם, ‏ כי אם היה אליהו | כשמש 
מאירה ‏ באור יפעתה, הלא הזהירו גם המה ככוכבים , ואורם כאור הרקיע 
> וופיע לעולמים -- 

6 8 80) הרב הגאון החריף מוהר"ר | אביגדוּר בהר"ר שמואל,. אביו 
| של הגאון רל שמואל. אב"ר רקהלתנו, הרב ר' ‏ אביגדור היה אב"ר ור"מ 
> בק'ק פרוזאנא = וראוני" , משנת תע'ט ער תק "ו בפי | שמצאתיו חתום על 
= במה פסקים וצתבים בפינקס של העיר ראזניי , הנמצא ביד המ"ץ הרב דשם 
= הרב | המובהק מוהר"ר נימפל ‏ מי, | (בהיותי = בביתו), וגם | בוואלקאוויסק 
\ הסמוכה | לראזניי, | כמתואר על הסבמתו על ספר אור. חרש ‏ וכתנות אור ‏ 
= משנת תקכ"ה. ובסוף ימיו קבע ושובתו בווילנא בבית בנו הגאון,. כמו שהוא 
: חותם א"ע על = הסכמה הנ"ל , אביגדור | המתגורר בק"ק ווילנא , ופה נפטר 
= ונקבר . ואולי הוא הרב הגדול אב"ר רק"ק וואלקאוויסק הנזכר בספר שו"ת. 
= מקום שמואל (שאלה פ"ו). וואת המצבה אשר הקים עליו בנו האָב"ר 


3% ! * 


(אבי) אבי | רכב ישראל \פרשיו : 
ג אלהים | עלות נשמתו. לשרשיו 
דובבים שפתותיו מדור דור מדרושיו 
וי עמודים חושקים וכוספים לחדושיו 
רב תנא | ופליג = יקרא = ליורשיו 
בכו להולף בין עומדים ותרשישיו 
רבי חילא | לעקור | הרים וטרשיו 
שמואל ‏ יכבה וויאסף | שמשיו 
הי'ה. הרב. הגאון החריף המפורפם 
העניו מכל מורינו ורבינו אבינדור 
זלה"ה ועלה נשמתו הטהורה ביום 
מז אדר שנת למשה ירד אביגדור 
לפ"ק: ותקל"א 8" 
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פָפָּתִי, | בכל יום באים -לפיתי מופלגי תורה אוהבי תבלית הלמוד, ואנר = 
לומלים | שעור גמרא ושו"ע עם באורי מרן הגאון נ"ע והרב הגדול החפיד > 
המקובל הפפורסם מוהר"ר מנחם מענדיל אומר חשיעור. --- המכתב הזה נבתב 
שנת צפ"ת (תק"ע), בני החבורה הקדושה הואת. אשר תקעו אהלם בארענו, 
וחר"ר חיים ב'ר טוכיה פראשם, מלאו את יד הגאון מוהר"ר ישראל משקלב 
חנ"ל להיות שד"ר ונתנו לו הרשות למנות גבאים ואמרכלים על גביות צדקות לעניי 
א"י, (אגרת הכולל), אל החבורה הזאת , נמנו ג"כ , הרב ר' צבי הירש בהרב המאור 
הגדול מוהר"ר זאפ וואלף טריווש מווילנא" והרב ר' ירמיה במוהר"ר מאיר מווילנא- 
הפאים על החתום על האגרת הכולל. (הנכתב למלא יד הגאון מהר"י. הנ"ל),- = 


אלה המה תלמידיו הגדגלים *) אשר נתפרסמו שמותיהם בפרסום תורת 
רפן, ובעמלם לקבוע מסמרוה; ‏ לסדר למודו והליכתו בקדש, ומי יספור את. 
שאר חחכמים שקבלו תורה מפיו, מקרוב ומרחוק, וכבר קבלו וקיימו גדולי 
דורו לתארו בתאר רבן של כל ישראל . ומי יהן והיתה תורתו גם אומנות 
חפמי דורנו, יתנו עיניהם | ולבביהם להבין את רצונו הקרוש והיקר בעיניהם. 
עד היום, וחיתה תורת אמת מנת חחקנו, ואור חכמה אור לנתיבתנו 
פל חימים , : . 


*) ולהשלמת הענין ולמען דעת ערך תלמידי רבינו הגדול אליו ראיתי להעתיק דברי 
חוב הגאון הגדול מוהר"ר חיים אב"ד רק'ק וולאזין הניל במכתבו על דבר הישיבה אשר > 
יסדד, מיום א' ז' עשי"ת תקס"ג . (נדפם בווילנא שנת תקע"ו). וזה לשונוו: והנה ידעתי כי לא 
זניתי למדת הענוה, אמנם דינא דגמרא הוא, בירושלמי סוף שביעית, ומובא גם בר"ש שם, 
שמי שאינו בקי רק במפכת אחת ורואה שנוהגין בו כבוד יותר מזה, מחויב הוא להודיעי 
האמת , ואנכי שמעתי שנקרא עלי שם רבינו הגדול מרבן שמו.בכל תפוצות ישראל , מרנא 
ורבנא קדוש ישראל ואורו, הגאון מוהר"ר אליה נ"ע חפיד מווילנא , וזכיתי להקרא עלי שמו 
הטוב לומר שאני תלמידו, ראיתי חובה לעצמי, להודיע בישראל נאמנה , שחלילה לי לפגום- 
בכבוד הרב רבינו הגדול והקדוש נ"ע., להקרא שמו עלי, והודעתי נאמנה שכל האומר כן 
אינו אלא טועה גמור, כי רבינו הגדול נ"ע היתה משנתו פדורה לו הלכה ברורה בכל התורה 
כולה בלי שום ספיקא קמי' במקרא ובמשנה, וש"ם בבלי וירושלמי, ומכילתא , ספרא וספרי, 
ותוספתא ומדרשים וזוהרים, וכל דברי התנאים והאמוראים הנמצאים בינינו, בכלם זכה להיות . 
חלקו בהם, להכריע בין הפפיקות המתילדים בדבריהם , ולחדש בהם דברים לחיות שומע. 
ומוסיף תלי תלים של הלכות ואגדות ודרשות ורזי דרזין , ואיך אשים פני כחלמיש ולא אבוש 
להקרא בשם תלמידו, אחר אשר לא זכיתי לקבל מהודו אף מקצתו, ואף במסכת אהת לא 
זכיתי להיות בידי הלכה ברורהה, כי הספיקות מרובים וההכרעות מועטות, ובקצת הימים, אשר 
זניתי לשמש אותו לא זכיתי ממנו אלא לידע צורתא דשמעתתא אחר היגיעה , וע"ז ברית. 
כַּרותה לכל אחב"י כהבטחת חז"ל יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, וגם ליגיעת רביגו הגדול נ"ע. = 
לא זכיתי. כי לא יושג ולא ושוער ולא יאומן גודל יגיעת רבינו הגדול נ"ע, למי שלא ראה 
גודל יגיעתו על פל דקדוק ודקרוק מן התורה, עד שעמד להשיגה על בוריה , עכ"ל , 


שש-ר/-0-0//7/0/- לרש 


ו 


דחוקים הרבה מהבין אמרות קדש של רבינו הגדול ,. נגם הוא עלה לארץ 
*שראל , וקבע דירתו, בצפת, והרביץ. תורה בבית המדרש שהוקם על שם 
"רבינו אליהו, (עיין להלן) . וחבר עשרה חבורים בנסתר ונשארו בכתובים 
(הקדמה לפאת השולתן). ואחיו הרב ר' שמחה כתב פירוש. רבו על תוספתא 
טהרות , נמצאי בכ"י. אצל הגאון המנוח . מוהר"ר דוד לוריא .ז"ל והוא בהוספת 
"דבות על מה שהדפים הרב ר' מאיר כנזכר. לעיל . 

י) הרב ,הגאון מוהר"ר ישראל בהמופלג מוהר"ר שמואל משקלאב 
זכה: לשרתו סמוך לעלותו , והפליא להעור בתורתו, "ויגע גם הוא להשתרל 
בהדפסת ספרי רבו, ולבאר את הגהותיו ובאוריו, הוא סדר את באורו על 
אורח חוים, ‏ ויורה רעה, והוציא לאור : הנהותיו על מפ' שקלים, שקראם 
בשם .משנת אליהו , בתוספת באורים עליהם שקראם תקלין חדתין . (מינסק 
תקע"ב), הרב הגאון הוה עלה לארץ הקדושה וישב בירושלים, וישם נפ / 
בכפו, לתקן ‏ ישיבה, וקבל עליו להיות שר'ר , לסבב. מרינות: לימא ורייסין 
ולהעיר לבות נדיבי עם בחוץ לארץ, לקבוע צדקה לספוק מ"ח בארץ 
*שראל . וקבע שם ישיבות גדולות לתלמור תורה ברבים, (הקדמה לפאת 
השולחן),. ובצפת הוציא לאור את ספרו פאת השולחן מהלבות א"י עפ"י 
באור רבו לירושלמי סדר ורעים. בשנת שאלו שלום ירושלים (תקצ'"ו) . 
עוד חבר כמה חבורים בהלכה ואגדה. ומהם ספר הזכרון, ושו"ת נ הלה 
ומנוחה, (מהקדמתו לספרו פאת השלחן). 


יא) הרב המופלג מוהר"ר ]אי מווילנא, | בהחפיד מוהר"ר . אליעול 

נכד הרב החסיד המפורסם מוהר"ר יהודה אריה מק"ק שאר במדינת ואמוט 

כתב פירוש רבינו על משניות סדר מהרות ‏ כפי ששמע מפיו, והוציאו לאור 

בברין תקס"ב, בשם אליהו רבא, וכן פירושו על תוספתא טהרות, והרפיפו 

בזאלקאווי שנת תקס"ד כנזכר לעיל . ורבינו העיר עליו בכי"ק וכתב' עליר ,,הן 

. האיש הלו - ההולך נכוחו ישב בביתי זה חמש שנים ולא מצאתי עול בו 
בתומו ילך ובתורתו יהגה, גם למד גם קבל מאתי" 


ים) הרב המאור ‏ הגדול הנגיד. מוהר"ר חיים בר טוניה כ"ץ, נ 
הרב דפאקראיי והרב דקרישבורג , בא בהסכמה על ח"ב מספר תולדות ארם 
להרב המ"מ דקהלתנו, ומעיר כי כל דברי הרב הסופר ומונה ‏ שבחי הגאון 
הצדיק רש"ז אמת וצדק (מיום י"ד אדר ראשון תקפ"ה) גם הוא היה מראשי 
העולים לארצנו הקדושה, אשר נתישבו בצפת. ובמכתבו אשר שלח לאחיו 
בח"ל לעורר את לבבם לצאת לישע הלומדים בא"י אומר: קבענו בית המדר 
ששכרנו . מקום דירה למדרש ונקרא ע"ש מרן רבינו הגדול והקדוש רכן 
שכבה'ג רכינו אליהו החסיד 2 ולומדים שם בהתמדה , והרב החפיר 
המפורסם. מוהר"ר סעדיה נרו, אומר שיעור גמרא וש"ד ויש ערך ארבעים 
ב"ב וכו', ומפני דוחק הפפרים ודוחק מקום ביהמ"ד קבענו ללמור שיעור 


, -- 168 - 
הרב | מה | שלמת : זלמן במו | יצחק 
שחל'ה | מט' אדר ראשון שנת תקמ"ח 
דוב | נפלאת | אהבתכם , 'גם | המות 
לא | | הפריד *' ביניפם , " " עמודיי: עולם ., 
הראשון | מימינך ‏ 6 והשני | משמאלף 
שנת. התענגו על רוב שלום, תנצב'ה 


ו) הרב הנדול ‏ החו"ב המפורפם מוהר"ר צבי חיש מפימיאטיץ, 
שמש את רבו כמה שנים, וזכה לשם חסיך. עוד בחיי רבו הוציא לאור 
ספר מרגליות חתורה  ,‏ באורים על התורה על דרך הקבלה ולקוטים מכתבי " 
האר"י--- ונחה נפשו בשנת תקע"ט והגאון בעל אגודת אזוב הספידו ונתן 
מקום להפפדו בפפרו זה (אלון בכות דרוש חי"ת).. וזה מקרוב נדפם מהרב 
הזה חבור גם על. נביאים וכתובים . 

) הרב 7 החו"ב | המפורסם | מוהר"ר | שלמה מק"ק מאהליב 
,מזוין היה במלחמתה של תורה ירא וחרד לרבר ה" בא מעירו לשמוע 
בלימודים .ולהסתופף' בצלו וכתלמיד ותיק היה נחשב אצלו ולמד ממנו: הרבה. 
והיה | מדרכו ‏ ללמד תורה לבני עניים בחנם בתוך בני העשירים ולא נשא 
פני העשירים שחחזיקו ‏ יריו , לבטל -שעורן של בני העניים מפני בניהם , 
(עליות ‏ אליהו ל"ז) . / 

ח) הרב המופלג בתורה = ובעבורה הנגיר המפורפם מוהו'ר בנימי 
מק"ק שקלאב, על. ידו נבנתה עיר שקלאב וחכמיה ,אשר ראו מבוכתם 
בחכמת הפלפול" כי האציל | עליהם מהור"ב , סאור* רבינו, והחרו 7 
בררכיו בפדר הלמוד , ובמנהגיו בסרר העבורה . . 

ט) האחים המופלאים. הרב הגדול המופלג בתורה מוהר"ר שמהה 
בונם, והרב הגדול בתורה ‏ המקובל המפורסם מוהר"ר מנחם מענדיל 
בני הרב מוהר"ר ברוך בענרעט משקלאב . המה באו בצל קורת רבינו *לעת 
זקנתו ולמדו תורה הרבה לפניו, וביחור היה הרב ר"מ תלמיד מובהק ושרת 
אותו הרבה , והוא המיוחד בתלמידיו שנתן נפשו להוציא כמה מפפרי רבינו 
לאור, ומהם: פירושו על פ' משליי, ובאורו ‏ הגדול על שו"ע אורח חיים , 
יורה דעה, באורו על מסכת אבות , והגהותיו על מסכתות קטנות , פירושו : 
על ספר יצירה, ופירוש על ההגדה כנ"ל. אולם כבר הערנו כי לא יצא הרב 
הגדול הזה ידי חובתו בהגהות הספרים שהוציא לאור כראוי לכבוד רבו , 
וכפי ששמענו היחה מלאבתו נעשית ע"י תלמיריו שלא שמשו כל צרכם וחיו 


א) מורה על היות התחלת שמות שני הנקכרים באות שי"ן 
כ) מופב אל הרב מהור"ר דוב בער הנטמן ביניהם : 


8 ו 


' הגאון הצדיק הוה מרוב שקידתו לא הפפיק לו זמנו לתפוש עט, ולחוק 
- בספר חדושיו הנפלאים, ומעט מהרבה אשר הביע כממקור נובע בלי חשך , 
קבץ הרב המ"מ הנזכר בספרו תולדות אדם, והרב הזה כותב תולרותיו 
אומר. בספרו : שבהיותו רך בשנים חבר מחברת קטנה ובתוכה חלקת מחוקק 
ספון מעניני סודות אלהים והיתה נקובה בשם לבנת הספיר על שם שהיתה 
= מיוסדת על ענ*י עשר פפירות (ת"א ח"א, מ"ח) ומי יודע איפה היא, ומצבתו 
= עיון להלן אות ה', : 

ד) הרב הגדול בתורה. וביראה מוהר"ר עדיה ב'ר נתן נטע. גיסו 
של הגאון מוהרש"ז, אחר מהמיוחדים בבית מדרשו של רבינו הגר"א, ושמש 
אותו הרבה שנים , הוא למד לפני. רבינו את כל המסכתות ‏ הקטנות וקבל 
= ממנו | הגהותיו + הנפלאות ;| (הקדמת" הרב ר"מ למסכתות קטנות) . בו בחר = 
רבינו להיות לו נושא הצנה במלחמתו הידועה , ושלחו בחברת הרב הגדול 
ר' חיים מפערהייא למדינת ‏ ליטא ורייסן כנזכר למעלה. ‏ ואחרי מות רבו, עלה 
| לארץ ישראל בתוך שאר תלמידי הגאון והיה בין הקובעים בית המדרש בצפת 
ע"ש חגר"א , והוא היה אומר השעור בגמרא ופוסקים . (עיין להלן אות יב). 

ה) הרב המאור הגדול המקובל מוהר"ר ‏ משה שלמה (ב'ר. נהן 
מטאלאטשין?) , | מגיד" מישרים ומ"ץ בק"ק ווילנא, | חיבה יתרה נודעת לו 
מרבו ללמוד אתו ספרי חכמת הקבלה, ספר יצירה זוהר וכתבי האר"י, והוא 
. פדר והעתיק ספר הדרת קדש שוברנו לעיל, ומת על פני רבו בשנת תקמ'ו, 
ובנו הוא הרב חגדול מוהר"ר יום טוב ל יפ מאן מ"מ ומ"ץ רק"ק איישישאק, 
מחבר ספר כבוד יו"ט (ווילנא תקע'"ז), אומר בהקדמתו לספרו זה שאביו 
הרב הניח אחריו כמה פפרים ורובם בנסתר והיו מונחים ביד אפטרופפים 
. ושלטו בהם ידי זרים ונגנבו מהם הרבה, ומהטעט ‏ שנשאר הביא כמה חדושים 
בספרו כבוד .יו"ט , והבטיח לסדר שולחן שלמה , בחלק שני לספרו מחדושי 
*ודרוש' אביו הרב, וכנראה לא נהקיימה מחשבתו. והרב הגדול מוהך"ר 
אברהם דאנציג בהסכמתו על הספר הנ"ל מהאר את אבי המחבר בתארים 
נעלים ‏ ,הגדול והטהור חסידא ופרישא המקובל הרב המאוה'ג" ומעיר עליו 
שעפק בל ימיו בתורה ובעבורה בתעניתים וסגופים וכל מעשיו לשם שמים, 
והגאון החסיד רבינו אליהו העיד עליו שראוי למסור לו סתרי תורה, וכנראה 
הוא הרב ר' שלמה בן נתן שנקבר אצלו הרב. הנאון ר"ז הנ"ל וביניהם מצא 
מנוח הרב הצדיק ר',דוב בער בהרב ר' אליה פעסעלעס, ומצבת אחת 
לשלשתם ובסוף הנוסח על מהור'ב נאמר , 


פנעת את שש 6 עושי צדק ה"ה העניו | שציוה 
לרשום רק שלמה "בן נתן ס'ג מפולין שחל'ח 
כיח תמוז שנת תקום , והדומה לו דומיה תהלה 


= 166 -=- ל 


וכו" למר את כל תלתא סדרי האלפס וכו', --- והיח אז רבינו ר' זעלמעלע בָן 
בן כ"א שנה! והנה מיקר תפארת תורתו , קדושתו וצדקתו, כתב הרב הגדול . ". 
מוהר"ר יחזקאל פייוויל מ"מ רקהלהנו ספר שלם בשני חלקים קראו בשם | . 
תולדות אדם, יתפלא כל קורא לראות משם את סגולות הכחות הנפלאות 
אשר גנז ה' בנפש האדם אשר ישר בעיניו, ומה גם אם תהיה לנו גדולתו 
של הנגאון הוה אמת מדה נכונה למוד בה את גדולת רבינו אליהו 11 כי היה 
הגאון ר' זלמן חרד חררת קדש ,בבואו לפניו היו כל כחותיו נכנעים טרם 
נכנם לפנים מן הקלעים" והיה חוזר על כל אשר: שמע מפיו בשקידה נפלאה 
וביראת הרוממות , וגם ‏ בררך הליכתו בקדש היה לו אליהו לאות , ללכת 
בדרכיו ולהדמות אליו, כי גם הוא לא קבל = רבנות , גם הוא מאם את 
הפלפול שלא להלכה, ‏ גם הוא אהב את הפשט המזוקק בכל מקצועות 
התורה, גם הוא העיר אוזן המקשיבים לקולו, לשמור את סדר הלמוד , אשר 
הורו לנו | חז"ל, להבין במקרא,. עפ" הרקדוק והמסורה תחלה:") 
ולעלות מעלה מעלה ממשנה , לגמרא, ולפוסקים ,| גם ‏ הוא ‏ העביר עין 
בקורת על כל נפרי חכמת ישראל להגיהם ולזקקם באור תבונתו ובקיאותו 
המופלגת , וגם הוא לא נשא פני כל גדול שקדמוהו אם מצא מקום טעותו, 
ובל ענין עמוק וסתום ברברי הראשונים היה לו למישור וכל אורח \ בלתי 
סלול ‏ בדברי האחרונים היה אצלו לנתיב רחב מבלי חתחתים ולפעמים מצא 
דברים | אשר היו נעלמים | מגדולי הראשונים, | ובאחרונים עלמות אין 
מספר" (תולדות אדם ח"ב דף ""ג). ורק באחת , וגדולה היא לנו, ‏ לא השוהו 
ה' לרבו, כי לקחו באביב ימיו ועד החצי לא בא, ובן שלשים ושל ש 
עלה שלמה למעון השלום. טית אדר שנת | תקקמ"ח. ומשכן נשמתו הקדושה : 
מצא לו מנוח בקברות קהלתנו, ועליו ראוי לקרוא באמת את אשר קראו על 
ר' בון בר חמא ,מתוקה שנת העובד אם מעט אם הרבה יאכל, יגע ר' 
שלמה ולמן בשלשים ושלש שנה מה שאין תלמיר ותיק. יכול ללמור במאה **) 


*) עדות נאמנה על דברי אלה יעידו דבריו הקדושים בעצמם בהסבמתו על באורו 
של הרב מוהר"ר שלמה מרובנא שנמצאה אצלי בכי"ק: ו"ל, חביבין עלי מאד דברי 
הרבני מוהר"ר שלמה גר"ו מדובנא אשר חבר על התורה טובים השנים : הא' באורו הנחמד 
אשר לקט מכל המפרשים הקדמונים ההולכים בדרך הפשט מלבד אשר חדש משכלו באורים 
המתישבים על לב כל משביל : והב' ספר תקון סופרים אשר יפודו על חפרים ומלאים ונקודות * 
וטעמים וכו' אשר הביא כל הדעות החולקות בענינים אלו ובאר היותר מופכם להלכה, וכאשר 
בא הפפר הזה לידי ועיינתי בו מצאתי בו כמה דברים אשר נסתפקתי בהם תמיד והוא הרוה 
את צמאי בברור הדברים הנ"ל אשר ראיתי בו, לכן הפכמתי ג"כ על הדפפת פפרים הנ"ל 
ומוכן אני לקחת חומש הג"ל וכו' ומבקש אני מכל איש אשר נגע יראת ה' בלבבו לחתום 
א'ע על החומש ‏ הנ"ל כדי שיוכל מהור"ש להשלים את מעשהו ואולי עי"ז יתאמץ מוהר"ש 
לחבר חבורים כנ"ל גם על נביאים וכתובים וכו' , יום כ"ז ניסן תקמ"ג לפ"ק, 

**) עיין תולדות אדם סוף ח"א כי מעת חלה הגאון הצדיק רש"ז את חליו, היה מאמר 
זה רגיל על לשונו . ונצטער עליו הרבה, כי לא מצא את עצמו ראוי אל תאר עובד, 
צלא היה עוד בטוח במתק שנתו שנת עולם ! יְ 
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שאין הדברים אלה למי שרעתו יפה וכ"ש ליראי ה' וחושבי שמו אשר להם 
| בח לעמוד בזה, אבל מי שאין רעתו יפה בזה כראוי והוא עובר אותו ית' 


זמקיים ככל הכתוב בתורת ה' וכו' ומכוון תפלתו דרך כלל לו יתב' בלא + 
חקירה ג"כ נקרא עובר ה', (שם וי"ו בשנוי הסדר). והכל הולך אחר החתום, 
הוא השער הרביעי והאחרון מפפרו שהקדישו מחברו לבאר מעלת העסק 
בתורה כנגד אלה: אשר קרבת אלהים יחפצון ויבחרו לעצמם לקבוע כל עיקר 
'למודם בספרי מוסר ויראה ולא נגע עליהם אור התורה שבכתב ושבע"פ , 

ועוד השאיר אחריו בכתובים: ספר רוח חיים פירוש על מסכת אבות, 
זדבריו מלאים מוסר השכל ויראה, והוא נדפס כעת על ידי חתן נכדו הרב 
מהור"ר ‏ יהושע העשיל. לעווין נ"י מפה , ושו"ת רבות אשר הריץ עם גדולי 
זמנו. הרב הגאון הזה נפטר יום י"ד סיוון שנת תקפ"ב בן ע'ג שנה. 
והספידוהו גדולי חכמי הזמן, כמו הרב הגאון ר' רוד אב"ד רק"ק נאוואהרדאק 
בספרו ‏ גליא מסבת ,| (בדרושים ל"ג) הגאון | בעל אגודת אזוב , | אלון בכות 
(דרוש ט'), הגאון : דוד טעביל אב"ד רק"ק מינסק. נר"ו | (בית דוד דרוש 

ט'). וגם בן עירנו ידיד נפשי הרב הגדול וְכו' מוהר"ר צבי הירש 
קאצינעלינבויגין הוריד עליו נחל רמעה. 

ב) הרב הגאון מהור"ר ‏ שלמ אב"ד דרווילקאמיר ,חריף ובקי בחדרי 
תורה ומוכתר בענוה ויראת החטא, פעמים רבות בשנה היה רופק על 
דלתותיו ‏ (הקרמת בני רבינו אליהו לשו"ע א'ח) ,ולא נודע לנו תולדותיו ומרת 
ימיו , גם פעולותיו בעולם התורה נעלמו מאתנו . 


ג) הרב הגאון הצדיק מופת ‏ דורו מוהר"ר שלמה זלמן ‏ מווילנא 
אחיו של הגאון מוהר"ר חיים חנ"ל . נודע בווילנא בשם החבה ר' ועלמעלע, 


+ חתן הרב מוה' יחיאל מיכל פעסעלעס מתושבי יקירי | קהלתנו, מחמל נפש 


רבינו הגדול. נולד בשנת תקט"ז כ'"ג. סוון . עודו על שדי אמו ואותות 
גדולות נפשו נראה בו, כי חננו אלקים במניות כוחות נפלאות במדה גדושה 
ונפרוה | מאד, ער כי בהיותו. בן ארבע ועשרים היו תרותים על לות לבו 
ושגורים על לשונו בעל פה כל ספרי תנ"ך מַראשם עד סופם עם כל 
התרגומים : אונקלוס, יונתן בן עוזיאל, ותרגום כתובים וכו', תרגוס ירושלמי, 
ש'ס בבלי, ירושלטי, ספרא, ספרי, מכילתא, אלפסי, רמב"ם, טורים, מררש 
רבה, ילקוט שמעוני, סדר עולם, זוהר, תקונים , (תולדות אדם , ח"א י"ד) , 
הרב הגאון מוחר"ר שאול שיסקעס בהקדמתו לחבורו שביל הישר (עי' להלן) . 


י שמח מאר כי הגאון רש"ז קבל ממנו. ספרו להגיהו . וכותב , הקרה ה' לפני 


מקרה מהור גברא קטן בשנים א"ך גרול בענקים, ינוקא קדישא חסידא 
ופרישא מלא אותו אלהים בחכמה ובתבונה וברעתה בכל הש"ס עם כל שיטת 
הפוסקים קדמאי ובתראי ערוכים - ומחודרים בפיו לאמר בלי גמגום הוא ניהו 
קדושת שמו מפארים. מוהר"ר שלמה ולמן בהרבני מוהר"ר יצחק מק'ק וולאוין 


- 
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ונאשר נהן נפשו להוציא לאור חפץ רבו ורבן של כל ישראל ביסוד 
המעלה בישיבתו, בא עם הספר לבאר גם דרכו בעבודה ביראת ה' כאשר 
קבל ממנו. ולהיות ספרו זה הנקרא בשם יראת ה' לחיים או נפש 
החיים (יצא לאור אחרי מות מחברו על ירי בנו הרב הגאון מוהר"ר. יצחק 
אב"ד דק"ק וולאזין ווילנא תקפ"ד), מבאר את יפודות העבודה הנרצית לכל 
אדם מישראל כנגד שטת הלמודים החדשים; ולהיות נפש התיים היא 
נשמת אליהו, אמרנו להרים ממנו קמץ לאזכרה ונעתיק איזה. מדבריו 
בקצרֶה: אבל שבתי וראיתי שכך היה יפה להם לפי דורותיהם (לחקור: 
במופלא) , אבל עתה הן ימים רבים ללא מורה וכל הרך איש ישר. בעיניו- 
להלוך אחרי נטיית שכלו,' וכל יצר מחשכות לב האדם מלא הק לעוף. 
במחשבתו אל כל אשר יטנו שכלו, והעולה על כולם, שוה תורת כל האדם 
ונעשה משל גם בפי הכסילים לאמר הלא בכל מקום וכל דבר הוא אלקות 
גמורה, ועינם ולבם כל הימים להעמיק ולעיין בוה עד שגם נערים מנוערים 
ממשכא להו לבייהו לקבוע כל מעשיהם והנהנתם בזה לפי שכלם זה, ובמה 
זהירות ‏ יתירה צריך האדם להזהר בזה ולשמור את נפשו מאד במשמרת 
למשמרה, שאם ה" יקחנו לבנו לקבוע לנו | מחשבה זו להתיר | לעצמנו 
להתנהג גם במעשה לפי המחשבה זו, הלא יוכל להולד מזה ח'ו הריפות 
כמה יסודות התוה"ק וכו' ,. (שער ג' פרק ג') ולזאת תוהר בנפשך מאד שאל 
ישיאך יצרך לאמר שעיקר הכל תראה שתהא אך עסוק כל ימיך לטהר 
מחשבתך כראוי" שתהא דביקות מחשבתך בבוראך בתמידות בל תמוט וכו" 
באמרו לך שכל עיקר תורה ומצות המה דווקא כשהם בבוונה | עצומה , 
ובדביקות אמיתי וכל זמן ישאין לב האדם מלא לעשותם בכוונה קדושה ובדביקות 
ומהרת המחשבה, אינה נחשבת למצוה ועבודה כלל, כאשר כבר לומד המלך 
זקן וכסיל לסמות ‏ עינים ולהביא ראיותיו ממקרא ומשנה ותלמוד ומדרשים 
וספר הזוהר ובו'.* אמנם אם תוכה להבחין בעיני שכל עפ"י התורה הבין 
ותמצא שוה כל ענינו | להראות לאדם מלפיו בסמני טהרה שדרכו בקדש 
ורגליו יורדות מות ר"ל, וכו היום יאמר לך שכל תורה ומצוה שבלא דביקות 
אינה כלום וצריך אתה להכין לב ולהגביה עוף מחשבתך קודם עשיית כל 
מצוה ותפלה למחשבה מהורה שבטהורות וכו', ויראה לך פנים שכל תפלה או 
מצוה שנעשית ‏ בכוונה עצומה בקדושה ובטהרה אף שלא בומנה , הרי היא 
יקרה מקיום המצוה בזמנה ושלא בכוונה וכו", | בהמשך. הומן ידריכך לאט 
לאט בחלק שפתיו ממדרגה למדרגה וכו' וידיחך מכל, ולא ישאר לך לא 
מעשה מצוה בזמנה ולא מחשבה טובה. (הוספה לשער ג' פרק ר) אבל 
העיקר בכל המצות הוא חלק המעשה, ומהרת המחשכבה אינה אלא מצמרפת 
למעשה , ולמצוה ולא לעיכובא וכו' (שם ה) והגם שודאי שמחשבה האךדם 
היא העולה למעלה ראש בשמי רום וכו' ואם יצרף האדם גם מוהר המחשבה. 
והבוונה בעת עשיית המצות יגיעו מעשיו לפעול תקונים יותר גדולים וכו" , 
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לימד את העם דעת בחבוריו על מקרא. משנה. תלמוד 
בבלי, ירושלמי. ואנדות. הלכות. דבריו 1ככוכבים לעד 
יאירו, פרושיו כזהר. הרקיע .יזהירו. יום ליום ולילה ללילה 
יחוז דעת על זוהר. ותקונים, היכלות, ום'. יצירה, רעיא 
מהימנא, מעשה בראשית, מעשה. מרכבה. הוויות דאביי 
ורבא. רעם גבורותיו | יתבוננו | הכמהים , יען כי שם 
ננלו אליו | האלהים הלא הוא הדעת , זכרו לא יסוף 
מקהל ועדה. בחבוריו ישטמו רבים ותרבה הדעת, 


ף 


+ 
תלמידי הגר"א 


החכמים הגדולים אשר שמשו אותו בחייו , לשמוע תורה מפיו , ואחרי 
מותו , להזרקק לחבוריו לסדרם. להוציאם לאור , ולפלם נתיב לרצונו הנעלה, 
בסרר למוד התורה ודרך העבזרה .. ונקראו תלמידיו : אלה הם *). 


8 97) הרב הגאון הגדול המפורפם בתורתו וצדקתו מוהר"ר חיים 
במוהר"ר יצחכ 3) אב"ד דק"ק וולאזין נולד שנת תק"ט ח' סיון, למד 
בנעוריו עם אחיו | הגדול הגאון מוהר"ר שמחה 5) לפני אביר הרועים הגאון 
המופלא מוהר"ר אריה ליב בעל שאגת אריה . אשר הי' אז אב"ד בוולאזין . 
ולפני. הגאון | הגדול מוהר"ר ‏ רפאל הכהן אב"ד דק"ק המבורג . ובהיותו ככן 
עשרים וחמש יצא שמו לגאון, כי כבר היה אז בקי בכל התלמוד וכפוסקים 
ראשונים ואחרונים , ואז החל לבקר את היכל רבינו אליהו ולשמוע בלמודים 

- ולאלף את דרכיו בקדש , ואחרי מות רבו הגדול והמובהק יפר למלא רכר 
אליהו , מקום מקדש מעט לתלמור תורה בהרחקת. הפלפולים והחדושים שלא 
להלכה , | בהעמד עמודיו על השקידה והעיון לתכלית , ועל עבודה תמה . 
מבית מדרשו זה יצאו גדולי ישראל אשר כבר התפרסמו בחכמתם ובחבוריהם. 


א) העמדתי את הגדולים האלה בסדר שהם מפודרים בהקרמת בני הגר"א לש'ע 
אורח חיים . 
- ב) הוא היה חתן הרב ר' ישראל הכהן רפאפורט אב"ד דק"ק פיסק בן הגאון מוהר"ר 
שמחה רפאפורט אב"ד רק"ק הוראדנא ולובלין , ובסוף ימיו נתקבל לאב"ד בלבוב, ואחרי 
מותו מלא מקופו הגאון ר' חיים הכהן רפאפורט (תולדות אדם ח"ב א). 
ג) הרב הגאון ר' שמחה חבר בבחרותו ספר קצור פסקי רינים מחבורי הראשונים כעין . 
+ ספר מנחה הרשה לבעל תבואת שור, (תולדות אדם ח"א ו"ג) , 
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השתפבו | בים הנדול הזה , יצאו ממקור תבונה | מצורפה = ומזוקקה , יעמור ! 
שבלו ויתפלא, על המחזה הגדול הזה. כי היה רבינו בכל אשר נגע עטו | 
לא מלקט ומעתיק אבל | מבקר וחוקר | וחודר בפנימיות | הענינים, סולל לו" 
נתיבות חדשות להגיע עד תכלית אור אמתם , מבלי הכר פנים - במשפט . 
ומה יופף להפלא עור אם יתבונן כי"כל הנשאר לנו לפליטה מכתבין, הוא 
רק תוצאות . עיונו הנפלא , ורמזים קצרים של סוף המשא והמתן בנושאים 
אלו מבלי הודיע טעמו , ומבלי הזכיר רעות מי שקדמוהו, שלא הסכים 
עמהם , וישר נוכח . כי המלאכה הגדולה הנעשה בעליל שכלו יה היא לדור: 
שלם של חכמים גדולים , = ויכולה היא פעולתו בעולם העיוני, אם הִיתה 
מוצאת | גואלים | מבינים ומשכילים איש איש כברכתו לברוא לה עולם חרש 
בחכמת ישראל, עולם שכולו ישר ואין נפתל בו. אבל עוד לא קמו לה 
גואלים ‏ כאלו , תלמידיו הגדולים אשר וכו לקחת תורה מפיו, לא הפפיקו 
לוקק את דבריו , ולפרש רמיזותיו, ע'כ נפלו שגיאות רבות בהעתקות, וחלו. 
בם ידי זרים . וספריו | הנדפסים על ידיהם , אחרי בקשת המחילה מככודם 
של המסדרים, לא יצאו: מתוקנים כל צרכם. ורבים מן המבארים דבריו, לא 
זבו להבינם ולחבבם כראוי, .כי. היה האיש הגדול הזה גדול | הרבה מאר 
מדורו, ולא יכול דורו להנשא לעומתו להיות אספקלריא לקבל אורו .. 


. 


% 78) לוכר שם קדשו; וקרושת תורתו, עשו יקורי ווילנא | בית מדרש 
גדול , מבית . למודו ותפלתו, אשר ישב בו כארבעים שנה . וקבעו הספקות 
ללומדי תורה . ועל בולם עלה הגכיר הנדיב ר' יצחתק אייזיק בר יוסף 
מחיטאוויץ ,| אשר הקדיש והרים אלף וחמש מאות אדומים לקנות מהם 
נחלאות , | שפירותיהם יהיו ליושבים בבית המדרש , לאכלה ולמכסה, עתיק , 


בשנת תקס"א כשלש שנים אחרי עלות אליהו . שטר המתנה וההפרשה 


שמור בידי ‏ גבאי ביהמ"ד הזה , ולהיות ענינו ולשונו מעירים כן על חשיבות 
הגאון בעיני הדור , וכן על חין ערך המנדב , אמרתי להעתיקו, בסוף חבורנו 
זה, ולמען לא ישבח שמו של הגאון מן הבית הזה, וטהרת תורתו תקרא 
באזני כל השוקדים על דלתותיו, ‏ קבעו המתנדבים הראשונים, אבן שיש בכותל 
הצפוני וחרות עליה כדברים האלה , 


לבד זה ראינו 


מצאנו צדיק תמים. בדורות אחרונים שמעו הולף בכל 
איים ומדינה. חכמתו בחוץ תרונה . לספר שבחו נכער 
כל אדם מרעת, בנה בנית לף : עליות מרווחות , שוש 
תשיש בה' שובע שמחות. זה שבתו הבית הזה 
ארבעים שנה. למד כל דבר: הכמת . בינה ו 
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אפס קצהו ע"י בניו בווילנא (תק"ע). 

"ד) באור גדול על תקוני זהר ה' כרכים כ". 

ה) באור. על -היכלות., ב' כרכים כ" , . 

ו) באור על רעיא מהימנא ד' כרכים כ'"י 

])' באור על האידרות כעי , 

ח) באור על מדרש הנעלם כ"י, 

ט) באור על זוהר חדש כ"י , 

י) הדרת ק דש. לקוטים בקבלה, ופירוש על מדרש הנעלם 

ממגלת רות , העתיקו וסדרו תלמידו הרב הגדול המקובל מוהר"ר 

שלמה מטאלאמשין חבור גדול , כ" . | 

יא) פירוש על ההגדה של פסה ברוך הקבלה, נדפס.על ידי 

תלמידו הרב ר' מענדל ששמע מפיו בליל פסח (הוראדנא תקסיו), 

ט) ידיעות חכמה א) איל. משולש על חכמת המשולשים 9) והנדסה 
ואיזה כללי תכונה ואלגיברא הכל ת' כללים מעצם כי"ק. הוציאו 
לאור הרב הגדול מוהר"ר שמואל אב"ד לוקניק בתוספת הגהות 
ובאורים (בווילנא תקצ"ד) + | 
ב) חבור ארוך על התכונה , כ"י ולא נדע ביד מי נמצא 10). 

: ג) תקופות ומולדות כ"' , 

\ ד) רקדוק אליהו. בחכמתה הדקדוק בקצרה נדפם ע"י הרב 
המדקדק ‏ ר' צבי הירש (ווילנא | תקצ"ג) . -- עוד. נמצא ממנו 
ספר מע שה תורה, על המאמרים שבאו בדברי חז"ל הנכללים 
במספרים שונים , ואיזה לקוטים כללי התורה . 

% 77) המתבונן על כל אשר יצא מיד רבינו ומפה קדשו, ישתאה 
על במותם הרב כי יתראה לפניו .כים רחב ארוך ממדה, כולל כל נהתי נחלי 
חורת ישראל בכל פרטיה, ואם יעלה על דעתו כי כל המעינות אלו אשר 


9) בפניס 69 אמרנו שהחכמות הלמודיות והטבעיות היו יקרות בעיניו מאד. ופה 
נעיר שכ"ב גדלה מעלתם אצלו עד שקבע לו עתים לחבר בהם חבורים ,מיודעיו חוו כי ברוחו 
שמים שפרה לחרש למודים בחכמת הת כוגה חבור ארוך ונוגה לו פכיב באור המזלות 
| וכוחותיהם למיניהם וממשלתם [חכמת החון], ונשמע קולו בבואו אל הקרש אגדות תז'ל 
[המתבארות ע"י חכמת התכונה] וכל יקר ראתףא עינו ויפפרה בחכמת א לגבערא ש'ע 
כללים חדשים וכוי הקרה וגם הכינה לוח הבקעים" (הקדמת נכדו לבאורי הזהר) . 


0) והנה לא זכינו לאור חבורו על התכונה, אך זאת נרע מראש כי רכינו הגדול 
לא לבבו הלך לתת פנים אל היות הארץ מרובעת , כנגד כל יסודות החכמות הלמודיות וגם 
כנגד הכלל שנתנו לנו. חז"ל : אין לך מרובע מששת ימי בראשית (תוספתא מעשרות פרק ג' 
ובירושלמי באותה מסכתא) וכבר נודע שהגאון הצדיק מוהר"ר שלמה ולמן תלמידו של רביט = 
הנדול פמך דברי בעל נחמד ונעים מתכנית כדורית | הארץ וכל מעשי בראשית על מאמר 
חול זה . עיין תולרות אדם ח*א רף ל"ב 


וא 


00 כ 


ח) חכמת הקבלה א) פירוש על ספר יצירה נדפם ע"י תלמידי הר"מ 8) 
(הוראדנא תקפ'"ו) ונמצאו עוד ממנו פירושים על ספר יצירה בכ" , 


(עיין: שם) , 0 | 
ב) באור על ספרא רצניעותא .| (ווילנא תק"פ) ע"י נכדו הרב ' 
הגדול ר? יעקב מסלאנים "ל . . 


ג) באור ‏ גדול על. הזוהר, בי"א כרכים כ"י נדפם ממנו אך 


8) דרכיו בקדש בחכמת הנפתר נסתרה מעינינו ולא נוכל לה, ובעדות הגדולים בתלמידר. 
גם פה היתה הבקרת אור לנתיבתו, והמציא גרסות חדשות בזהר ור"מ, ותיקונים , חפר ויתיף 
וחלוף משורה לשורה ומדף לדף וגם לכמה דפים , והיה שוקל וסופר אותיותיהם , וגם בעולם 
העיוני הזה הלך מן הקודם אל המאוחר ולהפך, להראות מקור לכל דברי אחרוני .המקובלים בדברי 
לאשוני: הראשונים כנראה מבאורו לספרא דצניעותא, [שיצא לאור מסודר כהלכתו בהגהה מדויקת 
(הגרד"ל) ובפירושו לספר יצירה [שיצא שלא מפודר כראוי ומלא שבושים וטעיות (הגרד"ל)]. 
ועיין בהקדמת הגאון מוהר"ח לספר פפד"צ , וראינו להעיר, כי להיות רבינו בכל ענינו נמפר 
לחכמת הקבלה והקדיש לה רוב הגיונו ועיונו , לא היו מחקרי לב של גדולי חכמי עמנו 
שהולכים ע"ד הפלפופיא יכולים להיות נחשבים בעיניו , והפרד"ס של רבינו הרמב"ם לא היה 
כגן עדן לפניו, ומטעם זה בתב עליו ועל הרנ"א ,אבל לא ראו את הפרדס לא הוא (הרמ"א) 
ולא הרמב"ם" (באור יורה דעה פימן רמ"ו פ"ק י"ח), עם כל זה היה ספר מורה נבוכים חשוב 
וספון בעיניו והביאו כמה פעמים בספפריו , וידוע ענינו כי גער ברב גדול אחד מאנשי קהלתנן 
אשר בא לקבול לפניו, כי איזה אנשים מחובשי בהמ"ר קבעו למודם בספר המורה, ואמר 
בחרי אף הרמב'ם ז"ל חברו ואני אצוה שלא ללמוד ‏ בו. מי יתנני במחיצתו בגן עהן 
(בלשון זה שמעתי מידוד נפשי הרב המופלא בתורה היקר באדם המנוח מוהר"ר אברהם ‏ דוד 
שטראשון ז"ל . וע' עליות אליהו הערה ה', ובמה שכתב. בשו"ע יור"ד . קע"ט ס"ק י"ג עיין 
תולדות הר"ח להגאון שי"ר הערה ט"ו בכורי העתים תקצ"ב וראיתי להעתיק פה מכתב ידיר 
נפשי הרב הגדול וכו' מוהר"ר צבי הירש ק"ב ששלח לי בענין זה: בלשונו ממש: 


בע"זה יום גימל "ו אדר ראשון לתת לכם אחרית ותקוה לפ"ק 


| לכבוד | ידידי ואו'נ | הרב. החכם השלם וכו" כמוהר"ר 
שמואל יוסף פין נרו לא ידעך לעולמים, אמן , 


באשר כבודו עוסק בעת בהדפפת ספרו היקר ומאד נעלה ,קריה נאמנה", אמרתי אבוא עם 
הספר ,שני דברים" בבקשה לקובעם בתולדות הגר"א ובקורות פפריו זללה"ה., ולרעתי 
ראוים המה להפתפח אל ספרו הנ"ל ומעיד אני עלי שמים וארץ שכנים דברי. הראשון 
כאשר ‏ יצקתי מים על ידי הרב הגאון מוהר"ר שאול זלה"ה, שמעתי מפיו הקדוש , 
ששמע מהגאון ר' אליהו ז"ל --- (בהיותם יחד חוגגים ושמחים בשמחת בית השואבה) 
בזה הלשון : הלואי וזכיתי ויתנוני (לאחר מותי) בעולם הנשמות במחיצת הרמב"ם ז"ל, 
ולכל הפחות במחיצת הרלב"ג ז"ל . --- והשני שמעתי מפי הרב הגאון מוהר"ר מנשת 
איליער ‏ זל"הה שמה שכתכ הגר"א בהלכות כישוף (שו"ע יו"ר סימן קע"ט ס'ק י"ג) 
על הרמב"ם ז"ל שנמשך אחרי הפלופפיא הארורה וכו' וכו' --- אבל כבר הכו אותו על 
קדקדו וכו' ובו' ובמו בן מש"כ בהיכות כבוד רבו (שו"ע יו"ד פי' רמ'ו פ"ק י"ח) על 
דברי הרמ"א, ,אבל לא ראו את הפרדפ לא הוא ולא הרמב"ם וכו' יעויי"ש, שאינ 
דברי הגר"א, ומעולם לא יצא מעטו ומפיו הקדוש דברים כאלה, ואיש אחד הציג 
כל זה בביאור הגר"א בשעת הדפסה, והוא היה מכיר את האיש ואת שיחו --- והדברים 
האלו יפיצו אוה נוגה על יקרת רוחו וחין ערכו של הגר"א עד להפליא, וכי רק האמת 
היה נר לרגליו ואור לנתיבותיו -- 
והנני ידודו ואוהבו מכבדו ומוקירו כערכו הרב צב י היר ש קאצינעלינבויגען -- 


. 
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עוד נמצא הגהותיו על ירושלמי מהעתק תלמידו הרב החפיד מוהר"ר 
שלמה ממאהליב אצל הגרד"ל . | 

ב) תלמוד בבלי. א) הגהות על כל הש"ם, אפס קציהם 
נדפסו ‏ ראשונה בווין (תקס"ו) , (עיין עלית קיר) . 

ב) הגהות מסכת א ב ות ד ר"נ ומסכתות קטנות, ממה שנמצא 
בבי"ק על גליוני | הש"ם, וממה שכתב תלמידו הרב הגדול 
מוהר"ר ‏ סעדיה , שלמד לפני הגאון את המס' הקמנות , נדפסו 
מצורף אל פירושו על אבוה. ע"י הרב ר' מענדל (שקלאב תקסיד), 


ץ) פוסקים א) באור על ארבעה חלקי שולחן ערוך 6), האורה תיים, 
נדפם על ידי בניו ותלמידיו הר"מ והר"י (שקלאב תקס"ג) . יורה 
דעה על ירי הנ"ל (הוראדנא תקס"ו) א בן ה עזר, ע"י נכדו 
הרי"ם מפלאנים (ווילנא הקע'ט). חושן המ שפם נדפם זה 
מקרוב בקעניגסבערג ע"י הרב רמי"ג . 

ב) לקוטים על הרמב"ם 
חדושים על הרא"ש , 


1) מדרש אנדה א) הגהות על פרקי דר'א, נדפסו בווארשוי ע"י הרב הגאון 
ר' דוד לוריא 1"ל בבאורו על מדרש זה 7). 
= ב) באור והגהות על פדר עולם רבא (וזוטא (שקלאב תקס'א) 
ע"י הרר"מ ווילנא תר"ה בחבור עם פירוש עץ יוסף) . 
ג) הנהות על. הפסיקתא ב"י , (עיין עליות קיר) . 


ממנו הלכה למעשה לא שמו יגיעתם לברר וללבן תלמוד[| ירושלמי הקדוש ובתוספתות , רק 
רבינו הר"ש ז"ל יגע מעט בירושלמי ותוספתא כאשחי קבעם מסמרות בפרושו על זרעים וטהרות 
אבל לא על אמתתם ובוריין, ואמר על עצמו כי הוא יגע בכל כחותיו כמה מאות פעמים 
צכו' , ועוין מה שכתב הרב הנאון החכם הכולל מוהר ר שלמה ליב רפאפורט בהערה ט"ז 
לתולדות רבינו נסים גאון בר יעקב , שהוא הראשון אשר יגע וחקר בירושלמי ומדרשים ספרי 
וספרא ותוספות לברר על ידם הרבה מאמרים והלכות בתלמוד בבלי (בכורי העתים תקצ"ב). 
+אנחנו נאמר שמה שהיה רבינו נסים גאון בזמנו בבחינת הגאונים שקדמוהו, היה רבינו 
אליהו , בזמנו ביחם אל כמה דורות שקדמוהו, אבל במהה שכלל רבינו את הרמב"פ בין 
.הנאונים שלא שמו יגיעתם לברר את התלמוד ירושלמי, עיין שם הגדולים, שהרמב"ם חבר 
הלבות מהירושלמי כעין הלכות האלפפי מבבלי, . 


6) דוך באוריו הוא כפי מה שגדרם תלמידו הגאון הגדול מוהר"ח ,שלפי הלוכו 
בקדש לעלות במפלה עד מקורי הדברים עשה נפלאות בבאורו על השו"ע , שס כלל כל , 
ההלבות מרובות שנזכרו בדבריהם הקדושים במקורם אשר הראה בשני התלמודים בבלי וירושלמי 


וטחן ובאר וסילת סולת נקיה מנופה מכל שיטות הראשונים ז'ל. (הקדמה לספר ספד"צ) ובפרטיהם 
עיין עליות קיר , 


7) וביד חותני הרב החכם השלם מוהר"ה מרדכי נאטאגזאהן 


קונטרס מיוחר מהגהות 
לפרר'א , מיוחפ אל רבינו הגר"א . 


) מדרש הלכות הגהות על המכילתא יצאו לאור ע'י הרב הגדול ר" 
יצחק אליה לאנדא מווילנא מצורף לבאוריו על המכילתא וקראם 
בשם א יפ תאצ ד ק 3) (נוילנא תר"ד וביד הגאון ר' דוד לוריא 
מביחאוו נמצאו ג'כ הגהות הגר"א על המכילתא שנדפפו בשם 
אגרת הצופה. : 

ב) באור.והגהות על הספרא, כ" נמצא ביד הגאון ור" 
ישראל משקלאב . | | 
ג) הגהות על ספרי, נמצא בכ"י . 


ד תוסַפתא א) הגהות על תוספתא וזרעים, מועד , נשים, הרב ר' יונה. 
מפרש התוספתא לסדר זרעים (שיבוא זכרו להלן). אומר בהקדמתו 
לספרו : הקרה ה' לפני קצת הגהות כתיבת יד (על התוספתא) 
ושמעתי שהם מהמנוח הגאון הגדול החפיר המפורפם רבינו אליהו" 
זצ"ל מקהלתנו וכו'. ובומננו נדפסו ההגהות על פ' זרעים, מוער,. 
נשים, בספר הנא הוספאה פירוש על התוספתא להרב המאור 
הגדול ‏ מוהר"ר שמואל אביגדור ‏ אב"ד דק"ק קארלין, (ווילנא. 
תקצ"ז , תר"א) עם מקצת ציונים ומראה מקומות , מכן הגאון 
הרב הגדול מוהר"ר אברהם . | 
ב) "הרת הק רש, פירוש על תוספתא טהרות , נקרא בשם 
זר זהב 4) אשר סדר וכתב מתורת רבו הגאון והוציא לאור. 
תלמידו הרב מוהר"ר מאיר ז"ל מווילנא הנ"ל (זאלקווי תקפ'ר) 
והוא כמו חלק שני לםפר אליהו רבא, , : 
תלמוד א) תלמור. ירושלמי. א) באור על ירושלמי סדר זרעים. 
כ"י. 5) 
ב) משנת אליהו, הגהות על מסכת שקלים נדפסו בתקלין. 
חדתין לתלמידו הגאון מוהר"ר ישראל משקלאב, (מינסק תקע"ב).. 


- ו 


8) עיין הקדמת הרב יא"ל לספרו וה, שפעם א' היתה בירו ספר מכילתא מכ"י 
הנאון ולא הספיק להעתיק ממנה כי אם את המכלתא על פ5' שמות וארא, חמיוחפים לכ"י 
הגאון מוה"ר אברהם הלחמי. ואותה המכילתא מפר נכד הגאון הרב הגדול ר' יעקב משה" 
מפלאנים , לב"ד הצרוק מהר"ל להדפיסה , ואחרי יניעות רבות השיג הרב יא"ל ספר מכילתא 
מוגה מאת הגאון שהיתה נמצא בעיר מולאט, ומשם העתיק ההגהות שהדפים וקראם בשם 
איפת-צרק , , 
4) וביד הגרד"ל ז'ל היה נמצא העתק מפירוש התוספתא טהרות מכתיבת יד תלמיד. 
הגאון", הרב מוהרר"ש בונם משקלאב, ונמצא בה גם פירוש על מסכת טהרות , ודברים רבים. 
נוספים על מה שנדפס בור זהב, 

5) הרב הגאון מוה"ר מוהר"ר ישראל משקלאב בהקדמתו לפ' פאת השלחן כתב וו"ל:" 
זכמה יגיעות ינע רבינו הגאון בירושלמי סדר זרעים הניה אורות מאופל השבושים וחדש שיטות. 
עטוקות נגד הר"מ והר"ש ז'ל ויש שהופיף חצי פוגיא או תירץ שחפר וכו' ושמע מאחד" 
העומדים לפני רבינו וכו' כי הגאונים והרמב*ם ז"ל מהכרח יגיעתם בלימוד תלמוד בבלי להורות. 


1 
.- 
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מנורת | שלמה ומנחת כליל , | בדובראוונא , | שנת תקס'ר, 
ב) באורים לנביאים וכתובים , מהם על ספר. משלי בשלומות . 
סררו. תלמירו הרה'ג. מוהר'ר. מנחם מענדל , כאשר שמע מפיו, 
ונדפס ראשון לכל ספרי רבינו כפי פקודתו ע'י מסדרו וכותבו , 
כולל פשטים נחמדים והערות מוסריות נפלאוח,. (שקלאב תקניח) : 
'יצורת הארץ, התנכנית הבית,, נדפם ע"י בניו והרה"ג 
מוה"ר מענדל (שקלאב תקסם"ב) והוא באור על הגבולים דיהוּשע 
וכולל גם באורים על התחלת יהושע , ובנין הבית במלכים 
וביחזקאל, ונדפסו שנית בעו"א בווילנא שנת תק"פ , תר"ו בהוספות 
מנכדו הרב הרי"מ מפלאנים : באורים על ישעיה. עד קאפי' י"ג 
| ועל חבקוק, ‏ בעו"א (ווילנא, | כנ"ל) . על יונה , (בווילנא שנת 
ישרים תק"ס) על איוב , עד סימן ו' מלשון בנו הרב ר' אברהם 
(ווארשוי תדי"ר), | שיר השירים (ווארשוי תר"ב).. על דברי 
הימים (בעו"א דווילנא כנ"ל) , 


א) שנות אליהו, על משיות סדר זרעים פירוש ארוך 
ופירוש ‏ קצר , סדרוהו תלמידיו בחייו , = והגיהו | תלמידו הגאון 
מוהר"ר חיים מוואלאזין.: נדפס ע'י חתנו הרב הג' מוהר"ר משה 
מפינסק , (לעמברג שנת תקנ"ט) ובווילנא שנת תקצ'"ב , תרי"ב, 
עם הגהות הרה'ג ר' העשיל ריינעם מהוראדנא , 

.ב) אליהו רבא, באור על סדר מהרות כתבו על ספר 
מאשר קבל מרבו בע'פ והוציאו לאור, | תלמידו הרב מוהר"ר 
מאיר מווילנא 9) (ברין תקס"ב ובווילנא כנ"ל) , 

) באור על -מפכת אבות, מראה ‏ מקומות המופרים 
במקרא נדפם ע"י תלמידו | הרב הג' מוהר"ר | מנחם מענדיל 
(שקלאב תקם'ר) . 

ד) עור חנור על המ שניות מרמוי המקראות היה 
אצלו בכי"ק, ‏ ונמצא ממנו על ורעים, | קדשים, מהרות . ביר 
תלמידו הגאון ר' ישראל משקלאב (הקדמת פאת השולחן) . 


הרבת בתורה ובו' רק לא השגיחו על פרטי הכתוב ודקדוקיו ומרגלא בפומיהם ברובי התורה 
. בפל הענין במלות שונות וכו' ודרכו של מר אבא הגאון זלליה בבאורי הכתובים , יגיעות 
הרבה יגע ברוב חריפותו ודקות עיונו וגודל השגתו להעמיר הכתובים על פשוטן שלא יהיה 
"אות אחת יתירה וכל המלות כפולות יבוארו הבדלן וכו' , ושני הדרכים האחרים :, סוד ורמז , 
נפלאו מאתנו ולא באנו עד תכונתם , 


9) וביד בני הגאון המופלאים היה נמצא פירוש על פדר טהרות מכתיבת יד עצמו 
בבאור נפלא ,הראה מלחמתו עם הראשונים אשר עשה עמהם להפליא" (בהקדמתם לפירושו 
על יונה) . 


: | 
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ה"ה הרב הנאון החפיד המפורסם, גדול מה2ן שמו. אזן חקר 
ותקן מקרא , במשנה, 4 בבלי , וירושלמי , תומפתא , ומכילתא , 
ספרא > וספרי , זוהר , והיכלות . ר"מ , וספר יצירה., וספר'צ 
לא הניח דבר קטן ודבר גדול עד כי הגדיל לעשות כיום נתינתן 
מפיני. והחזיר ‏ מצות הרבה אשר נשכחו וחזר ויסדן. בבחרותו 
מאם בתענוגו *בני ‏ אדם, וקדש גופו ונשמתו ליוצרו עד יום מותו, 
הוא. מורנו ורבינו . אור העולם , מקור החכמה והמדע, ראש גלות 


אריאל צפירת תפארת ישראל, רבינו הגדול מו" אליהו בהרב מן' 
שלמה זלמן זצ'ל. עלה השמים ביום י"מ תשרי שנת תאמי 
צבית *) לפ"ק : 


5 
ספרי הגר"א ובית מדרשו 


8 76) ספריו אשר נשארו לברכה ‏ בקרב בני ישראל , בן אשר יצאו 
לאור על יד על יר, וכן אשר נמצאו בכתובים מנה ידידי הרב הג' וכו' מוהר"ר 
יהושע העשיל לעווין נ"י בספרו על יו ת אל יהו והעיר עליהם כיר בקיאותו הרבה, 
ואנחנו לרגל המלאכה אשר לפנינו אמרנו להזכירם בראשי פרקים, בסרר הנאות 
לעניננו , ובתוספות איזה הערות , 

א) מקרא א) אדרת אליהו, באור על הָתורה 1). נסדר ע"י בנו 
הרב הגדול ר' אברהם ונדפםס ע"י הרב המאה"ג א"ש פייבש בעל 


*) רומז למחותנו הרב הגדול ר' נח מינדעם שנפטר מיד אחריו ונקפר אצלו, בשורה 
אחת, כמו שיבוא עור , -- - 

1) כולל באור על פ' בראשית בשלימות בשני דרכים פשט , ורמז , ליקוטים באיות 
מקומות | בסדר בראשית ושמות, באור על כל סדר ויקרא, לקוטים באיזה מקומות בסדר 
במדבר . באור על פרשה חוקת בהלכות פרה אדומה, באורים רהבים על פרשה בלק בשש, 
מהדורות , באור על כל פדר דברים ובתוכו על פ' שופטים | האזינו ברכה  ,‏ -בשני אופנים , 
באורו מורכב מארבעה יספודות התורה פרד"ס , בחלק הפשט הוא מעמיק בחכמת הלשון 
זבפנימיות | הענינים ,. וזה דרך באוריו על פרשה בראשית, וכנראה חבר באופן זה על כל 
חח"ת. ובחלק הדרש הוא הולך ומונה כל דרשות חז"ל להלכה שדרשו על כל אות ואות 
שבתורה , וזה דרך באורו על פ' ויקרא , פ' חוקת, ורוב ספר דברים . והרב הגדול' מהר"ף 
א"ש פייבש בעל מנורת שלמה ומנהת כליל, שהוציא לאור את הספר הזה אומר בהתימת 
ספר ויקרא : והן הן הדברים שפירש הגאון ז"ל בפפר ויקרא איזן וחקר ותקן כל היפוד מספרא 
דבי רב הנקרא תו"כ ועשה סילת מנופה בי"ג נפה לעשות קצור תו"כ ולהפך הברייתות 
והמדרשות כפי רוחב שכלו וכו'. ובני הגאון בהקדמתם לבאור מרן אביהם ז"ל אומרים בדבר 
באוריו : צריכין אנחנו למודעי כי בזה יובדל באוריו ז"ל מזולתו כי רבים וכן שלמים עמלו 


9/1959 -- 


חרי עלות אליהו , המפורסמים שכהם הם: הרב הגאון המפורסם מוהר"ר 
חיים: אב"ך דק"ק וואלאזין : הרב הגדול מוה"ר מנחם מענדל משקלאב הרב 
וגאון מוהר"ר ישראל משקלאב, הרב המופלג מוהר"ר מאיר מווילנא., הרב 
המובהק מהור"ר סעדיה . ובניו הרבנים המופלאים . והדומים להם איש איש כפי 
[מעלתו , ונדבר עליהם בפרק מיוחד להלן . 
וממדותיו | הנפלאות ראינו להעיר על מדת ענותנותו | הגדולה לפי 

חכמתו, כי מה שעשתה חכמתו עטרת לראשו עשתה ענותנותו עקב לסוליתה, 
[1בעת האירו דבריו להתיר. ספיקות שואליו , שהיה נזהר מאד להשיב בהשכל 
"ובמועצות שלא יתבייש השואל והיה מסדר באור- הענינים הסבוכים עד שיתברר 
"העמן = מאליו, והודה על האמת, וקבלה מכל אדם והיה שונה לתלמידיו 
| בשם אומרה. יְ 

, ודבר ה' היתה אל אליהו, ויעל בסערה השמים זקן ושבע ימים יום 
ב' ג'' חוה"מ סכות תקנ"ח בן שבעים ושטונה , למגנָת לב כל יודעי שמו. 
אשר מרוב יקרת חייו לבל בני ישראל שכחו בי עת מועד לבל חי. אבותינו 
ספרו לנו מרוב הבכי והצעקה אשר' נשמע בבל חוצות ווילנא = וסביבותיה , 
וכבוד ‏ גדול עשו לו בלויתו, כי הלכו כל גדולי ווילנא קרועי בגדים אחרט 
לבית עולמו, ובכל תפוצות ישראל הפפידוהו כל גאוני הדור וכמה מהספדיהם 
באו בספריהם, והאבן אשר הוקמה על מצבתו תשא קול ותקרא . 


א תה 


רבינו: הגדול על מי אותנו נטשת ועזבת 
רבינו אליהו עלה השמים, קרעו לבבכם, לשנים עשר קרעים 
בחג האסיף שמחת לבבי. נאסף אבי, אבי מי יטע בכרמי זרעים 
אוי נא לה אמרה ארץ, כי אבדה כלי חמדתה. הוי על ימיה הרעים 
ליל נן' תושי: תשועי מי יור' דעה מי יבין שמוע', מי יגל' הלכו' לרגעים 
יום יום שומעי שמעף אותף ידרושו לשמוע תורת אמת בפיך כי נעים 
התורה תתן קול' אני חכמה שכנתי בלב אליי. עקבותי' בתבל נודעים 
ועתה נאלמתי , יד לפה שמתי , עד יעלו לציון מושיעים 
גַם פרישו" חסידו" וענוה מה לכם מחשי' אלופיכ' אין ואנ"ח נגדעים 
אללי תזעק היראה והחכמה. מי מבלעדיך ישמיענו לכל הבאים 
מעשה בראשית ומעשה מרכבה לף נתגלו כבימי התנאי: והאמוראים 
נשארנו בלי כל לבשנו אבל מעטה, כי הוררנו מטה מטה. כמעט נגועים 
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גדול השמיענו רבינו בזה ללמדנו דעת שלא ניגע לריק למצוא לכל ררשות: 
חז"ל מקור בפשט ולעקש את הישרה כאשר רבים וכן חכמים אשר מקנאתם: 
לכבור חז'ל נתנו נפשם לקרב אל הפשט בזרוע את הדרשות היותר רחוקות 
ממנו . והנה אם כוונתם רצויה וטובה, ראינו כי האהבה תקלקל את השורה: 
ואבן החן הזה ישחד עיני פקחים ונבונים אשר יבקשו להלם כהולם פעם: 
כתובים ישרים ותמימים שאינם הולמים את הדרש (עיין מאמר התורה להרב. 
הגאון בעל הכתב והקבלה הערה 4). ולדעתנו גם המדות שהתורה נדרשת: 
בהם יש שהן אמות המדה אל הפשט ויש מהן מפתחות למנעולי הררש. (ויש'. 
לנו בזה דברים ארוכים יבואו במאמר מיוחד על הברייתא. רל"ב מדות. נקרא 
בשם ,משובב נתיבות") ב) שלא לבר המקרא יתפרש עפ"י. פשט ודרש בי" 
אם גם המשנה יש בה שני הררכים: האלו, (הגאון מהר"ם הנ"ל במקום: 
הנ"ל) *) ולמדנו בוה שחו"ל מפרשי המשנה פרשוה לפעמים עפ'י דרך הדרש. 
למצוא בה הסברות והרינים המחודשים,. הדבר הוה כבר היה לנגד עינר: 
הרמב"ם מן הראשונים ובעל תו"ט מן האחרונים אלא שהבליעוהו בנעיטות 
דבריהם, ורבינו הגדול ‏ קבע בו מסמרות ומפרו למבינים ככלל גדול , וגם: 
הוא בעצמו השתמש בו בכלל הזה בפרושיו על המשניות כאשר יראו ויבינו: 
המעיינים, ועל הרונ תמך יתדותיו על הירושלמי כמו שיתבאר לנו הענין* 
הוה במקום אחר ברחבה, (ועיין בהערה הקודמת) . 


5 75) ענין יקר בחיי רבינו שראוי להתבונן עליו הוא, שלא לבר 
שלא הוציא גם אחד מספריו הרבים לאוד בעצמו, לא*פדר את רובי תורתו 
אשר חדש באופן הראוי לצאת על פני הבל , וכל חדושיו הרבים והנפלאים". 
היו רשומים בקוצר היותר אפשרי ויתכן שמאותו הטעם בעצמו, שהעלים את. 
אור חכמתו, בסדור החבורים, לא ראה רבינו להחזיק ישיבה , ולהרביץ תורה.. 
ברבים , ורק לפרקים הגיד שיעור לפני לומרי בית מדרשו. ואין אתנו הרעת . 
לבוא עד תכונת טעמו ונימוקו , רק זאת נודע, שגבהו רעותיו ומחשבותיו. 
מדעות חכמי דורו ומחשבותיהם . ובני העליה המועטים אשר. זכו לעמוד לפניור 
ולצקהָ מים על ידו המה פרסמו קצת מחכמתו בקהל , ועסקו בסדור חדושיו 


== 


. 


*) וז*ל ושמעתי מפה קדוש הגאון החסיד נ"ע מהור"ר אליה מווילנא ש הר בת . 
להסיר טעותי הסוברים: שהדרש יפרש פשט הכתוב והביא לדוגמא מה שררשו בגמרא 
על הפסוק .דאגה בלב איש ישחנה חד אמר יסיחנה מדעתו וכו' והנה אמרו על ימין שהוא > 
שמאל שהשי"ן של ישחנה היא שין ימנית רק הפירוש הפשוט הוא ישחנה שהדאגה תשות 
את הלב וכו" אלא שהוקשה לרז"ל שראוי להיות תשחנה וכו' ואף שידוע לשון הראב'ע כל'. 
שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו ע"כ הם ררשו על כל קוץ טעם לשבת והוסיף עוד אומץ'. 
שאף במשנה יש פשט ודרש והביא דוגמא לזה, והאיר עיני בזה לתרץ כמה משניות כמו - 
שיבוא אי"ה בלקוטי חדושי עכ"ל. ועיין בספר בן פורת לידידי הרב החכם וכו" מוהר"ר - 
מרדכי פלונג יאן. שהאריך בזה, וגם אנחנו הלכנו לאור הכלל הזה וחדשנו ע"י דברים. > 
ובואו בספרנו ,חכמת תכמים" על המשניות . , 
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לעתים מה יעשה בישראל , ראוי | שישיבו אל לבבם כי חזון מלחמות כאלה 
נפרץ בקורות האומה, ורבים חללי קנאת איש מאת רעהו בהעלות חמה ונקם 
במערכה , וידעו היום, כי ה' הוא המפקד את הצבאות האלה למען כבודו 
ותהלתו , או אז תשוך חמתם, ילחמו. למען השלום , ונצרק קודש . 


4) נשובה לרבינו אליהו ונתבונן על דרך הורתו בהלכה. המקרא, 
המשנה, והגמרא , היו לו כחלקי תורה .אחת שלימה, מתיחסים זה לזה כיחם 
הכללים אל הפרטים , עפ"י אמת היפוד הזה הראה מקור חדושי הדינים של 
האמוראים , . במשנה , וכל הלכות המשניות , | במקרא א) ולהיות ‏ התלמודים 
חתימת הקבלה ואחרית השלשלת לבאורי הכללים הראשים , הביא סברות 
הפוסקים בכור המבחן של אמתת למודי התלמודי' והשתדל למצוא סמך וסעד 
לרוב מנהגי ישראל, בדברי חז"ל . :) וכל כך השוה מדותיו , שרצה לחרש 
כמה מנהגים הנובעים ממקוור התלטוד , אשר נשתכחו או נחלשו ברוב 
הימים, ‏ אף במק ם שגדולי הפוסקים האחרונים וגם הראשונים הפבירו פנים 
להקל בהם או לשנותם לפי צרך השעה ומעמד האומה, ואפילו במקום 
שהדבר תלוי בטעם וכבר בטל המעם. ואולי החמיר בזה להוציא מלבן של 
מבקשי החדשות שבטלו כמה ממנהגי ישראל שמצאום לפי רעתם כיתרים 

| וכמפריעי הכוונה , וכנראה היתה מחשבתו נטויה להחזיר עטרת ההלכה 
ליושנה לברר ולצרף את כל דברי הפוסקי' ומנהגי | ישראל עפ"י יסורות 
חורת" חז"ל , כמו שמעידים עליו בניו המופלאים ,וכן הבטיח שיעשה פפקי 
הלכות מארבע טורים+ בדעה מכרעת לבתוב רק דעה הישרה בעיני חכמתו 
בראיות חזקות ועצומות שאין להשיב עליהם, בקשתיו כמה שנים לפני 
פמירתו והשיב לי פעם אחת, אִין רשות ‏ מן השמים , אמרתי ראוי היה וכו' 
אלא שאין הדור נראה ‏ יפה" (הקדמה לשו"ע אורח חיים) : 


ומן הכללים אשר היו נר לרגליו בנתיבת הבקרת התורנית אשר כבש 
לו, שנים זו שמענו. א) שהדרש והפשט רחוקים זה מזה והם שני ררכים 
חלוקים בבאורי התורה שלכל אחד התלות אחרת במקרא ,פשט המלה הוא 
באור המלה לפי המשך ענינה והדרש הוא הבנת באורה המשותף לה" [(אדרת 
*אליהו בראשית א', א), וכן קבל מפיו הגאון החכם מוהר"ר מנשה מאיליא 
והציע בהקדמתו לספרו בינת מקרא. (ועיין עליות אליהו הערה י"א) ], ודבר 


א) ,ויתר על כן בפירושיו על המשנה, שם כלל כל דברי האמוראים שבשני 
התלמודים וכל התוספתות והברייתות במשנתנו רמוזים נהירין וברירין" (לשון הגאון מוהר"ח 
בהקדמה לספר ספד"צ), והגאון ר' ישראל משקלאב בהקדמתו לספרו פאת השולחן כתב ; 
וכל פדרי המשניות ידעם בתורה שבכתב' היכן הם, כאשר יש ממנו אתנו חבור על זרעים 
קדשים טהרות, איך כל משנה טמון בכתוב מפורש, נפלאות מדובר -- (ועיין עליות אליתו 
הערה י"א) . 


3) ,עיין עליות אליהו הערה י"א י'ב י'ג . 


- ו 


ותורתו, כי יתהפך מסבות בתחנולותיו לקרוא לאור עולם דעות מדעות שונות 
ומתנגדות בעת אחת ולהקים אדירים לראש הדיעות האלה , אשר ילחמו בעוז 
שכלם וגבורת | לבבם איש ברעהו להרים דגל מחשבותיו ולהבריע את שכנגדו 
ותכלית המלחמות והמריבות האלה שקולה במשקלו של אל דעות , להחיות 
את רוח הרת בעמו, להחליף כחו ולחדש נעוריו ; לצקת בו -חיים חדשים , 
עעוו ותושיה ; למען אשר לא ישלוט בו הומן המבלה את כל. על שלשה 
דברים הדת עומרת על תל מוד תורה, האמונה, וההשבלה, אלה 
המה המלאכים הקדושים החונים סביב לה לשמרה, ולהחיותה, ולרוממה. מה 
טוג ומה נעים כי יצוה ה' שלום ביניהם וידי שלשתם התמוכנה את הדת ; 
אמנם לא כל העתים שוות לטובה ולעומת צבא המקרים העודרים עלינו יש 
ויש אשר תקרא מלחמה בין האיתנים האלה, תגבר יד האחד ותחלש יר 
רעהו . ובהאריך ימי הנצוח של אחר מהם ישוב ישבר עוזו גם הוא, ומופדי 
הדת ירגזון . אז יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל הכחות כולם שומר עמו ותורתו 
0 בהסזר פנים ממנו, גבורי כח להחזיק במעווי הדת איש איש על משמרתו 

ה יעמוד ברב. אונו. לשמור. את תלטורה, זה בעצם הרגשותיו יחם את אור 
האמונה , וזה בעזוז | תבונתו יאיר באו ההשכלה והנה כל אחד מאילו 
שלשה שלוחי ההשנחה בעשותו את אשר שומה עליו לעשות לא ימלט 
שיגע האחד בגבול דעהו , ויצאו למערכת מלחמת תנופה לשם שמים , אולם 
לעת תפעל ההשגחה כואת להחיות את כללות הדת. בזמנים מזמנים שונים, עלינו 
להתבונן על ררכיה בקדש, להקדים את פני הלוחמים בעצת שלום ולא "לתת 
יר אל השטן לרקד ביניהם , ורבה העזובה בקרב הארץ , וגם בדול שאנחנו 
בו , תגלה ותראה פעולה וו של תמים דעים לעין חוקר משביל, כבר הערנו 
על תכונת הדור הקודם, כי היה מלא אשם , מהבלי מסיתים ומדיחים , אשר 
התעתדו להרעיד את מצוקי הרת ולהעתיקם באפם, וכבר גלינו | סבותיהם 
לפי רעתנו; את ענינו ראה ה' ויתן לנו רחמים ויקם לנו | שלשה רועים 
במקומות שונות . לתמוך את שלשה העמודים המבוארים. ורוח שם ביניהם 
למען לא יפריעו איש את מלאכות רעהו, בהחלם לעשות. את רבינו 
אל יהו קראה ההשגחה העליונה בליטא לשמור את התורה , לצרף ולוקק את 
תלמודה, ולפקח על ההגיון בה, והשקירה , עליה, את ראש החסידים 
בוואלין לעורר את הכוונה ולפחת את גחלת ההרגשה, ואת חכם עמנו משה 
בן מנחם בגמראניה, | להעלות נר ההשכלה במנורת הדת:, והנה לפי העוו 
והכח אשר נתן ממרומים לכל אחד ואחד לעבוד עבורתו בישראל ולקרוא 
בשם ה' איש איש ממקומו, היו קרואים ובאים לנגוע איש בנחלת משנהו ולהתגר 
מלחמה , | הדרושה לחפץ ההנהגה העליונה , למען תת שם ושארית לכל 
הסגולות היקרות כאחר , במרה משוערת ונערכת ושלום אמת יהיה ביניהם , 
אבל עד אשר ‏ יתבררו ויתלבנו ‏ הענינים הנכבדים עצומים חללי" חרבותיהם 
ונכשלו ‏ רבים נוקשו ונלכדו , והדורשים שלום עמם בלא לב ולב יודעי בינה 
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במהור"נ (אשר ידובר מחם ביחוד בפרק הפמוך) למדינת. ליטא ורייסין לפרסם 
רעתו ומכתבו נתן בידם לאמר : ,אל החרדים אל דבר ה' ואל תורתו, בני 
אברהם יצחק יעקב זרע קרש ראשית תבואתו , שומרי מצותיו וחוקיו בריתו 
וכו' , הנה שמעתי דבת רבים קול ענות חרופין וגדופין אנכי שומע שהכת 
וכו' המכנים עצמם בשם הסידים וכו" מתפארים ומנאמים נאום שאני חוזר בי 
מכל מה שאמרתי עליהם עד הנה, ושכעת אני ימסכים לכל מעשיהם וכי זה, 
הדרך הישרה , ובזה מצודרים רבים מבני עמנו וכו' ועל בי שאני חושש פן 
ואולי ‏ יהיה אנשים אשר יתנו מקום לרדבריהם, גלל כן אני מודיע נאמנה 
שח"ו לא יתלו בי בוקי סריקי ולא תהא כזאת בישראל, ועל משמרתי אעמודה 
במאז כן עתה וכו' וכו', ועל כי התנדבו כעת הני שני האפרתים ה"ה הרב 
המובהק מוה' חיים מפערהייא מ"ץ ד"ק וחד רעימי" הרבני המופלג ‏ מוהר"ר 
סעריה במהור"נ לנסוע למדינות ליטא ורייסין ולפרסם הדבר הזה וכו'. ובבוא 
החכמים האלו לק'ק. מינסק, הוציאו מריכיהם עליהם קול כי זייפו חתימת . יד 
= דבם והם בעצמם הכותבים והחותמים , וישלחו גבירי מינסק שלוחים מיוחדים 
לווילנא לשאול את פי הגאון, ויבואו לביתו בין כסא לעשור והוא היה מתון 
פרבר עד מוצאי יו"כ (תקנ"ז) , ולמחרתו צוה על בניו לכתוב בשמו, את 
דעתו בביאור *") נית] את המכתב חתום בחתימת ידו ומקוים בב'ר אל 
השלוחים ממינסק (במכתב הנבררים מק"ק מינסק שנמצא-בידי בהעתק). דברי 
רבינו המעטים 0% היו כאש בנעורת , וּכל גדולי ליטא הרימו קולם בכח , 
לצעוק מרֶה.. אכן גם הפעם לא הרבו. להועיל , וכבר ההחזקו והתגברו. בעלי 
הלמודים ‏ החדשים ולא חתו מקול תשואת האלות , ומהמונם לא נענו . ואולי 
נופרו גם מהמה, להיטיב דרכיהם ולשמור את דרך עץ החיים . וישר נוכחו 
רבים כי אין הרעה בקרבם כאשר חשבו בתחלה , (ועיין בפ' הפמוך). 
% 78) המשניח בעין פקוחה על מהלך רוח החכמה לכני ישראל 
מדור דור וישים אל לבו להתבונן על מפעלות הדור שחי בו רבינו אליהו , 
זראה נפלאות מתורת ההשנחה העליונה, ויחזה נצורות = מחכמת. שומר. ישראל 
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") במכתב ובינו זה אשר נמצא בידנו בהעתק גאמר : דור מה רמו עיניו ומילין לצר 
עילאה ימללו וכו' אלה אלהיך ישראל כל עץ ואבן, ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה 
בפסוק ברוך בבוד ה' ממקומו, ובפסוק ואתה מחיה. את כולם, וכו' המשכילים וביגו 
אל מה ורמזון מליו . והרב. הגאון החסיד מהורש"ו מלאדי אבן פנת חסידי לובאוויץ , 
במכתבו לתלמידיו בווילנא המצורף למאמר מצרף העבודה , אומר: ובפרט בעסק 
האמונה אשר לפי הנשמע בפדינתנו מתלמידיו אשר זאת היא תפיסת הגאון החפיד 
על ספר לקוטי אמרים ודומיו אשר מפורש בהם, פי' ממלא כל עלמין ולית אתר 
פנוי מיניה כפשוטו ממש , ובעיני כבודו היא אפיקורסת גמורה לאמר שהוא י"ת נמצא 
ממש בדברים השפלים ותחתונים ממש ולפי מכתב מעלתכם ע"ז נשרף הספר הירוע 
(הוא צואת ריב"ש) ובפי' מאמרים הנזכרים יש להם דרך נסתרה ונפלאה ומלא כל 
הארץ כבודו היינו השנחה וכו' ומי ידעתי ואמצאהו , ואערכה לפניו משפטיגו להסיר 
מעלינו כל תלונותיו וכו' וכו', ואין פה המקום להאריך בבאור הענין הרק הזה ושמורים 
לנו הדברים לספרנו נדחי ישראל אי"ה כאשר אמרנו , 
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הבה הלמוד החדש שרש בלבות רבים מישראל, ולא עלתה ביר כל חכמי ליטא: 
בצרוף רבינו, לסתום את המעין, כי אם לגדור בעד פלגיו ולעצור אה מרוצתם כמעם, 

והנה רבינו ‏ אליה ראה מראש כי לא יספיקו נשקי החרמות להכריע את 
גבורת | הלמודים החרשים , | וכבר גלה תעלומות מקור הרע המוסרי בעמנו , 
שהתעוררו עתה גם זולתו לרפאותו בדרכים שונים, ותהי אמונת עצהו לחוק 
עמודי תלמודר תורה להלבה, זלואת יפר בית מדרש ללומדי תורה בשנת תק"ם 
זהורה להם הדרך אשר ילכו בלמודם ,והיה מסב עמהם לפרקים וסדר מעשה 
השולחן לכל עבודתו והורם הדרך הפלולה לרעת מקיר הדינים והתורות של 
ארבעה הטורים בשניף מועטים" (הקדמה לשו"ע אורח חיים) . הבית הזה 
אשר יסד ה" לאות ולמופת לבתי מדרשות של תורה שנתיסדו אח"כ בטעמו 
ונימוקו של רבינו אליהו, והם המבצרים בהם ירוץ למוד התורה ונשגב . 

% 79) כבר אמרנו שמגדרו של הנגאון רבינו אליהו היה, להיות רק 
תורתו ‏ אומנתו, | בבית מדרשו, היא היתה אצלו אמון ושעשועיו בכל עת, 
והוא היה אמון מוצנע בסתר כנפיה, לא התערב בעניני הקהלות , ומה גם 
לענות על ריב ; וגם בענין -הגדול הזה, שמצא את עצמו לפי רבריו: מוכרח: 
לצאת מגדרו כמעט שיצא, שב אל מעון השלום ולא נשא עיניו לראות 
עמל בישראל א) ער כי שבו חכמי הדור להעירו ולעוררו ,| לחדש את 
דבריו | בשנת |תק1"1, וביחוד כאשר הגיע לאזניו את אשר העבירו איזה 
אנשים מן החסידים כי שב ונחם על אשר עשה כנגדם, והודה לרבריהם ב)- 
אז יצא עוד הפעם מגדרו שלח שנים מן המיוחדים בתלמידיו: הרב הגדולי 
מוהר"ר ‏ חיים מסערהייא מ"מ ומ"ץ בקהלתנו, והרב הגדול מוהר"ר סעדיה: 


א) במכתב הנבררים מק"ק מינסק (שנמצא בידי בהעתק) נאמר : ובראשינו אדונינו 
רבן של כל .בני הגולה זקן ויושב בישיבה על התורה ועל העבודה ה"ה הגאון הגדול החפיר: 
האמתי האלהי וכו' הנקרא בפי כל רבינו אֶליהו חפיד מווילנא יצ"ו הרחמן יאריך ימיו וכו' 
זכבר הוא נמנה וכו' בין המחייבים ומחייב אותם במקומו, והנה אף שהוא מאותן כ"ז שמזקינים 
דעתם מתישבת. עליהם , מחמת שתורתו אומנתו ובא בשנים י גרמה לו שלא "ראה בפריצות 
הדור , כי עיניוו לא ראה עמל בישראל וכו" עד שבאו באזניו | השמועות. אשר המה לא טובים: 
וכו' ודבר שלח ביעקב ע"י הרב וכו' . 

ב) מצאתי בכתובים דבר זה ענינו בלשונו בקצרה: הנה בחדש אייר העבר התפשטו 
כמה אנשים מהחפידים בכמה מדינות איירפא וכו' ואיש אחד עשה עצמו כאלו הולך נע ונד 


בגלות ונער קטן נושא כליו, והנער מעביר קול במחנה הלא האיש הלזה הוא בן החסיד. . 


מאור הגולה מוהר"ר אליהו מווילנא והוא אינו מדבר כי אם בדחק גדול , וכאשר שאלו את 
האיש מה מדבר אביו החפיד' אודות הכת , משיב ואומר אני בוש להוציא מפי מה שמדבו 
אבי , כי אבי מתחרט מאד על אשר התנגד להם ואומר שאם היה בימי חרפו היה צם ובוכה 
ומתפלל לפני המקום שימחול לו על שחלק עליהם והיה הולך ממקום למקום להוכיח את בנ" 
עמנו לבוא לחפות תחת כנפי המנהיגים האלו . והיה האיש הזה מתהלך בכל ארץ אשכנז , 
והקול נשמע לאמר כי שב החסיד ונחם, עד שבא הרב המפורפם מוהר"ר זונדל מק"ק ווילנא: 
לברעסלא, ויודע הדבר כי גרום הערים האיש ההוא ושלחו משם אגרות רבות לפרפם הדבר 
ויהי בבוא האיש המרגל להאמבורג לכית הרב המאוה'ג המפורפם מוהה"ר רפאל אב"ד דשם, 
באה גם אגרת מברעפלא אודותיו, ויתפשוהו שם וכו" וכו' 
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> במדינת -ליטא, מיפודות הלמודים האלו הנודעים בשם חסידות היה: מהרת 
הכוונה, הדביקות, התעוררות של שמחה בעבודה, ע'י עיון תפלה, והעסק 
יבחכמת הקבלה, והנה הגדולים בתכמי החסירים בלי ספק שהיתה מחשבהם 
לשם שמים, בי יתכן מאד אשר ראו גם המה כי הרבה יותר מדא' השתקע 
העם בפלפול ובעסק למודים שאין בהם לרומם את הנפש . אולם כאשר 
צפרדו | בעלי הלמודים האלו , משאר העם ,. לעשות להם בתי תפלה לבדם 
בשנוי נופח התפלה מנוסת אשכנז לנוסח ספרר, ושבו להיות כמו כתה 
מיוחדת , ומהם התחילו להיות גם מלעיבים -בתופשי התורה ומתעהעים באיזה 
מן המנהגים הקבועים , המתנגדים לתכלית למודיהם, התעוררו גדוּלי חכמי 
*שראל לצאת כנגדם, כי פחדו פחד, שלא תשתכח התורה ולמורה מישראל, 
על ירי העסק בעיון תפלה ובספרי הקבלה יותר. מדאי ושלא תבעט הנשמה--- 
הבוונה---בגוף התורה---מעשה המצות---ושלא תבטל גם היא בבטולו , ולואת 
בועצו | גדולי מדינתנו | נוסדו יחד לקרוא מלא אחרי החפירים = ויגזרו עליהם 
גזירות החרמות , ולהיות רבינו אליהו ראש לחכמי הדור ואל מוצא פיו. ייחלו, 
ישמו פניהם בו והוא כמלאך הברית בא -בתוכם ותהי הארץ לחררת אלהים 
ובשנת קל" פנראה נעשה : החרם הראשון בווילנא ‏ ונשנה אח"כ בשנת 
תקמ"א . ועל הכרוז הנעשה בצרוף הגאון האב"ד מוהר"ר שמואל , בא רבינו 
<אליהו, | חתום בוה"ל ,ואף שאין מדרכי לצאת חוץ מגדרי עכ"ו לעת הפרו 
תורתו עת לעשות וכו' לכן גם אנכי אבוא על החתום יום כ"ר מנחם תקמ"א 
ילפ"ק נאום אליה במהור"שז זללה"ה" עוד זאת עשו חכמי ווילנא ג"כ בצרוף 
יהאב"ד והגר"א, שלחו שני משולחים מחכמי ווילנא אל כל הקהלות הראשיות 
ידמדינתנו להמתיק סוד ועצה ומכתב קורא בקול גדול נתנו | בידיהם *) 
המשולחים נקובים במכתב וה ומתוארים : | הרבני המופלג ומפורפם ככור 
-מוהר"ר דוד מ"ץ בקהלתנו, והשני ברומה לו הרבני המופלג ומפורסם מוהר"ר 
*הושע זעליג, להיות להם כח ותעצומות ככל ראשי המרינות הנבחרים מקהלוז 
וראשיות > וכו' (המכתבים נמצאו בירי בהעתק מכתב יד הרב ר' שלמה 
מדובנא) דברי המכתכ הזה בערו כגחלי אש, וגדולי וזקהלות הראשיות מקום 
יהגיעו דבריו, נקהלו לעמוד על נפשם, ועשו מה שעשו כנורע. אפס כבר 


*) ההתעוררות הגדולה בשנת תקמ"א לחרש את גזרת תקל"ז, היתה ביחור בסבת 
יספר אחד שהוציא לאור, המיוחד בתלמידי, הבעש"ט קרוב לזמן החוא, ובאו בו כמה מן 
האבות ‏ של הלמוד החדש הזה ותולדותיהם, מפורש ומבואר, ואליו רמזו הכמי ווילנא במכתבם 
הנזכר בפנים, באמרם : קול ספר שמענו וראינו נפשנו תרועת מלחמת חובה וכו' , כל באיה 
-לא ושובון ואין צרי למכאובה , פתאום ישודדו ח"ו אהלי תורה שבעל פה רגע יריעות תורה 
ישבכתב ח"ו אורם להחבא וכו'. וכנראה ממאמר זמרת עם ה אד ץ ממחבר פפר זמיר עריצים 
ו(שנמצא אצלי בכת"י), הוא ספר תולדות יעקב יוסף . והנה תולדות החפירות, מראשית היותה 
צהתחלקה לפלגותיה , הוא ענין נכבר בקורות ישראל וראוי להרחיב עליו הדבור , אלא שאין 
גבאן מקומו, ושמורים לנו הדברים לפפרנו נדחי ישראל , 
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הקנאים הקדושים האלה להכריע את סיעת ש ב ת י צבי, בחרמות וקללותת 
נמרצות , לא הצליחו לרפא את המקור המשחת, ממנו השתפכו המים המרים: 
האלה; ובהיותם מרודים במלחמת מצוה וחובה ימים רבים , לא הפפיקו 
להתבונן על סבת התפשטות הלמודים האלה בעם ה', ולשאול שאלה גדולה, 
מה זה היה לבני ישראל הנהרגים ונשחטים על תורתו לעיניהם בשנות ת"תח 
ות'ט בכל מקום ופינה , לפור מאחרי התורה ברגע ולנהות המונים המונים 
אתרי המורים החדשים ? וטה זה היה לעם קשה העורף אשר למדו לעמוד 
על עקרי רתם המקובלים בידיהם בנפשם ובמאדם , כי נמס לבבם פתאום 
להאמין בשוא נתעה ? אבל יד ה' היתה על אליהו להוציא לאור תעלומה , 
להבין ולהשביל : כי הנפש אשר עשה לנו ה', שתים זו לקחה מאת אביה 
| שבשמים : ה ש כ ל, "וה הרג שה, ומעונם במוח ובלב , לכל אחת משתי 
הכחות האלה , שם גבול וקצב . וכל אחת מבקשת תפקידה ומזונה . והתורה 
הקדושה אשר הכין ה'. כמזון לנפש, להחיותה בארץ, בה לחם משנה לכלכל 
את הלב והמוח כאחד, והיה אם יגרע חוק אחד מהם האחד ישבע והשני 
ירעב , * ישלח ‏ רוון גם בשבע לחם, וכל הנפש ריקה . ואת הבין רביט 
אליהו , וירא כי העסק בפלפול לבר, הנהו אך מזון לשכל ופרנסה למוח , 
אבל ההרגשה חפרה כל, והלב רעב וצמא , עיף ויגע, והיה בהפתח לפניו 
איוה מעין להשביר צמאונו ושתה לרויה באין הבין אם רעים המה ומות. בם 
או יתבלבל גם השכל ונבלעה עצתו. כי רב כח ההרגשה מכח השכל, על 
כן ראה רבינו להרום את הפלפול שלא להלכה עד היפוד , ולהקים על תלו 
העסק בתורה להלכה ולמעשה, וההגיון במקרא משנה תלפוד ופוסקים, לאשר 
בהם די מזון לבל כחות הנפש להאיר את עיני השכל ולהחם את הלב 
ויאמר להת חלק גם לחכמה, להותה, כפי מה שאמר והורה, אחות 
| צמודה אל התורה, ועוזרת להבין סודותיה . *) 
: 8 71) :בימי רבינו אליהו החלו תלמירי הרב המפורפם בשם ר' 
ישראל בעל שם (הבעש"ט) ללמד ולדרוש ברבים את תורות רבם שקכלו 
ממנו על פה , ובימים מעטים עשו להם נפשות רבות בטדינות שונות וגם 


*) בניו הרבנים המופלאים מפרו לנו את הפדר אשר התוה לנו רבינו מרן אביהם 
בלמוד וזה לשונם : ויותר שהיה חכם למד דעת את העם, וחזקם ואמצם שילמדו בסדר נכון 
שלא ימעדו רגליהם, בראשונה חזהיר לעבוד עבודתו י"ת , להיות בקי בראשונה כל כ"ד 
ספרים עם הנקודות והטעמים , ערוכים בכל ושמורים, ער שבדק אותם בכל אלה וכו', ועל 
צבאה דגל חכמת הדקדוק, וכבר בחנו פקחים ושלמים שבחכמת הדקדוק, בדברם עמו לא מצאו 
ידם ורגלם וכו' , אחר זה צוה להיות ששה פדרי משנה שגורה בפיו עס כללות פירושית 
המפורסמים וְעַל צבאה דגל גרסותיה הנכונות וכו', אחר הזהיר על דרכי העיון בים תלמוד, 
ולעיין היטב בפירוש רש"י כי הם נכוחים למיין , ובחידושי בעלי תוּספות, מתנאיה שיהיו ישר 
העיון שונא רב הקושיות, מודה על האמת אפילו מפי תנוקת של רבן, וכל חפצין 
טדרך הש כ ל לא ישא נגד הא מת כי אז יצליח וישכיל בלימודיו, ודברי חדודין צוה לחמניע 


נם מהלמידים התסרים וילדים הרכים (הקדמה לשו"ע אורח חיים) . 
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<בשערה, וגדולי חכמי הדור התפלאו לחזות נפלאות חדשות מתורתו וישתוממו על 
-המראה הגדול הזה כי הסנה בוער באש אמת טהורה מאירה, ואיננה אוכלת סגולת כחות 
הנפש ומבחר חמדת ימינו עלי הארץ . המבינים שבחכמינו נאותי לאורו ויתחזקו להגדיל 
דלהאדיר את האור החדש כי טוב ולהזהיר בשמו , על העסק בפלפול אשר סופו להנמל, 
זלפעמים שהוא לקנתור חלילה , הוא הריסה גדולה אל רצונו יתברך , כי בו 
*רבה הפשע ויגדל העון ויופסר. הדבור הנעים , ויגורש האמת מעדת ה" 
לשון בניו הרבנים בהקדמה לבאוריו לשו"ע ארח חיים) . 

% 70) שנאת רבינו אליהו אל העסק בפלפול היתה שנאה כפולה 
בי מלמד הנזק הגלוי אשר יגיע ממנו לחכסת התורה ולמודה, לא נסתרה 
מנגד עינו החודרת , הסכנה המסתרת לתלמוד תורה ולמעשה המצות בכלל 
הצרורה בכנפיו  ,‏ והכרוכה בעקבו , ויבן וירע כי כבר החל להפיל חללים 
-במחנה ישראל : כי מאז פרץ העסק בתורה במדינות פולין וליטא , ובכל 
עיר ועיר קבעו | ישיבות | גדולות והרחיבו גבולם בתלמידים וקנאת ראשי 
להישיבות | איש מרעהו הרהיבה עוז בנפשם להרבות כבוד ישיבתם *) ראו 
עצמם מוכרחים לתור איש איש אחרי: חדושים מחורדים ועל מאמרם ז"ל ,,אין 
מדרש בלא חדוש" בנו יסודתם להרבות בחדושים ופלפולים ,וכאשר ארכו 
הימים הנה כן דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה' אלה, כאשר המה 
דורכים בדרך .ה' כראוי, להטיל בהם ארם . עד שכמה מהתלמידים שמו 
כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של הורה לבד ולא וולתו כלל" (נפש 
החיים שער ד' פרק א'), והעפק בתורה להלכה היה מונח בקר] זוית, החכמה 
עוובה, וההשכלה שוממה, ומעט מעם פסקה גם הכוונה במעשה המצות 
זעבודת הצדקה , ותהי יראתם את ה' מצות אנשים מלומדח, ומעשה המצות 
מנהגי אבות תלוים בזמן וקבועים בשעות, מבלי ההעוחרות והתבוננות בנשמת 
התורה ורוח מצותיה הקרושים.; ויהי השכל מפוו ומכרכר על נומות דקות 
תלויות ופורחות באויר , והלב ריק וחלל בקרבו, וההרגשה קרה כרגבי קרת. 
וכאשךָ גרמו העונות לתת את ישראל לחרפה , קמו מורי שקר להתעות את 
העם בלמודים חדשים מדברים אל הלב ומלהיבים את ההרגשה לדרוש ברבים 
סתרי חכמת הקבלה ופנימיות | התורה , לרומם את הכוונה ולהשפיל את 
המעשה , בכוונה צפונה לעקור את העסק בנגלה ועם זה מעשי המצות כלם. 
ראש למורדי אור אלה היה שבתי צבי, ואחריו החזיקו תלמידיו בפנים 
מפנים שונים, כנודע מספרי גדולי ישראל הנאמנים לה' ולתורתו שקנאו את 
קנאתו, ונלתמו את מלחמתו, וביחוד מספרי הגאון יעב"ץ , והנה אם הצליחו 


*) וזיל השל"ה : והנה שמעתי דבת קצת מחכמי הדור האומרים באם לא עוד החלוק 
מה נבר בגוברין כי אז יקומו הרבה לתפופ ישיבה , על הדברים האלה ראו* לקרוע להיות. 


ממעט בכבוד שמים כדי להרבות כבודו ועוד מי יתן כל עם ה' נביאים בי או יתרבה הרעת 
( שם ועות) . 


- ו 


שכלו | הכביר פתת לפניו כל חדרי התורה, גלה לו כל תעלומות חכמת 
ישראל , ותבונתו | האדירה דלה דלתה לו חדשות ונצורות, אשר לא שערו 
חכמינו זה כמה דורות לפניו, ורוחו | האשיץ תמכוהו לבקר את כל אשר 
חבר לפניו, למצוא מקור | הטעות והמכשולים אשר נכשלו בהם רבים וכן 
שלמים , ולגרש בקרן אור האמת עבי ספקות רבות אשר בסו יפעתה . ובכח 
התכונות | הנפלאות | האלה לא הניח מקצוע אחר בכל עולמות שתי התורות 
אשר לא הקים אורו עליו בררך חדש מיוחד לו, באר את התורה , הנכיאים 
והכתובים; פירש והגיה את המשניות , עשה באורים והגהות על התוספתא 
המכילתא, | הספרא , פרקי דר'א, סדר עולם רבא וזוטא ; הגיה את ש"ם 
בבלי, פירש והניה את כל התלמוד ירושלמי , באר את ד' חלקי * השלחן 
ערוך, וכל ספרי חכמת הקבלה כאשר יבוא פרטם להלן. ומלאכתו ואת 
השלים בפי המקובל מחכמי דורו קרָם הניעו | לשנת הארבעים , כי מאז 
היתה הכתיבה קשה עליו. ומענותו הגדולה או מהיות | חפ על זמנו לא 
באר סבת הגהותיו החדשות וטעם פירושיו בכל מקום שהם נוטים מפרושי 
המחברים שקדמוהו, אבל רמז רעתו בקצרה ביושב ודורש מפני הגבורה . 
אהבתו המחורה אל התורה הרה וילדה את האהבה לכל חבמה וידיעה 
ולא זז מחבבם ולהגות בהם כפי אשר מצא כתוב בספרי ישראל, והרב 
הגדול החכם המפואר ‏ הרופא מהור"ר ברוך משקלאב: בהקדמתו לספרואייקלידום 
אשר העתיק והדפים אפס קצהו בהאג בשנת הולך את חכמים יחכם 
(תק"מ) מעיד על רבינו אליהו לאמר : ,והנה | בהיותי בק"ק ווילנא המעטירה 
אצל הרב המאור הגאון הגדול מ"ו | מאור | עיני הגולה החפיד המפורסם 
כמהר"ר אליה נר"ו בחדש מבת תקל"ח שמעתי מפי קדוש : בי כפי מה 
שיחפר לאדם ידיעות משארי ל לעומת וה יחסר לו מאה ידות בחכמת 
התורה כי התורה והחכטסה נצמדים יתד וכו' וצוה לי להעתיק מה 
שאפשר ללשוננו הקדושה מתכמות וכו' וישוטטו רבים ותרבה הדעת בין 
עמנו ישראל, ותסור וכו' לשון לאומים אשר כשאון מים רבים ישאון לעומתנו 
איפה חכמתכם ונמצא שם שמים מתחלל" . 
שכלו הישר והעמוק אשר סלל לפניו המסילה העולה למחוז האמת בין רכסי 
הפלפולים והחדודים אשר. הולידו חכמי פולין וליטא , זה כאיזה דורות לפניו 
הלהיב את לבבו לאהוב את הפשט הפשוט בכל משא ומתן של הבנת דברי 
התורה שבכתב ושעל פה, ולמאוס בכל הפלפולים והחלוקים הרחוקים מן 
הכוונה הפשוטה, הרחוקים מצרקה מאמחתה של תורה שהיא ההלכה למעשה, 
בי רבינו אליהו. אשר לא למר אצל רב ולא שמש בישיבות. היה כבוד שכלו 
חדש עמדו, וההרגל לא אכף עליו עולו, עיניו חוו מישרים ולנכח האמת 
הניטו , ובכח האמת כי רבה היא, להאיר את המאפל באחר מברק קרניה 
הסכין רבינו הגדול, | להפיל במלה אחת תלי תלים של פלפולים תלויג 
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המפורסם מוהר"ר יהונתן אייבשיץ בפרוץ המחלוקת בינו ובין הגאון מהור"ר 
- יעב"ץ, ‏ והציע לפניו דבר הקמיעות הידועות, סלע המחלוקת ובקש חות 
"דעתו, בשנת תקט'ו, ורבינו אליהו" אז כבן ליה וכותב הרב הנאון מוהר"ר 
- וכמו כן שלחתי פירושי הקמיעות לק"ק ווילנא, ‏ כי ביחוד | שמעתי 

בתוך חכמי העיר שאחד מיוחד החסיד קדוש וטהור מאור ישראל כליל כל 
- החכמות חריף ובקי ולו עשר ידות בנסתר מוהר"ר אליה יצ"ו אשר נודעה 
י תהלתו בכל פולין ובברלין וליפא ומקום שעבר ההסיד הנ"ל יספרו ממנו 
גדולות, ובקשתי ממנו לעיין בפירושם וליתן | עדותו כי כנים הם (לוחות 
| העדות ע"א | ב). רבינו אליהו הצריק את הצריק וכה ענה לו בקצרה 


| ישיש בגבור לרוץ אורח מישרים בתורה ויראת חטא ולקרב 
| את העם לתורה ולתעודה, רבא דעמא מדברנא דאומהא הרב 
ּ. המאור הגדול | הגאון | אמתי המפורסם וכו" וכו' מוהר"ר 


יהונתן ברו 


הגיענו מכתב פתוחי חותם גיה"ק ששלח פירושים אמתים 

על ה' קמיעות דמיץ הנדפסים , אשר יסודתם בהררי קדש, ובקש 

ממני לעיין בו אם ישרים הם והטריח עצמו מגודל צערו , ס"ת בעו"ה 

| שרויה בצער, והוא הודיע צערו לרבים, ום יתן לי אבר כיונה אעופה 

ואשכונה , לעשות שלום שישתקע אש התבערה, אש ורהה ממחלוקת 

אשר לא כדת, אבל מי אנכי מארץ מרחק שישמעו. לקול ‏ דברי, 

| להצדיק הצדיק הן ‏ למראה עינם | מעון אריות | היושבים על כסא 

הוראה בקהלות קדושות מעידים בתומתו ואין דבריהם נשמעים , ומטין 

און לדבריהם להבריע מה צורך עוד לדברי, ואם דבריהם + אינם 

נשמעים מי אנכי מארץ מרחק צעיר אנכי לימים נה בא אל הכלים 

אשר ישמעו לי . לכן ידין אותי אדוני לכף זכות ,| ומחמת טרדות 

| רבות ויריטת בעל הדרך לא היה באפשר לסדר הדברים כראוי, 

והוכרחתי לקצר בטוה אני ברוב ענותנותו וצדקתו. שירינני לכף 

: זבות. | כ"דר ר"ש תמיד הצעיר אליה במוהר"ר שלמה ולמן פה ק"ק 
ווולנא. יצ"ו, יום ה', ה' סיון תקטין 

2 9) העתקנו מכתב רבינו זה, להיותו לפי דעתנו גם עדות ברורה 

"וכוללת על תכונת נפשו הרוממ , וענוהנותו הגדולה, אשר לא עעובתהו 

בל ימיו, כי היה נחכא אל הכלים כלי הטהרה והקדושה ‏ כל ימי ה"ו 

לא קבל רבנות, לא ישב' על בסא ההוראח, לא אמר קבלו רעתי, ומנע , 

> א"ע מן ההסבמות על חבורי גדולי הומן, (טלבד איזה הםכנשאה מעמות וא 

| בעלגמי. ימיו), אך ישב בחדרו הוגה בתורה ובהכמה כל האם והלילה  ,‏ בי 
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על האי שפרא . דלי בעפרא , הרב שמואל 
מלאו קינינו דמעה כמים המוגרים, במורד עד השברים 

שבר גאון עוז משפט אחב הלף במשרים, כרב ובדיני כשמואל 
נפל ממנו עמרת מראשותינו , כבוד ירד אביגדור 

בנו הגאון המפורסם אב"ד דקהלתנו, בקראי שמו שמואל 
אל ביתו הרמתה תשובתו בצדו ') א בעשור לחדשים הוא 

חדש טבת נאקת ב"י לפ', ולפ' . ויהי כאשך זקן שמואל 


8 68) הגאון החסיד מרנא ורבנא אליהן בן הרב מוה' שלמה זלמן 
בהרב מוהר"ר בעָר בהחסיד מוה"ר אל יהו בהגאון ר' מ שה קר עמער נולד 
ביום ג' ראשון לחנ הפסח שנת 5"11 **), עודו ילד רך הכירו בו כי הוא מבחירי 
ההשנחה העליונה, הבחר בהם לתתם עליון על בני דורם, ולהאיר באורם כמה 
דורות אחריהם, תלבישם עוז ועצמה לעשוה חדשות בעולם לא בחיל ולא 
בכה כי אם ברוחם ברצונם ובמהשבהתם, ולפעמים גם לא באומר ולא 
בדברים כי אם ברמזי רצונם בהנהגותיהם לנפשם באורח מוסרם בביתם 
בארבע אמות של הליכותיהם בקדש, הגבורים אנשי השם כאלה, להם 
עוז ותושיה, גבורה ועזוז לחרף את מערכות צבא המקרים, מבלי הלחם 
קמהם, ואך בהתנשא ובהתרומם מעליהם, לחיות בארץ כאחד מצכא המרום 
ולפעול במותם, 

רבינו אליהו זה מאז עברו ימי התנוקת לא למד אצל רב ולא שמש 
ת"ח, כי נפתחו לו מעינות בינה בקרבו ואור אלהים זרת עליו. בהיותו 
כבן שבע למד אזו זמן לפני הרב הגאון מהור"ר משה בעל פני משה על 
הירושלמי' אשר היה או אב"ד בקיידאן. ובהגיעו לבן עשר קנה לו חבר 
את הרב הגאון מוהר"ר אריה ליב אב"ד דק"ק משעכנאוויץ, ובמי בחורותיו 
כבר הלך נולה כהרך גדולי חכמי ישראל לפנים, ויעבור ‏ ברוב ערי פולין 
ואשכנז, .ועם היותי כמפתתר נודעה תהילתו ונתפרסמו מעשיו, בכל מקום 
עברו, ובשנת הק" בהיותו בן כ"ה שב לעיר אבותיו הקדושים ווילנא. 
(כן נראה מהקדמת בניו לשו"ע א"ח). וכבר בשנת התק"י נקרא בעירנו 
בשס ,החסיד,, (פנקס חשבון עזבונו של הר"ם בעל באר הגולה דף ה'), 
ולשמע שמו הגדול אשר עשה לו בכל מקום גלותו, פנה אליו הרב הגאון 


") ירמוז כי מצא מנוחתו אצל קבר אביו הגאון ושם ביתו : 

**) כבר יצא לפני שנתים ספר תולדות האדם הגדול הזה, בשם ספר עליות אליחו, מאת 
ודודי הרב הג' וכו' מוהר"ר ר' יהושע ה ע שיל ל עווין ג"י, ואנחנו לרגל המלכה אשר 
לפנינו נציע דבר פולדותיו באופן מתיחס לתכלית חבורננ . 


-- 1489 -- 


. הוסיף ‏ לאמר. מה שלא אמר משה. הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו, 
את שור מי לקחתי וכו' (שמואל א' י'ב, "ג), וזה לא מצד שהיה שמואל 
- מוצא א"ע נדול ממשה הלילה כי אם מטעם שהיה שמואל בטוח שלא 
[ יבואו עדי שקר לענות בו סרה, כי לא היתה עליו מחלוקת בלל, אבל 
ְּ משה רבינו עליו השלום היה מפחד פן שכרו עליו אנשי מחלוקתו עדי שקר,' 
> כדרך כל אנשי מחלוקת שלא לשם שמים שזה מעשיהם וזה פריהם, כאשר 
' ראינו לדאבון נפשינו גם במחלוקת הקהל עם הגאון האב'ד הצדיק. כי 
' השנאה קלקלה את השורה. (שמעתי מפי ידיר נפשי הרב | הגדול החכם 
' השלם כמוהר"ר צבי הירש קאצענעלנבוגין כפי מה שקבל מאת שארו 


ירוף 


= הגאון המפורסם מוהר"ר ש אול קאצענעלענבוגען ולל"ה). ומסורת בפי זקני 
עדתנו כי האלהים תבע עלבון האב"ד הצדיק. ובא האות כי כל אוהביו 
ומחזיקיו האריכו ימים, ומתנגדיו ספו תמו בטרם בא עת פקורהם. 


ומצבתו: תהנה. נכאים > 
עיניכם 


שאו מרום והביטו אל 
צור חוצב, עלי קבר מוצב 


בית אבנים יחזו מבחוץ חזות. על שלשה מורי גזית 
וראית על האבנים כי שם חלקת מחוקק חקקי אבן 
כפוני | ממוני קדושים | אשר בארץ המה 


שאו קול דממה, מקיר תזעק אבן דומה 
והיא יושבת בחומה. אל תחת האשל ברמה שמוא5 

מלאה דמע לא תאחר . וקול הרים גרון יחר 
איף נפל חילל בן שחר. יושב על מדין וישפוט שמואל ' 

וטוב עם אלהים ואנשים. לאשר חמוץ ולחזק חלשים 
לא נכרו שועים לפני רשים, לריב. נגשים, ויהי דבר שמואל 
אבל הגדולה , וקול יללה , לויתן | בחכה הועלה | 
כי תורה וגדולה . שבתה למועד | אשר שמואל 

5כו נא הגברים , והילילו | בקברים 
תרועת שברים, | שאול | איה | איפוא שמואל 

שוכב מקומו ונר אלהים כבה, לילה ויום יבכו כל ב"י בכי' רבה 


-- 48 =- 


היה בנראה גם ר' שמעון ב"ר וואלף שוכרנוהו (ח"א 98 8) אשר לפי 
דבריו הוגשו רגליו לנחשתיס ועבד עבודת פרך במבצר. העיר נישוועז כשתי 
שניס, ושם במחשך כלאו שפך שיחו וכתב מרורות על הקהל והנהגתם ושם 
בספר, ובוה הבאיש את ריח הפרנסות והכה אותה מכה רבה. המחלוקת 
הזאת ארכה כמה שנים ער אשר מטה יר הלוחמים כשל כחם לנשוא מרדות 
הב עפטים והכסף אזל מכליהם , אז נחו בעלי הריב עיפים ויגעים , המלחמה 
החלישה אה הנלחמים, וביותר הכריעה לארץ את העינים אשר בעדיהם 
נלחמו ,| הפרנסוה נצחה את הרבנות , והרבנוה אחזה בראש הפרנסות 
ותמשוך גם אותה בנפלה. הקהל גזרו אומר שלא למנות עוד אב"ד בווילנא, 
ושלא להת את ממה עוז הרבנות ביד איש אחד , והקהל אבד כחו ואונו, ולא 
שב לאיתנו מלפנים, 


7) הגאון האב"ד מוהר"ר שמואל לא מנע א'ע מרכנותו אף גם 
לעת המהלוקת ועל הסכמותיו שנהן לעת ההיא הוא חותם א"ע ,חונה פה. 
ק"ק ווילנא" (על הדפסת ההומשים עם ג' התרגומים שנרפסו בפפר'א משנת 
תקמ"ג , וכן על הדפסת החומשים של מהרש'ר שנמצא אצלי בב"י ג'כ 
משנה זו), וראשי חכמי עירנו לא חשכו לחלוק לו כבוד גדול מאד. והרב 
הגדול המ"ץ ר' דוד ב"ר יחיאל בהסכמתו על החומשים עם ההרגומים הנ"ל, 
קורא אותו , אדונינו מלכנו" --- ועמד בכבורו זה עד יום מותו א"ך מבת 
שנת נווק"ת, ולקיים מאמר חז"ל גדולים צדיקים במיתהן,. הספידו עליו גדולי 
קהלהנו , ומהם הרב הגדול מהר"ר נח מינדעם (שיבוא א זכרו להלן), מחוהנו 
של הגאון החסיד, הרבה להצדיק את הצדיק ולגול מעליו אשם המחלוקת 
ונשא עליו המשל : הכמינו ז"ל שנו בפירוש המהלוקת שאינה לשם שמים 
שזו היא מחלוקת קרח ועדתו . ולא אמרו קרח ומשה כמו שאמרו במחלוקת 
שהיא לשם שמים , וו מחלוקה הלל ושמאי, (אבות ה' י"ז) וזה ללמדנו 
שאם בכל מחלוקת שההיה בעולס כל אחר מן הצדדים יש לו צר זכות 
וחובה. ער שגם מחלוקת הלל ושמאי, שעם היות דבריהם כמו שאמרו :"ל 
אלי ואלו דברי אלהים חיים, יש בסברות כל אחד ואחר, מקום לבעל 
דין לחלק ולמעון. הנה .בדלת מחלוקת קרח במינה מכולם, במה שאונינ 
משה הוא אמת ותורתו אמת, וקרח ועדתו הם רשעים ודבריהם ‏ און 
ורשעה, אשר על כן לא היה מצד משה שום סבה למחהלוקה ‏ :רק 
מצר קרת ועדתו. ומחלוקת בזאת קראו חז"ל מחלוקת שלא לשם שמים. 
והשם הוה במעמו נאה אל המחלוקת שהיתה נגד הגאון מוהר"ר שמואל 
אב"ר רקהלהנו, להיותה מחלוקה רק מצד אחד, והוא צדיק וכסאו נקי 
ולא הי' בו שום דופי וסבה למחלוקת. ועוד אמר הרב חמספירד: כי משה 
רבינו עליו השלום בהתנצלו לפני עדת קרה אמר: לא חמור אחד מהס 
נשאהי ולא הרעתי אה אחד בהם (במדבר מ"ז, ש"). ושמואל הנבי 


ו 


לחצי , אחרי הרב ואחרי הקהל , משפחות התגרו במשפחות איש ברעהו 
ואשה ברעותה, ‏ והי העם נדון בבתי כנסיות | ובבתי מדרשות , בשוקים 
וברחובות , < הצרו איש לרעהו במלחמה דברים בריב ומצה ובאגרוף רשע . 


כבר הזכרנו למעלה את דבר המחלוקת בדרך כלל (ח"א 28 8). וגלינו 
דעתנו כי ראשי סבותיה היו טמונים במצפון ההרגשה , כי כן עול הרבנות 
וכן עול הפרנסות כבדו על העם , ושתי המשרות האלה היו צרות זו לזו , 
אבל ההרגשה הזאת באה לא עוד. אל מדרגת הברור המדעי, והראשונים אשר 
התפרצו באדוניהם הרב , דמו למצוא בו עילה ושמחלוקתם היא לשם שמים; 
בי לפי המקובל. אצל וקני עירנו , היתה מענת האלופים כיי אין הרב מתמיד 
בלמודו כראוי לו , וּלא נראה נר דלוק אצלו בכמה לילות אחרי חצות. גם 
הובניה | אשתו השניה שלקח אחרי מות בת הרב יסםו"ד, שהיתה בת 
הרב" הנאון מוהר"ר חיים יהודא ליב אב'ד דק"ק לבוב") לא נהגה 
כבוד בנשי האלופים כראוי , ואלו העילות | הקמנות פטרו את ראשית 
המדון, אשר כמעם התגלע הריב, התעוררו הרגשות הטמונות , ואהבת 
השנאה - והנקמה רדו: על יריהן, ותהי המחלוקת למאכלת אש. כי 
גם ראשי השרים במדינה חלק לבם ותמכו מוה אחד ומוה אחר. הבישוף 
הנסיך מאסאלסקי נמה אחרי הרב האב"ד, ותמך את ידי אוהביו הנלחמי 
בעדו, והוויוואדא ראדזיוויל נטה אחרי הקהל 6 את ידם . | וכהיות = העיר 
זוילנא לעת ההיא נחלקת כאמור למעלה לירזדיקעם , (ה"א 7 8אָ). 
העומדים החת בית דינו של הבישוף ה היו אוהבי הרב אשר 
דרו תחת יורזדיקי | של האויאוואדא נרדפים מחמת הויאוואדא , והיו 
מוכרחים לעקור משכנם משם ולבוא לחסות בצל היורזדיקי של הבישוף , 
ונן להפך . ושני בתי הדינים האלה בקשו תואנות על מתנגדיהם לתהם 
במאפר ולרדת עמם עד לחייהם, יגם הרב האב"ד בקש לו מפלט במגרש 
הער הנקרא אנמעקאליא | בירזריקי | של הבישוף ,| כי .ירא לנפשן 
לשבת בעיר 

במספר התפוסים מאוהבי הרב שתפם הוויאוואדא והוליכם לנישוויעז , 


*) על מצבת הרבגית הזאת נאמר בשבח אביה : 


אשת חיל בת מלך רב רבנן בכל פנה 
הרב הגאון אב"ד רק"ק לבוב. והמהינה 
המפורסם אוצר חיים יהודה ליב נשמע עדנה 
אביר . הרועים הגאון אב"ד , ור"מדינה 
דגליל קידאן וד"ק קראקא קדמונה 
מים היהה להם מחכרת מהר באמגנה 


ו 


ניהא לן להיוּת אבוקה נגדינו להשתמש מאורו פה תפארת קהלתנוואמרנו 
נולנו באלה אנחנו חפצים.... וטוב וברכה להלביש בחלוקא דרכנן ולהיות 
זזם הוד פאר מעלתן הרמה אביד ור"מ ורב בקלויז דקהלתנו יצ"ז. כל 
משף ימי חייו עפ"י הפונקטין בח"י התורנים ארבעה שמשים דקהלתנו 
מעתה מסרנו על פי הפונקטין לרום פאר מעלתו. שבט מושל וממה עוז.... 
בשערים המצויינים בהלכה, להיות לו כל הכנסות וחלוקת כבוד שהיה 
להגאונים הרכנים הקדמונים . ובזה יאריך ימים על ממשלתו, דברינו אלה 
בכל עוז ותוקף. עוז ותעצומות שטרי רכנות הנתן להגאונים הרכנים 
הקדמונים . 


הבאים על החתום, עדה שלמה עדה נאמנה עדת ישורן השייכים 
לאסיפה, כ"ז מנויה וגמורה על פי תקנות חז"ל ועל פי תקנות הקהלה 
והמדינה. ביום הראשון כ"ח לאדר השני תק"י פה ק'ק ווילנא יצ'ו 


- 


והחותמים על הכתב הזה , בארבעה מורים כמאה ועשרים איש . 


% 66) הרב הגאון האב"ד , אשר בעלומי ימיו עלה על כסא הרבנות 
הגדולה בווילנא בכבוד גדול , לא אץ לשרת בכהונתו זאת , וכאיזה. שנים 
שפט הרב יסו"ד הותנו את קהלתו בשמו כנזכר לעיל. אמנם עד מהרה יצא 
שמו לתהלה בין גאוני מדינהנו , ובאה הסכמתו משנת תקכ"ד על ספר 
מאורי אור, בין המופלא שבגאונים בעל שאגת אריה, והנאון הגדול הרב 4' 
רפאל הכהן אב"ד דק"ק האמבורג | שהיה אז בפינסק, והנאון החסיד בעל עטרת 
ראש מתארהו: ש'ב הרב - הגאון הגדול המפורסם מופת הדור. -- (מה 
היה בשנת הקכ"ה) . ובענות צרק נהג את רבנותו" וטוב עם אלהים ואנשים 
לאשר חמוץ ולחזק חלשים, לא נכרו שועים לפני רשים , לריב ננשים 
/(מלשון | המצבה) , ונתקבל ג"כ לאב"ד בגליל סמארגאן , ועמודי כסאו היו 
נאמנים וחזקים עד שנת תקל"ח . אז נוסדו. ראשי קהל ווילנא ופרנסיה 
להעבירו מרבנותו, האלופים לא זכרו את כל הטוב אשר עשה הותנו הרב 
עם קהל עדת ווילנא , ואת בקשתו אשר בקשם לפי מותו (כנוכר | למעלה) 
ונזרו אומר להסירו מגביר , וארבעה שמשים באו בפקודתם לבית הרב חלצו 
נעליהם וישבו על הארץ ברחוק ד' אמות דומם, לאמר כי בא הקץ לרכנותו 
הרב הגאון בצרקתו ובענותו לא דבר דבר, אולם מחותניו ‏ קרוביו ורעיו 
מגדולי העיר קמו בחרי אף ויצאו ללחום בעדו. וכבר נשבעו מקודם אלופי 
הקהל לעמוד נצב בנזרתם ושלא לגור מפני איש , וכפי המפורת הגיהו כמה 
פעמים ס"ת אחת לדעה כי אין בה שום פוטל , ונשבעו בה בחדר הקהל 
שכוונתם לשם שטמים. ותהי המלחמה נפוצת בכל העיר, כי נהלק העם 


| 
ְּ 


וכסאורבא מנושא, גבר בנוברין חופש בחדרי תורה 
דעת ובינה יהי' לעם סגולתו, וה' ירום הודו וכבודו 
רבנותו, יחי' למעלח ברמה .עד ביאת מבשר מבא, 


בוצינא קדישא עוקר הרים בפלפולא וטוחן זו בזו בסברא, קולו 


+ מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות, בשרא שמינא אכל אפתורא 
= דדהבא, אתכתכא דפיזוא. הוא. עולה בסולמו השמימה ויורד בחלכה 


לעומק. להאיש אשר אלה לו, רוח אלהין קדישין רוח חכמים נוחה 
הימנן. כתר שם טוב על האי צורבא מרבנן עולה. תורה וגדולה 


בקנה אחד עולה. אספקלריא המאירה, קולע אל השערה לו 
> נאוה כבוד וגדולה יתנהו | ה' למעלה למעלה. ה"ה אהובנו אדוננו 


מורנו ורבינו חרב המאור הגדול. הנאון הגדול האכרך אב בתכמה 
ור בשנים פטיש החזק מראהו כמראה הבזק עמוד עולם מי 
הקשה אליו וישלם. לבו כפתחו של אולם והבירה אספקלריא 
המאירה, המאיר | לארץ ירבו ימיו כימי השמים על הארץ כבוד 
הוד תפארתו שמו הטוב מוהר'ר שמואל בהרב המאור הגדול 
שלשלת חיחום כבוד מוהר"ר אביגדור נר"ו 


מכנף הארץ זמירות ‏ שמענו צבי לצדיק תפארה, פומי' ממלל 
8 זכאין כד:' שמעין דמנהרין, רזי אורייתא: דממירין, מיניה 
יתקלם עילאה ותתאה | גבר בגוברין, חופש כל חדרי תורה בסדקין 
וחורין. חורי הבית והעליה, צלל במים אדירים ומעלה מרגניתא 
דלית לה מימא, הי ינשאהו ויחיהו ויושיבהו על כסאו המנושא 
עליונים ששו ותחתונים עולצים בקבלת יום זה, את מזה בן מזה 
אבגינוס בן אבנינום את פאר חוד מעלתו הרמה עפ"י קבוץ עמים יהדיו 
הלא המה הגבורים צוללים במים אדירים. נדיבי עמים מטע נעמנים 
וושכי בשבת | תחכמונים, המפורסמים בקצות עפרות תבל ומלואה 
היושבים ראשונה במלכות חי העולמים, כשתילי זיתים סביב לשלחן 
מלא שלחן הטהור תפארת קהלתנו יצ'ו. ועמהם כל הנלוים להם. 
והשייכים לאסיפה רבא אנחנו אלה פה ראשנו כהנינו זקנינו.. . ,ארצנז 
כפי הנהוג בינינו מאז ומקדם היתה לגוי קדוש. בכן בהסכמה אחת ודברים 
אחדים קבלנו עלינו רועה נאמן על עם לא אלמן,..., אשר אלהים בו 


ו 


ה 


ה 
הגאון ‏ מהוריר שמואל האב"ד האחרון 
הגאון החפיד רבינו אליהו (הגר"א) 


6 65) הדור הזה בו צוה ה' את הברכה לעיר = ווילנא | לשלם 
לה משנה את אשר אבדה בשנת ‏ תמ"[, כי מעת צאת מווילנא הודה 
והדרה אז, לא נמצא ‏ בה, אספת חכמים גרולים רבים וכן ‏ שלמים , 
כבימי הדור הזה . אולם שני אלה הגאונים העומדים בראש הפרק הוה , 
כל אחד מחופת כבודו המיוחדת לו, היו ראשי הפועלים בזמנם , והצירים 
שעליהם תסבינה קירות הנהגת בית ישראל פנימה , ומהלך חכמת התורה 
אשר נשתנו שנוי גדול, בימיהם ועל ידיהם לרורות . הגאון האב"ד היה 
אחרון הרבנים בווילנא, ופוף הרבנות | בליטא , והגאון החפיד היה ראשון 
ליסוד תלמוד הורה להלכה במדינתנו וראשית הלמוד הברור והמזוקק כמעט 
בכל אשר שמעו הולך ; הראשון נלחם להחזיק במעוזי הרבנות ולא עלתה 
בידו , והשני באין אומר ודברים, קרא לאור חרש ויהי, הראשון הלך לראבון 
נפש יודעי ערכו בלא חמדה, והשני עלה ברכב וסוסי אש וישאר אדרתו 
לובר. עולם : 

על כסא הרב הגאון מוחר"ר יהושע העשיל חוקם על הרב מוהר'ר שמואל 
בהרב הגאון מוהר"ר אב"גדזר אב"ד דק"ק וואלקאוויסק חתן הרב ר' יהודא יסור, 
בשנת תק "', בעודו רך וצעיר לימים, והנה אם היה חותנו הרב בעוזריו ובהשתדלותו 
נתקבל | האברך לאב"ר בווילנא, מקום משכן לתורה ולחכמה מעולם, יעיר 
כהב הרבנות הנתן לו על פרשת גדולתו בתורה, והיותו מופת זמנו . ולמען דעת 
אמתות. דברינו אלה , וכן למען דעת כה הרבנות בעתים ההם ועם זה פגנון 
לשון הסופרים אז, ראיתי להעתיק את הכהב הזה אשר בא לידי בעצמו 
בתוב על קלף. 


למזל א טבא 


בתו אלפי רבבה, שלמא רבא וטבא מאלפא מכא 
לרבן טמבא, מעמא מבא, יסני חיי מבא, ריכא ובר 
ריכא. ‏ יצמיח קרנו בכבוד. ויעלה תורתו וישיבתו 


> ממנו ב המליץ" וב,הצפירה", ,הטניד", ,הברטל" ועוד, ביחוד הראה המנוח כחו של ורב תושיה 


| הקברות, ותהי איפוא מלאבתו מתאמתת לידיעותיו האמתיות, בתור חוקר הסתריות וביבלינרף מצוין 


ור 


| לרנלי המות האכור, שבא כחתף ויקטף את פתיל חותו של החוקר המצוין הזה, שחתם' 

בוה את שמו , רְְנַעז"ך"", לא יכלו לדאבון. לבב לבא פה בדפוס עודהרבה הערות,. 

הנהות וידיעות. ביבליגרפיות על הרבה עובדות ומעשים הנדפסים בספר הזה, שהיה בדעתו של 
המנוח להמציא. לנו. 

ויען כי גם הסופר הזה, ,חנשיר", היה אחד ממבחר בניה המצוונים של עיר ווילנא 

העתיקה, חכם וסופר, אהד משרידי חכמי הדור הישן ומשכיליו, ‏ ששארו עוד לפלטה פה ,כין 


חהומות" מתקופת ההשבלה הליטאית, 5 תמוד: את: עתו ועטו אך בעדה, בעד עיר מולדתו 
ווילנא האהובה לז בנפשו, בעבודתו בלי הרף בשדה החקירה והדרישה, למען גלות את אוצרותיה 


הרבים ,בתולדות אנשי שם", שעשירה בוה כה עיונו. לכן לא למותר יהיה אם נעמיד בוה 
ציון לנפש 


ה"ה הר' החכם, חוקר עתיקות ר' הכל נח ב'ר שלום ישרא5 
סטיינטניידר (מגיד) המכונה ,הנשיה* 


(נון: ונכד להרב המפורסם ר' פנחפ ב"ר והודא, מי שהיה. רמ'ט בפוליצק ואח'ב המ"מ בשניפישאק), 


ר' הלל נח מיד, -או כמו שקראוהו ח"כ שטיינשניירער, ‏ לרגלי עבודתי ומלאבתו, שהיה 
מפתח מצבות אבן --נולד בפרור שניפישאק הסמוך לעיר ווילנא ביום השכת, זִי. אלול תקפ'ט, 
עוד בימי ילדותו הצטין ר' הלל נח זה בכטרנותיו הנעלים והטובים, ‏ וכיחוד בכח זכוונו הנדול 
והמצוזין, שהיה באמת ,כבור סוד שאינו מאבד טפה", ויהי תלמיד ר' ‏ אליעור פייוויש בעהמ"ח 
,לוח ב שנה', וויורש מרבו וה הרבה הגהות ובאורים על ס' התשבי, אח"כ החל לרגלי 
עבודתו במלאבת פתוחי אבן להתחקות אחרי כל תולדות האנשים הגדולים, שמצאו פה בעיר 
ווילנא קבר בהצר בית הקכרות הישן והחדש, ויחקור ויחפש אחרי כל. כתבי יד וחבורים ישנים, 
שנשארו מאבותיהם לבניהם אהריהם, ויחטט בכל פנקסי הקהל הישנים, | עד שחיה בקי גדול 
שאין במוהו בכל קורות עיר ווילנא ואנפיה, וידפםם הרבה מאטרים מצונים בענין זה בעתונות 
העכרית אן ובםאספים, ביחוד יצטין מאמוו ,הרו עמל והוליד און" ב,השחו" תרמ"ט, בקרת 
על ספר ,תולדות אנשי שם" להרד"ט ? ,גאה וגאון ודרך. רע?, בקרת על קונטרס ,בשורה. בפי" 
מאת הנ"ל, (שנה שמינית), ומאמר ,האמת אתכם". ובהברמל - יחום שוא" ע"ד בעהמ"ה מפ'" ,כלים" 
מאמרים נדפסו 


החדשה, ו(תולדות הנאון ‏ ר' דוד אפנהיים" (גן פרחים, תרמ"ב), ועוד. הרבה 
[ פות 
בספרו הנדול, שהוציא לאור בשנים האהרונות, - הוא: ,ספר תולדות אנשי שם עיר ווילנא", 


יותר מחמש מאות תולדות מן אנשים מצוונים ‏ טהיו בווילנא, טעשיהם, פעילותיהם, ‏ יח 
וכו/: כן חבר יחד עם היתנו ר' יעקב נורדן ,לוח לאלף שנים" 0 הרי"ד). השאיר במותו 


. אצל בני הסופר ,צפוני-מערבי" עוד הרבה כתבים, קורות, ו גהות |ובאזרים. ועוד, אשר 


ופיצו אזר בהיר על הרבה קורות ועובדות, תותנום די חמר, ו היחודים בעיר ווילנא 
בפרט ובערי ליטא בבלל. 
לבד וה היה המנוח הנ"ל בעל מדות תוומיות ורצוי לכל בהנהנתו המיוחדה עם בל 
אחד. באחכה ורצון, בהיותו תמיד ישן וחדש, וקן וצעיר כאחד. 
עד יומו האחרון התפרנס ‏ מיניע | כפו, בהיותו - כאמור -- חוצב ומחוקק מצבות לשרה 
0 


מיוחד במינו, ומעורב בין הכמי הדור בזמן התוא, שהתודע אליהם ע'י הקינות והמליצות, שכתבו 
לוכרון לפתח על האבנים. 


נאסף אל עמיי ביום ה' פ' לך-לך, חי מרחשון הי תרפ'ד, (16 אקטיב. 1903). 


הנצביה 
א י. פרידמן. 


0 


בנו של ר' חיים ירוחם, היה ר' יעקב ווילנא ישב בחברון, והיה שם 9 בצרקתוּ 

ואושר לבבו והיו קוראים לו הישר ה אלישר וצ"ל כבוד רבנו) והלך בשליחות לעיר בצרת 

ושם באה לו הבשורה כי מתה אשתו וישא את בת נשיא ישראל שם,? זה היה בשנת 

תקל"ד, --- בשנה ההיא כבשו הפרפיים את עיר בצרה ושר הצבא התאכזר ביהודים ויוישב את ' 

ה והנכבדים בבתי האפסורים ויענה נשים ובתולות עד אשר נגפו צבאות פרס באחת 

וערכות ושר צבאם נפל מת , ויצו מלך פרס לצבאו לעזוב את העיר בצרה וישמתו היהודים 

2 הישועה הזאת -- והרב. ר' יעקב ז"ל גזר | לעשות את יום ב' ניפן ליום פורים, ויפד 

- 0 לקרוא אותה אחר | התפלה הלא היא כתובה בפפר מעשי אי"ש 
רבנו הלז. 


שנת תקס"ג ברח אבי רבנו מצפת מפני חמת המציק עבד אלה פחת עכו אשר התאכזר' 
אז מאד ביהודים יושבי צפת ויבוא ירושלים ובשנת תקפ"ד שחל"ח ובנו הקטן יעקב שאול 
נשאר יתום וילקח בבית הרב החסיד הקדוש מחבר פ' בני בנימי[ (המחבר הזה נקרא הר*ר 
בנימין מרדכי נבון אב"ר מ"כ במעלה הר הותים ביום ה' ח' טבת התרי"ב ירושלים לר' אברהם 
משה לינץ שנה א' וויען תרמ"ד צר 141) ובביתו נתגדל רבינו נלפניו למר ויקבל רוב 
תורתו ממנו וכבר הצטיין בעת ההיא בשכלו החד ובחריפותו, 


בשנת תרי"ג נתמנה רבנו לאתחד ההדיינים ופעמים אחדות שלה אותו עדת הספרדים 
למצרים וליבורנה (בענין עזבון קאזיר נסים שממא) . 

בשנת תרכ"ט נמנה לאב"ד 

בשנת תוי'ם למשנה להחכם באשי, ושרת במשמרתו . זאת כל ימי הראשון לציון 
הרי"מ פאניניל זצ*ל, (הצפירה שנת העשרים ואי י"ז ארר תרגיג ‏ נו' 48) 


בהלבנון שנה ששית נו' 8, מת הגאון ר' חיים דוד חזן הראשון לציון בן פ' שנה, י"ש 
5 ישב על כם הרבנות בירושלים, הרב הזה יחשב על עדת הפפרדים, ונצר הוא 

אשכנזים , נכד הגאון בעל שער אפרים (צ"ע) בן הגאון הגדול המקובל מו' (חיים) 
0 בהגאון מו' יעקב איש ווילנא, והפפידו הרב המופלא המאוה"ג הרב הכולל מו' יעקב 
שאול אלישר והשאיר אחריו רובי תורתו ודרשות בכתובים א ר' חיים חזן נדפפה בפ' ירו ושלום 
וויען תרמ"ב בצד 151, ומ"ב על הר הזתים , חבר פ', לב האריה, תורת זבח , ום' 
ליב לב אבי יטב "לב, - לביטהורי,לפ ירושלים , (מת ביום ה' שבם 
תרכ"ט) ערבוב דברים יש כאן, וצ"ע 


צד, 109, ר' שלמה זלמן הענא המדקדק הגדול ,(תולדתו במגיד משנה שנה 
שניה נו', 10, 11, ליק 1) ומחשב שם את פפריו ובספרו ,בנין שלמה" עיין המגיר 
שנה 6 נו" 19 דברים נכונים, ומבקש סליחה ומחילה על חטאין נגדם בהמודעה נדפפה אחת 
הנמצאה בגנזי ר' אליעזר | ראזענטהאל מהנובר והועתקה בהמגיד הנ ל 

בהלבנון שנה חמישית תרכ"ח נו' 5, כותב | הר"ר שניאור זק"ש סיפר לי וקן ורב 
מופלג מו' צבי הירש מדאלאטשיץ אל תשים לבך לדברי הרז"ה כי ברוב דבריו חטא 
גנד האמת 

נם הרז"ה בא בהסכמה על ם' ,קנה בשם" לר' מרדכי מפלאוויטט (פפר"א תצ'ר) ליל 
למב"י , ומב הרז"ה בק"ק הנובר ביום א' רראש השנה תק'ז. 


(כאן גומר הנש'ר את הערותיו). 


ב כ 


ד" ברוך. חריף בהר"ר משח מאיר הכהן, ורבות כתבתי אודותיו בפ' הנ"ל עם בניו וחתניו, ועיין בס' 
דעת קדושים מצד 114 עד 169 ובפ' העורבים ובני יונה, ומה מעט בקונטרס רחוכות. עיר , 
ועיין תולרות משפחת ראפאפורט בהשחר שנה א' ספור יפה ונפלא , ראשית צמיחת משפחת 
זו , ולר' ברוך הזה היה לו את צעיר ‏ ממנו בשם הר"ר יצחק אב"ד ור"מ בקלויז אופטרא בא 
בהסכמה ס' דרך חיום להר"ר חיים ליפשיץ (זולצבאך ט"ו מנחם תפ"א) 

0 הגאון ר' משה דרשן, עיין עיר ווילנא צד 82 הוספות נכבדות 

7 לר' משה חר"ז, עיין, עיר ווילנא עד 145 שמה בהערה פרר יתופו 


צד הנ"ל הה"ג ר' צבי הירש, מ"כ בק"ק לובלין וכה נופח מצבתו 


עטרת צבי 


צבי עדיו | לגאון | שמהו 
בכרה | הפרג 
וחד | כוכבי | בקר כהו 
ה"ה הרב הגאון המפורסם 
מ - ופ" כיבי אויר ‏ תצין 


בפ' לקורות היהודים בלובלין לובלין תר"ס צד 69 

עיין עיר ווולנא בתולרות הגאון ר' הלל האב"ד שם בהערה בצר 15, 

בספרו עטרת צבי מביא במה פעמים תקנות עור ווילנא סי' מ"ח, ע"ב ע'ג ק'ח | בעיו 
זאם בישראל. ק"ק ווילנא ‏ . 

8 הרב הגדול ר' יעקב וכזי בס' יאהר בוך די אירישע געשיבטע מאת ר'ר בריקל 
פראנקפורט א' מיין 1876, שם בצר 299 בותב : ,ב"ר יעקב ‏ בא"א ראש ומנהיג מו' בנימ 
וואלף מווילנא , מרגלא בפומיה דאונשי | ר' וואלף , רי יעקב ר' ליב ראשש, התן? המרום 
החפיד הדיין הרב המקובל במוהר"ר יהודא. ליב במו' יוסף מק"ק קאברין זצוקיל אשר בקרא, 
שמו ר' ליב ר' שלמה ראבר"ש, חבר ס' מאורות נתן" . 

גם בא בהסכמה על ס' שתי ידות למהר"ר אברהם חזקוגי 


יום ד' ב' סיון, שב יעקב שקט ושאנן ואין מחריד , 


(אמשטרדם תפ"ג) וחותם 
יעקב ווילנא ירושלמי . 


הרב המחבר פ' השיב-ר' אליעזר בותב : היום ‏ יצאתי ‏ והיום | באתי כר' אליעזר 
המודעי | במודעה רבא לאורייתא ‏ יקרה היא מפנינים | לפני ולפנים מאהובי הקורא 
מראש השו"ת ראשונה בס" א' שאותה השו"ת אגב חביבותה חבת הקדש נשתלחה מהכא 
להתם לא"י לקרתא קדישא דורושלם שלחה שליח ביאור בשדה אחר שדה חקל תפוחין ידידי 
ורב חביבי הרב המאורה"ג מארי דאוריותא ומארי דקבלה אשר כל ספרי רמב"ם ונושא 
בלוו הוו סדורים ושגורים בפיו מן השפה ולחוץ , ה"ה המנוה ההריף הגדול המפורפם כבוד 
מן' יאקיל ווילנר זצוק"ל (וכנראה הוא ר' יעקב הנ"ל, ובשנת תק"ט בימי המחבר פ' הנ"ל היה 
עוד בחיים . 
גם בפנקס היסו"ד דפה ק"ק ווולנא נמצאה הסכמתו על בנין במד"ר | להיפו"ר (עיין 
הלאה בתולדות היפו"ד), וחותם כ"ד הצעיר אנבי תולעת יעקב קל שבקלים דל שבדלים 
מתגורר על ארץ לא לו, ומר' יעקב וצאה משפהה רבה גאוני עולם עם פפורים נכונים , וזהו : 
הרב החסיר ר' יעקב וזולנא אוש ירושלים וישב בצפת , חבר 5' מאורות נתן* יחד עם הרב 
החסוד | מהו"ם פאפירש , בנו של הרב ר' יעקב הוה הרב ר' חיים ירוחם איש ווילנא. ובא 
בשנת הת'ק לקושטא ושם נדפסו הגהותיו על תקוני זהר, וחכמי קושטא נתנו | הסכמותיהם 
עליהן ‏ ויהללו אותן מאד, בשוב הרב ר' חיום ויל לצפת נשלח לערי ארם נהרים לשליחת 


מצוה וטבע בנהר חדקל + 
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ר' אברהם ר"מ ב"ע מק"ק ווילנא בשנת תל"ג| ר' יצחק בהרב מו' אהרן 1'ל ספרא דהמדינח 
ר' אהרן שתדלן מדינה מווילנא נבחר מווילנא ה 


וקצין ר' אליעור בהקצין ר' משה לייזרש מווילנא | ר' יע 0 במו' משה יייזרש מווילנא ת"ר ת"י 
,זכר כמח פעמים אדות, ר' ישעי מווילנא, | ש"ח נבחר לעמוד בהיכל 
,מכפ המדינה עד שגת ת"ל" מלך ושרים ב"ר משה לייזרש מווילנא 

ר אליעזר ליפמאן ב"ר משה מייזלש מווילנא 
שנת. תס"ג | הראש ר' ישראל מווילנא תל"ט 
ר אליעזר מענדל איש ליפשיץ מווילנא תקכ"א | ר' מיכל מווילנא תיד,. ות 
ר' אלועזר במ' יהודה ליב מווילנא | ת"פ ר' מנחם מענדעל במו" יצחק שליטא מווילנא 
ר: אליהו ב'ר משה מייזלש מפינסק מווילנא תכ"א , תפ"ז . 
תקיייב | הר' אשר מנחם מן ב"ר גרשון ז"ל מווילנא 
-' אליהו במוהר"ץ הירש מווילנא ה"ה דמדינה תנ"ה תנ"ז, הנ"ט 
רבה תקכ"א | משה לייזורש שפ'א , ת"ו 
ר' אליהו בהג"מ משה קרעמער מווילנא תנ"ה | משה בהגאון מו" נתן שפירא חתן ר' לייזר 
ר" אליה בהרב הג' ר' יונה בהגאון מו' הלל 2 תיי, י"ב.,. טל 
אבד"ק א ת"ע | | ר' משה טרייטילש מווילנא תכ'ד 


ר' אשר מווילנא תל"ג תל"ד המ"ד בהר"ר אהרן | ר' משה בהרב החפיד ר' אליהו בהגאו; מווילנא 


ר' בונם בהקצין ב' יעקב אלועזר = מווילנא | תקב" 

תל"ט, תמ"ב | ר' משה בהרב המנוח מני יעקב אל עזר . 

ר' גרשן ב"ר ישכר בער מווילנא תל"ט, תנ"א | משה לויזרש מווילנא נ"ח 
ר' דוד ב"ר ברוך הלוי מווילנא תקי"ב | ר' משה ב"ר יודא נארינצק מווילנ הנ"ה 
הג"מ הלל ב"ריונה אבד"ק ווילנא, תע"ה | ר' משה ב"ר יהודא ליב מווילנא תפ"א 
ר' הירש ב"ר יעקב לעמילש מווילנא תכ"ב, המ"ר, | ר' משה ב"ר יצחק יהורא לימא תי"ב 
ר' הירש ב"ר עזריאלש מווילנא ב"ר מרדכי מווילנא | ר' משה במו' דוד אבד'ק ווילנא תל"ט ת"ם 
והתן ‏ פו"מ ר' מן במו' גרשון ר' משה ר"א ר'ל מווילנא , החלים 
מווילנא בעהמח"ם עטרה צבי משנת ר' נפתלי הערץ בהרב מו' ארי יהודא ליב הלוי 

הל"ו תפי , תנ"א עפשטיון מווילנא תפ"ד 

ר וואלף מווילנא תכ"ר | | הראש ומנהיג מו' נפתלי במו' יצחק מווילנא 
ר' זעליג מווילנא תמ"ז תל"ג , תנ"א, 
ר' זלמן מינסקער מווילנא תמ"ד ‏ | ר' עקיבא במו' גרשון מווילנא תפ"א 
ר' יופף ב'ר מררכי מווילנא תנ"א | | ר' צבי הירש במו' שלמה הלוי דרשן מווילנא, 
הוא אחי 8 ר' עזריאל ב"ר מררכי מווילנא ת"ל, תמ"ו, 
ר' יופף בהג"מ מהר"ם מבריפק. תנ"א. | ר' צבי הירש ב'ר משה ספרא דהמדינה נבחר 
הוא בן חלקת מחקק מווילנא, תקכ"א 
ר' וס טראפיר מווילנא. . תניה ' ר' שמואל אבדיק תקביא 


אלה המה הרבנים האלופים אנשי השם גדולי דעה -נבחרים מווילנא ביחד עם רכני 
בריסק פינסק , ו לנסוע להועדים בהערים אשר בחרו לתקנות המדינות אשר היה בערר 
מאתים וישלשים שנה, והם המה ראשי היחש לכמה משפחות אשר בהם תתפאר עירנו 

צר 103 ר' משה קרעמער (עיין בפ' עיר ווילנא צר 2 זכרונות והוספות רבות אדותיו . 


4 הרב ר' שמשון (בס' לקט שמואל להר"ר שמואל פייבש פופר בן הר"ר יוסף יוופא 


כ"ץ בן הסמ"ע (וינציא תנ*ד) בסוף ספרו דרוש שמואל, מביא בשם הרב ר' שמשון ווילנא 
הנפטר בירושלים חדושי תורה ממנו , בפ' אמור, קרח, ברכה, וכנראה הוא זה 


צר הנ"ל הגאון ר' הלל , עיין עיר ווילנא צד 11 בהוספות. וזכרונות רבות אודותיו 
ובמאסה ח"א פטערבורג הרנ"ב צד 158 יחשבהו בין רבני חעלמא. 
105 הגאון ר' ברוך כהנא ראפפורט, עיין עיר ווילנא צד, 19 היה נקרא בשם 


= 


מח שי , 


ה 


ור"מ דק"ק קאזמיר וק"ק ‏ יאניווצי---מחותני הרב הג' ר' יוסף דרשן ודיינא דק"ק פוזנא,-- 
מהגאון ר' יעקב בהגאון ר' יצחק אב"ד ור"מ בק"ק פוזנא בהיותי בק"ק לבוב '-- מחתני 
המופלג מן' יצחק אייזיק ז"ל, במו' ישכר ‏ בער מלובלין-- מש"ב הרה"ג ר' ישראל נר"ו 
בהגאון ר' נפתלי הירץ אבד"ק לבוב והגליל, חתן ש"ב הגאון ר' ברוך נר'ו אב"ד ור"מ רק"ק 
פיורדא ונתקבל לאב"ד ור"מ בק"ק הוראדנא---מהג"מ ליב חסיד---מפי חתני חביבי התורני 
המופלג מו' משה נריו בהגאון הגדול המנוח מו' זלמן מירל'ש אב"ד ור"מ דק"ק המבורג 
ואלטונא, --- מפי חביבי המאוה"ג חו"ע החכם הכולל ר' יצחק אייזיק | מקושטאנדינא מ"מ 
ודרשן וראב'ד דק"ק לבוב אהי ההכם השלם חו"ע הר"ר אריה ליב בני החכם השלם מן' 
מרדכי מקושטאנדינא בעהמיח ם' שתי לוחות א) על אל תקרי שבש"ם , והב' על 
מאי דכתיב, 

ובנו של הה'ג רד"ל הוא הרב הג' ר' פתחיה אבד"ק יאם ומנהיג בק"ק לבוב ואב"ד 
ור"מ דק"ק וואלראווא וק"ק פלאווטיש--ובנו ש"ר פתחיה הה"ג דוד הי' חתן הרה"ג ר' ישראל 
נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק זאסלב חתן הגאון ר' יצחק אבד"ק בראד -- מחותני חביבי הגאון 
ר' בצלאל כ"ץ אב"ד ור"מ בק"ק אוסטרה בהגאון ר' נפתלי כ"ץ . 

ובנו של הג"מ דוד, הוא הגאון ר' פתחיה אשר הדפיס איזה מספרי אביו ימת בפפד"מ 
יום ב' בטו"ב אייר תקי"א (ולפי חשבון הלוחות חל יום ב' בטו"ב אייר בשנת תק"י, והאלף 
יתיר), ומצבתו בס' אנשי שם הנ"ל וכפי הנראה היה זקן מאד--גם התן היה לר' דוד , 
הוא הר"ר משה בהגאון ר' משולם זלמן מירלפ אב" אה"ו (עיין ספר עיר דוד רף 
ע"ד ע*ב) 2 : 
בצד 100 ר' יהודה ליב ב"ר שלמה מווילנא היה אב"ד בק"ק ראטארדם אצל קהל הגולה 
מפולין כמ"ש בהסכמתו על 5' אור הדש לר' חיים כאכנר (אמשטרדם ועל פ' מגדול דוד 
מןם אי ר"ח אלול, תנאלו, (ת'ם) ועל פ' עיר דוד טו"ב למב"י , תמ"ג . 

בצר הנ"ל ר' יעקב איפרל'פ וכגראה הוא הנדפס תשובהג בפ' גאון צבי סי" ד', ונזכר 
שם בכבוד גדול ,הרב המאור הגדול מופת הדור הפארת גאון יעקב מרנא ורבנא מו" יעקב 
נ"י, והיה רבו מובהק של הגאון ר' חיום חייקא הלזי אבר"ק הוראדנא יצ"ו וחתימתו הורוויץ 
(עיון אודותיו בס' עיר גבורים צד 4%, ובקונטרס רחובות עיר צד 18) ור' יעקב הנ"ל הגיה 
את פ' עין יעקב (אמשטרדם תמ"ד) ושמה קצת הדושיו עם חדושי הרב ר' יצחק מאיר 
תאומים הנדפס בפוף הע"י הנ"ל והמה חתני הר"ר אבינדור קרא בן החפיד מו' שניאור איבש, 
והר"א היה התן הגאון בעל קקיון ריונה כנראה מהקדמה ם' השיב ר' אליעזר ובתשובה 
סי" ב' והוא מילידי עיר ווין הבירה והרביץ תורה בפ"ק ובק"ק אפטא וקינסטנטין ובא בהסכמה 
על ס' שפתי ישנים (אמשטרהם ת,.) ובפוף ימיו היה אב"ד בק"ק גלויגא (נימת בש'ק רְ"ה 
אדר תל"ח) אור ההיים צד 7 פי" 18--ור' יעקב הגיה אה פ' חסד לאברהם אזולאי (תמ"ה) 
וס' מגני ארץ, ופ' אהבת עולם לר' שלמה אלגאזי (דיהרנפורט הג"ן) 

צד 100 הרב ר' שמחה בונם מווילנא, כתב רבנות של הגאון בעל תפארה למשה נדפס 
בהמליץ נו' 196 בשנת תרמ"ו והועתק בם' רעת קדושים להר"ר ישראל טוביה איוזינשטאט 
פוטרבורג הרניזיח צר, 9. וההכם יאפ"ו בהמליץ תרמ"ז "ג כסליו מבקר שמה את הכתב 
רבנות הנ"ל ומראה שם חסרונות ושבושים ומתקן ומוסיף עור שני חתומים ר' שמחה הירץ 
דוד מווילנא ור' ירוחם (לאחרים כן החפידר הרופא ר' (אברהם) גארדאן :"ל 


משנת תכ"ז עד שנת תל"ג, לא מצאנו זכרון רב אב"ד בווילנא באותן ששת השנים 
עד הגאון רי נחמן מלאדמיר אשר בא בהסכמה על פפר יגדל דוד להגמ"ר דוד לידא וחותם 
הצעיר נחמן בלא"א מוהר"ר שלמה נפתלי זללה"ה החונה לע"ע פה ק"ק ווילגא.. לסדר, ואתה 
תחזה וכו" . 

השגת רשימת שמות הרבנים ופרנסי הועדים מפנקסי המדינה ומצאתי שמה את שם 
ר' נחמן הנ"ל מיום א ז"ך פיון שנת ת"ל בועד סעלץ ביחד עם כמה חתומים 

8 בש"פ ד' פפד"א משנת תנ"ו עד שנת תנ"ט היה המגיה ר' יהושע פאלק מק"ק 
ליסא בכמה"ר צבי שלי"ט מק'ק ווילנא בס' דקדוקי סופרים לרג'ן מאמרי על דפוסי השפין 
צד 186 הערה קכ'ג . 
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הראשון , חתם הצעיר | באלפי יהודא איש טראפא, והסכמתו נדפסה על פ' עמודיה שבעה: 
להר"ר בצלאל דרשן (לובלין תפ"ו) חותם, יהודא בהר"ר בנימין וואלף חונה בק"ק הוראדנא 
בוועד זאבלודאווי יום ד' ב' דר"ח אדר כד"ת. ובעל עיר גבורים לא הביאו, 
השני בלא חתום , 

השלישי נפתלי הירץ גינזבורג בלא"א | החפיד כמוהרי"א | זלה"ה (מפלוצק) 

הרביעי ר' יצחק ב"ר אברהם הנ"ל, (עיין תולדות משפחת גינזבורג צר 208, והרב מת 
ט"ו סיון בפוזנן תמ"ה , 

בפ' לב אריה (ווילמרש דארף תלד) דף ט"ז כותב : שמעתי מפי ש"ב הרה"ג המופלג 
בדורו מו' יצחק נרו אב" ור"מ 0% פוזנא והגליל 

פתחיה | הוא בן הגאון בעל באר הגולה. 

מרדכי, הוא חותן הגאון ר' ליב שפירא בעל נחלת אריאל ומעון אריות 
אשר הוא בן הרב אהרן שתדלן מווילנא הוא הנקרא ר' אשר גינעבורג 

א הי אשר ר' קלמג'פ מווילנא ‏ הנכבד בעמו ונבחר לנסוע - לועדי המריגה 

משנת תל"ג, עד שנת , תמ"ז עיין משפחת גינזבורג צר 27 


לתולדות הנאון ר' משה רבקש בעל באר הגולה 


כן נקרא ע"ש אשתו או ע"ש חמותו וכנראה בא לווילנא יחד מפראג עם הגאון ר' 
טאנש חיות מפראג בשנת שע"ו, ובבאר הגולה בחלק אבן העזר פי' קכ"ה , כתב : וזכורני 
שבשגת שע"ו, בהיות הרב החסיר מהר"ר יאקובקי ז"ל בק"ק ווילגא צוה לכתוב בקולמוס של 
קנה, עיי"ש, וכנראה היה איש עשיר אשר רכש לו חצר גדול ברחוב היהודים מול בית 
הכנפת הגדול הנקרא בשם : (דורך הויף] אשר כמה מנכדי נכדיו יש למו ירושה בתים 
וחנויות | בחצר הזה , ואין אחד מהם יורע , יום, וחדש ושנת מותו ובברחו מק"ק ווילנא 
בשנת תט'ו מסיבת המלחמות בא לאמשטרדט ושמה השלים את באורו ,באר הגולה" וטובי 
לב החזיקו אותו והדפיסו ביחד עם השו"ע ושם בסוף השיר כותב : 

. ישפות שלום ויחזירני לק"ק ווילנא, לאיהני על כני כבראשונה , ימהר הגאולה וציון יבנה 
ובו', | והיתה השלמתי הפספר היקר הזה יום רביעי ט' תמוז תכ"ד, לפ"ק" וגם ממנו נדפטו 
שני מכתבים , א) להרב יצתק ברוך, ב) לר' אברהם פינטו, הכרמל שנה. :' נו' 5) 

בעל המחבר 5' אור יקרות ולוית חן (זאלקאווי | תקט"ז) מתיחס אליו וכותב : בי 
הגאון ר' משה רבקש הוא ממשפחת הפי מק"ק ווילנא , --- וכן המחבר פ' מאמר אפשרית 
הטבעית (אמשטרדם תקב"ב) כותב ג"כ ממשפחת חפץ , המחבר פ' זהב מזוקק , (זאלקוו 
תפ"ה) המלביה"ד מתיחס, ובותב. ,שיש לו כמה חדושים ושו"ת מא"א זקני הגאון המפורפם מו' 
משה רבקש ז"ל 

לתולדות בן אחותו | הגאון ר' דוד לידא, עיין אודותיו. בפ' כנפת ישראל להר"ף 
שי'פ , ובס' אנשי שם להר"ש באבער באריכות וחושב שמה שמות פספריו, מגדל דוד, עיר 
מקלט' , סוד ה' , תפוחי זהב , שומר שבת, ער דוד / דבל חוד , חלקי אבנים ,דרוש נאה 
שרביט הזהב , דובב שפזים על משניות , בת עין , פדור תפלה חבול גרול על השו"ע ן 
ועל פוסקים ראשונים ואחרונים ,יד כל. בו עיין אוה"ס לבן יעקב ועיין הכרמל שנה א צר 
9 במכתב. הגרמ"ש, ובפ' נהג בצאן יוסף ברף ל"ג שם שיר לנתינת פ"ת מהג"מ דוד לירא 
והעתק מצבתו במצבת קדש ובס' אנשי שם הג"ל כתוב , יום ה' כ"ז חשון ת"נ הפר אות אחת 
תנ"ג או ד'', או תנ"ז כי לפי חשבון הלוחות היה אז יום ה' כ"ז חשון הניט . 

הגוע לידי פ' עור דוד (אמשטרדם פרופס תע"ח) היה תלמיד לדודו הגאון ר' העשיל אב"ד 
ר"מ דק"ק לובלין, וקראקא וחותם במו' אריה ליב מק"ק זוואלין, חתן ר' וואלף ר' יוזפ'ש 

ק"ק לבוב, אב"ד. בכמה. קהלות קדושות במדינת פולין וליטא ומגנצא ובטוף ימיו באמשטרדם, 
על ס' וה באו שמונה רבנים גדולים בהפבמותיהם ובראשם הג"מ יצחק ב"ר אברהם מפוזנן , 
חיי מנחם ת"פ , --- מביא בספרו זה חדושי תורה = מגדולי דורו , . מחותנו | חביבי. הרב הג' 
ר' וואלף אכ"ד לוק קאטש --- ממהוי"ר מאיר עלזיש דיין בפפד"מ---מ:חותני. וש"ב הגאון ר' שמחה 
זצ*ל אב"ד ור"מ דק'ק לובלין והגליל---מהרה"ג ר' משה בן אחי המופלג כל' נתן נר"ו אב"ד 


ו-ה= 
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זולדות ר' יצחק מפוזנן 


היה נקרא בזמנו בשם רבינו יצחק הגדול , עיין עיר ווילנא צד 5 והלאה ידיעות 
רבות אודותיו ויש עוד להזסיף כי בזמנו היה להם עפקים הרבנים עם הקראים ולאות זכרון 
העתקתי הכתב אשר נדפם בהכרמל שנה שניה י"ג טבת תדכ"ד גו' ‏ 98, מאמר לקורות 
הרבנים והקראים בליטא ,ההמשך מנו"11 לשנה הנ"ל השייך לעניננו ,וז"ל, שלומים אלף. על 
" מעט קלף, לשר האלף ה"ה האלוף המרומם על כל ברכה, אשרי העם שלו ככה, רופא מומחה 
לרבים , בשער בת רבים, כמהר"ר עזרא 1) קראי מק"ק טראק יצו , 
הנה הקיומים אשר השאיל רום מעכ"ת מפרנו ליד האלוף מוהר"ר יעקב סג"ל שמש 
דקהלתנו = יצ"ו, והוא יעלה ויבא ויגיע אותם ליד מעכ"ת , ותשואות מלאה השואות חן חן 
על הטוב אשר גמל אתנו, וגם אנחנו אלה פה כמים הפנים לפנים , תמיד מוכנים, ומזומנים . 
לשלם ככל גמולות כהנה וכהנה, והיה זה רב שלומים , מצור ‏ עולמים , ב"ע ד"ש החותמים 
פה ק"ק ווילנא יום ג' י"ז סיון תי"א , 
| נאום שלמה מינץ הלוי %) ספרא דמתא ק"ק ווילנא החותם בפקודת האלופים 
= המנהיגים יצ"ו , 
ממלכת כהנים וגוי קדש שומרי אמונים, חשובים , רוזנים וחורים, | זכים 
ומהודים , המה ראשי עם קודש המתנשא לכל לראש, אלופים קצינים כבודם הגדול ראשי 


| 
מדינות דליטא יצ"ו והמה יעמדו לפניהם מלכם בראשם עמודי העולם ה"ה נ"י המופלאים בדורנו 
בנאום, כאחד מן התנאים גאונים רבנים, נרם יאיר כאור, נוגה א"ס, 


.. 


נבואה אל היכל רום מע"כ להמליץ מליצת יושר בפני שלחן הטהור בעסק הקראים 
אשר מעולם היה להם חזקת ישוב בעיר טרוקי והיו שם כמה מנינים וגם בית: הקברות אשר 
שם גם בעלי בתים קבורים מאז ומקדם קודם תיקון קברות שלנו, 8) וגם ידוע לרום מע"ל 
קיומים אשר יש להם בעיר טרוקי, וגם אנחנו לקחנו כמה פעמים קיומים שלהם ומשם הוכרחנו 
לקחת הקיומים שלהם, ועכשיו עיר חריבה מאין יושב , והנה בא אהד בהצעת דבריו לבקש 
מאתנו דברים הראוים להביא על כתב לפני שלחן הטהור שיפקחו ברוב חכמתם ת"ל לראות 
ולבנות חורבות הנהרפ שיתאספו יחד כבראשונה, הלא רום מע"ל ת"ל חכמינו ונבוני' הנמצא 
בזה, ודי בזה כי רום הדרת פאר מעלת יודעים לעשות בדת כמנהגכם ת"ל, ובזה תזכו לרב טוב. 

דיה יום ב' ר"ח שבט תחי*ו לפ"ק (תכ"ד) 
נאום הצעיר יצחק בא"א מו' אברהם זלה"ה 4) 

יחיאל מיכל בלא"א מו' יצחק ז"ל נקרא מיכל דייז מווילנא 

יוסף בן מוהר"ר יצחק ז"ל 

פתחיה בא"א מהר"ר משה שליט"א 

מרדכי בהר"ר אברהם נקרא מרדבכי עזריאלך 

יהודא תנחום בא"א מו' משה 

אשר בא"א אהרן ז"ל 


1) סול סתכס לכי עזלם כמ"כ ניסיס %טר למד (פני | סכ סתכס | סכולל מוסכ"כ יש"כ מקנדיפס 
בסיותו כליטס (כטנות ס"פ .) מדי סכת כסכת פיכוט כם"י על סתורס עס פירום | סמזרתי, עס פכוט סרסכ"ע 
(6י9ס ד"ח) \עיין קליס כפמנס (דף 68) 

2) פולי סופ סלכ כ" טלמס סלוי טל סיס כמכ"ד ‏ ככית דיגו סל סגפון כעל חלקת | מחוקק (פיין 
ק'ג דף 87) 


8 סוס סתכ"ד וכקונעלס דיניס ומנסגיס סנספת (סדל סליתות ‏ לט"ו | כסליו סנדפס כווילנף | כסנת 
תל" כתוכ : ,כן פסק סלכס (מעטס סגחון סגדול 5ים סלסכולות מוסל"כ (לתק ‏ ]"9 שסיס 5כ"ד וכ"מ 
כקספתנו יל" כסנת סת"כ לפק פיו"ם - 
עוד מ5נוסו תתוס כועד סככניס וסקכפיס כליט כסתועדות סמדינס כק"ק %כלודסוול, = ס' ט' 
דר כד"ת , סרסכון . 

4) מסמליס 360 נכין כי כיס"ק לעדת ווילנל סלכניס סיס כלתםונס יתד עס כס"ק לעדת סקכיס 
וכפשס סנס נתפבדו 55 נודע לגו . 


( 
\ 
/ 
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פה | נטמן | בארץ 
איש אשר עמד בפרץ 
לפני שרים וחורי ארץ 
והציל את בני ישראל 
וב ליון והר 
ה"ה | הראש | מוהר"ר 
אליח," בד | טשה 
מפנפק . ויצא נשמתו 
יויד מבת תקכ" .- 


ולא עלתה בירינו למצוא זכר לנפלאותיו אשר עשה ומאיזה כליון וחרץ הציל 
את עמו , 


9) ומאשר מצאנו שמם בכתובים עם גדולי הדור קרואי מועד , 
או מנוחתם ‏ כבור ‏ במבחר קברותינו ולא זכינו ‏ למצוא זכר לעלילותיהם , 
א) הרב ר' אברהם במוהר"ר צבי הירש הלוי , החתום הראשון על בתב 
הרכנות | הנ"ל, ‏ ב) הר" יצ חק כמההר"ר הח יי ם מפלוצק החתום 
השני על הכתב. הנ"ל , ואולי הוא האלוף מהור"ר יצ חק במוהר"ר חחים 
גינצבורג הבא חתום בין ראשי הערה על הקנה מיום ב"ך כסלו ת"צ'. 
ג) ,,האלוף המרומם הרבני המנהיג מוהר"ר חיים במהור"ר אליעזר פייביש 
כן הוא מתואר בפנקם דצ"ג . *בוכרון נדבתו ס"ת לבה"כ שנת תצ"ד. והוא 
חתום בין ראשי העדה בפנקם הנ"ל מיום ב"ך כסליו ה"צ, ד) האלוף הר"ר 
דוד במוהר"ר ברוך הלוי וצ"ל , בנראה פרנם ומנהיג המדינה כי בא חתום 
בהסכמה על שערי בנימין בתור נבחר מווילנא, עם הרב י ם ו "ד והר"ר 
אליה מיילעש . וחתום על כהב הרבנות הנ"ל . ה) , האלוף הרכני הראש 
המ' מוהר"ר ישכר בער בהרב מוהר"ר אברהם וצ"ל בשנת הקבר בשיבה 
טובה, טו"ב שבט" (תקמ"ו, | מצבתו) : ואחיו" הרבני הראש מהו' יהודא 
ליב בהרב מוהר"ר אברהם , ונפטר ביום א' כ"א אדר ראשון תקט"ז" (מצבתו), 
, התורני הראש המנהיג ‏ מוהר"ר שלום במוהר"ר גרשום מענדיל זצ"ל וי"נ א' 
דר"ח אלול תקי"ט" (מצבתו). ומצאתיו חתום בין ראשי הפרנסים מיום ב"ך 
כסליו ת"צ . הרבני המופלג הראש מוה" שמואל במוהר"ר צבי נפטר כ"ר 


שבט תק"ך (מצבתו) . 
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אספדה ואילילה בלב נכאף 
צרת | אחות ואם | ואב 
לקח ארון אלהים והנזר 
אוי בלי בעפרא אבי אבי 
וושר הורי וצדקתם בזכרי 
ראשי מים דמעה מקורי 
עפעפי יזלו בראותי אחותי ן 
טמונה פה בקברות אבותו 
זְכות צדקתם אהגה בהגיון 
ידם | פרשו לעני | ואביון 
ראשי מים יועני נגרה 
לפטירת בני צכי תפארה 
שנפטרו , הרבני המופלא המפורפם 
מהור"ר אליעזר במוהר"ר יהודא 
ד'אלול | תקט"ז, ואמי | הצנועה 
בריינה,ואחותי הצנועה מ' צארטיל 


ב) ,המנהיג התורני הרבני המופלא חריף ובקי מוהר"ר אריה ליב 
במוהר"ר יוסף בל אך נפטר כ"ר מרחשון שנת תקט"ז" זה זכרו על מצבתו. 
והיה הרב ר' ליב בלאך, מחותנו של הה'"ג ר' אליה פעסעלעס , מחריפי 
חכמי קהלהנו, עד כי בו בחרו ראשי העדה לשלחו לנסות ולתהות על 
קנקנו של הגאון החסיר רבינו אליהו , בבואו לווילנא ובקש להשתקע פה . 
(שמעתי מפי הרב המאור הגדול מוהר"ר זאב וואלף מ"מ ומ"ץ דקהלהנו 
נין ונכד להרב הגדול הזה) . ומצאתיו חתום על כתב הרבנות של האב"ד 
האחרון דקהלתנו . בין גדולי הנכבדים . 


ג) הראש המנהיג מוהר"ר אליה ב"ר משה מייל עס מפנסק פרנם 
ומנהיג | המדינה , מצאנוהו/ בין חכמי הועד שהיה בק"ק מיר משנת תקי"ב 
בדבר המחלוקת שבין הגאונים מהור"ר = יהונהן ‏ ומהר"יעבץ , בתור נבחר 
מווילנא  ,‏ וכן בהסבמה על ספרה שערי בנימן עם הרב יפו"ר (5 48). 
ום ‏ על כתב. ‏ הרבנות = |הנ"ל שני להוּב ‏ ר" ל יב בלאך = הנ"ל . ומצבתו 
קצרה במלים וארוכה בענינה . 


. 


ל 


מוהר"ר חיים , מ"ץ דק"ק ווילנא , הוא הרב הגדול הדיין מ"ץ ומניד = טישרים 
דק'ק יצ'ו . ומת בשנת תקכ"ן ומצבתו קצרה וברה . 


לזאת אזעק במרה על פטירת אבי 
אבי 1 ישראל .| .המורה = דרך 
לדעת אל , ועוסק בתורה ומצות. יום וליל 
ח"ה הרב המגיד חדיין המצוין המפורסם 
מוהר"ר שלמה זלמן במוהר'ר חיים 
וי"נ יום א' ח' תמוז שנת תקכ'"ו לפ"ק., 


תהנצבה, 


וכנראה הוא אביו של הרב המובהק מוהר"ר חיי י ם מסערהייא שובוא 
זכרו בפרק הפמוך . ד) הרב ר' א ב ר ח ם במוהר"ר אליעזר ז"ל , ה) הר"ר 
יעקב בלא"א במוההר'ר דוב .בער *לה"ה . ו) הר'ר יהודא לוב בסו | 
כמוהר"ר יעקב . 1) הר"ר יע ק ב א ריה ל יב במוהר"ר. מרדכי . ה) הרב 
ר' יצהחק במוהר"ר יהודא ליב יצ'ו רי"ם . ועל פסק משנת הקיא ₪ 
ט6)הוב ר' מרדכי בחהב. מוהר"ר ם שה/. י) הרב חהיים. כ 
מוהר"ר יחיאל. | 


ובימי הדור הזה הרב הצדיק מהור"ר << למת. ולמן | במוהר'ר בער 
בהרב ר' אליה חסיר שוכרנו (89 8). אבי הגאון החסיד רבינו אליהו 
ואחיו הגאונים , שניחד עליהם הדבור בפרק הבא , ונמצא בפנקס עזבון של 

ו | 

בעל באר הגולה הנזכר ‏ | באשר שהתורני מהורר"ש זלמן במהרר"ב בקש 
להחיוק נפשו מהמעות הנ"ל וידוע שתורתו אומנתן בדין שיטול שכרו" ומקום מנוחתו 
במבחר קברותינו , ומצבתו בשולי מצבת הראש ו' אליה מפנסק שיבוא זכרו 
בסמוך , וכתוב עליה : פה נטמן איש \תם וישך ר' שלמה זלמן במותר"ר 
| בער וי" יום א' דחנוכה , | שנת' תקי"ט: (ועיין עליות אליהו , עצוה שלא 
יתארוהו על מצבתו בתארים אחר ם). 


% 68) ומנכבדי העיר וקציניה בדור הזה , המפורפמים והנודעים לנר , 
א) הרבני | המופלא הנגיד מותריל אליעזר במוהר"ר יהודא, מראש'. 
המתנדבים לטובת הצרקות. ומתואר בפנקם רצ"ג ,האלוף המרומם התורני 
הראש ומנהיג " ובא חתום בין ראשי גבאי דצ"ג משנת תצ"ר ונפטר בשם 
טוב בשנת תקטיז. ומצבתו כוללת אותו את אשתו ואת בתו שמתו בפרק אחד. 


ש--- ו 


- 
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וחרב ר' משה כמ שמצאתי במקום אחר, היה מ"ץ דק"ק קאווני. ומת 
בווילנא כנראה אחר שנת תקכ'ה ונקבר אצל אחיו הרב מוהר"ר צבי הירש 
אביו של הרב הגביר ר' אליה פעסעלעס (כמו שיבוא זכרו להלן), ומצבה 
| אחת לשניהס : 


מה טוב ומה נעים שבת אחים יחד 

בני הרב החפיד מו' אליה בהגאון 

מו' משה,. ונכדו של באר הגולה, ה'ה 

הרב מו' צבי חירש ינ ער'ח פיון, 

שנת תקכ"ה, והרב מו' משח "נ ייב טבת 
תי וב "ית 


| :) הרב ר' יודא בלא"א מוהרר"ש זלמן, ד) הרב ר' זאב וואלת 
בלא"א מוהר"ר יעקב *זצלה"ה (טריווש) . ונמצא עור כמה פעמים . ואולי הוא 
הצדיק ר' א ב שנמצא מצבתו .שבורה ורצוצה  ,‏ ומכופה בעפר אצל קבר 
הגאון מוהר"ר אריה ליב שפירא הנ"ל . ומצורת האותיות נכרת  ,‏ שנעשה 
המצבה בדור הזה, זה אשר יכולנו להוציא מן השארית הנמצאה הואת 


זְלעפה ‏ אחזונו במורא 
אשר צדיק תמים ונורא 
בזכותן ל מצרה 
ב היקם | טמה 
לד 0 
אוילנואשר ממנונעדרה 
\ לקח אותן אלהים , : 
דיין | יאמת וספרא 
פה )ל ל שב ה א כ 


)על פפק מיום ', ה'לירח פיון שנת תק"י בצירוף הרב יסו"ד 
(מלבד הנזכרים מקודם) . 


- 


א) הרב ר' הלל במוהר"ר 'שמואל "ל מזעומער . ב) הרב ר' 
פלונימוםס במוהר"ר חיים ולל"ה . ג) הרב ר' ש למ ה זלמן כלא"א 


ב 


ב) על פסק מיום כ" מנחם אב ה"צ , בצרוף כבוד הרב הגאון 
מוהר"ר ‏ יהושע העשיל . | ב 

א) הרב ר' יהודא ליב מטיקטין הנ"ל. ב) הרב ר' יהודא בא"א 
הרר"י בנימין זלה"ה.. ג). הרב ר' בח בלא"א. הר"ר יוסף = ולה'ה . ר) הרו 
מוביה בא"א מוהר"ר אורי זלה"ה. ה) הרב ר' יהודא ליב במוהר"ר מררכי 
סג"ל , (מלבר הנזכרים, בפסק הקודם), . 


3) ע ל 5 םק מיום ו", ז' מרחשון תק"ד בצרוף הגאון הנ"ל 


\א) הרב ר' אברהם בלא"א מוהר"ר יעקב צבי ‏ זלה"ה ופלבר וק"ש . 
ומצאתיו חתום שלישי על כתביהרבנות של הנאון מוהר"ר שמואל האב'ד , = 
משנת תק"י , ב) הרב ר' אליעור בלא"א במוהר"ר גרשון מענדיל זלה"ה איש 
לפשץ. (מלבר הנזכרים בפסקים הקודמים , ואשר דברנו עליהם בפרט). ו 
הר"ר אליעזר זה בין דייני ווילנא שלא בצרוף האב"ד, משנת תפ". ו 
בשנת הקט" , וגם מצבתו נמצא בקברות העיר . וז"ל :* 


הוי! 
אכוי על פטירת. אבי רכב ישראל ופרשיו 
לילה וום לא מש מתוך אהלה של תורה 
עז כנמרורץ כצבי לעשות רצון אביו שבשמים 
במסתרים תבכה | נפשי על 
גרם המעלות שנפל לארץ 
שם טוב משמן טוב , ויום המות כ"א כסליו 
| ה'ה הרבני מו' אליעזר בהרב מו'גרשם זצ"ל 
לפרט. יבא שלום ינוחו על משכבותם, 


ד) על פ ם ק מ ידם " אב תק"ח בצירוף האב"ד : 


א) הרב מוהר"ר יצחקק אייז'ק] במהור"ר אליעור ראב"ר ודרשן פק"ק 
הנ"ל . וכפי אשר מצאתי בכתבי יד ישנים : היה הרב ר' יצהק אייזיק חתנו 
של הגאון מהור"ר משה דרשן. ואביו מהור"ר ‏ אליעזר הוא הרב הגדול אב"ר 
דק"ק קאסווי ,| ומהררי"א העתיק, רוב כתבי הגאון חותנו וחותנו זקנו הגאון 
בעל בית ה לל . וכן נמצא בכתובים אלו חדושי תורה בהלכה ודרש מהרב 
מוהר'ר יצחק , ומאביו הרב מוהר"ר אליעזר . ב) הרב משהק בהרב החסיד 
מוהר"ר. אליה = וצ"ל, הוא הרב ר' אליה חפיר בהגאון ר" משה קרעמער , 
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. השם פלסופיא על מצבת גאון בבית מועד לכל חי בקהלתנו, יחיד 
במינו כפי שנודע לנו, וקבוץ התארים כזלם על אבן אחת עדות נאמנה. על 
נדולת השוכן תחתיו, וחבל על דאבד ולא משתכח זכר למעשיו אשר עשה 
בעולם התורה והחכמה , אך קבלה בפי זקני ווילנא שהגאון החכם הזה היה 
רבו של הנאון האב"ד האחרון בווילנא.. 


8 61) ובימי הדור הזה היה הקדוש הרב מוהר"ר מנחם מן במוהר"ר 
אריה מוויזין , מופלג בהורה ובתסידות וחופה. במוהו צריק , את אשר שמו 
המושלים או החוקרים בפי הפלסוף החסיד סוקאראט , שמענו מפורש יוצא 
מפי מנחם , לפני שוב נפשו הטהורה לצרור החיים . והוא מתבופס בדמיו , 
(יוּם י"ז בתמוז) ,| ויפתח במשל פיו 0 לשומעיו לרעת בבוד הנפש 
והשארותה , | ומה רב טוב הצפון ליראי שמו. וליודעים אותו בכל דרכיהם 
בי כל סנולות האפץ הבל כנגדו , וחיי בשרים תחת השמש אפס ותחו. בעיני 
הנפש השבה למעונה אל אביה שבשמים, עד כי לא תזכיר גם את העול 
הנעשה לה או אל הגוף בית. משבנה ביטי מגוריה, באשר יקל בעיני המתעשר 
> עושר גדול לפקוד עון גזל אגורת נחושת גזלו ממנו | בימי עניו , | והאלהים 
יבקש את הנרדף . הלא חיותים ‏ דברו על ע מודי בית יהודא, (דף 
מ"ו). לזכר נפש הקדוש הזה , חברו הכמי ווילנא תפלה מיוחדת נמצא 
בקובץ תפלות. כ"י בהב"נ הגדולה - ועמיתו בחסידות ובטהרת הקדוש הרב 
ר' אברהם ב"ר אברהם, ‏ הגלוה על בית ישראל , ועלה כליל ביום שני לחג 
מ"ת שנת תקיטי /. : 


2) ומבית דינו של הגאון מוהר"ר יהושע העשיל שמצאנו אותם בפנקס 
דצ'ג הם . 


א) על פפק משנת תפ"י 


א) הרב ר' .יהורא ליב מטיקטין . (בתור ראב"ד), ב) הרב מוה' צבי 
היורש במוהר"ר ‏ ישכר בערוש הלוי, ומצבתו במבחר. קברותינו , שבורה 
וחסרה , ובנמצא לפליטה. הוא מתואר , , . : . חריף .ובקי בכל חדרי תורה , 
צנא מלא ספרא וספרי ומכילתא , ונפטר ט' סיון שנת ...... ועל פסק 
מיום כ" אלול תפ"ח בצירוף | הרב ר' י ה ו ד א ליב ממטיקטין .| (בתור 
ראב"ד) א). הרב ר' א ב ר ה ם במוהר"ר אורי , ב) הר'ר יצחק יעקב 
במוהר"ר עקיבא ר"ג / 
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ויעל יהודא אל אלהים בשנת תקכ"םב, ויקנר בקכר אשר כרה לו בחייז , 
ואבן מצבתו תועק לאמ": 


שאו קינה, 
אוי כי פנהּ, 
יסור ופנה, 

ערה נפשו ערות יסוד 

הררי קדש קידש ויסד 4 

וי אשר בעפר יוסד 

בר ודר יקומם מוסד 

איפוא הוא בארץ יפוד 

היהי" הריב מעהריר 

פויד.דקיק. ווילנא, 

נגוץ בעש'ק כ'ד אדר 

שנת, וירד יהודה מאת 

אַחיו ויט עד עולמולפיק. 


מעטו בתארים על המצבה למלא את דבריזו אשר יסר בצואתו לאמר: > 
ולחקוק | עליו תיבות אלו: פה נטמן הרב מוהר"ר יפור הקָ"ק ווילנא וזוגתו 
הרבנית מרת חי' בת. הרב המנוח מוהר"ר ליב נכד חרב הגאון מוהר"ר הלל 
ונכד הגאון מוהר"ר ישראל חריף זכרונם לברכה . (צואה . כ'ב), 


8 60) הרב הגאון החכם מוהר'ר א?יעזר אב"ר דק"ק קראז . לא 
עעלתה בירינו לרעת ממנו זולת מצבתו הנפלאה באיבותה : וזה לשונה : 


פה יצפון ת'ח ונבון הרב המאור הגדול 
הגאון המפורסם חריף ובקי בכל חדרי 
תורה וספרא וספרי ותוספתא ופלסופיא 
ושבע חכמות בנגלה ורזין נ'י ע"ה פ"ה. 
מוהר'ר אליעזר אב'ד ור"מ דק'ק קראז 
נגוע ויצאה נשמתו בקדושתו-כסיום משנתו 
עש'ק ר'ח מנחם אב , שנת תתכט , 
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בבה"ב רח"ק גחש"א , וגם אלמעמער (בבית הכנסת הגדולה) וגם בית מקולין 


= בפת- חומה | בתוכו , ומם של נחשת עם אותיות של" כסף | במלאכת מצויר 


ומיופה מאד ‏ ופרוכת וכפרת ואבן של שיש בפני ארון הקדש ושארי דברים 
אשר נשכח מלבי , וגם פזרתי במזומנים סך רב שעולה מהם פירות לבתי 
מדרשות | ולשארי חכורות ‏ קדושות ולצדקה. גדולה וכו" בחוק ולא יעבור וגם 
פזרתי אלף ושתי מאות מעות. עולמית על קרובי, ואחרון. חביב שהוצאתי על הבית 
המדרש החדש .... ארבעה עשר אלפים ‏ ויותר  ,‏ ופהדי ‏ במרומים שלא 
עשותי ‏ בל ואת לבבודי ח"ו ולא להתפאר ‏ רק לשמו של הקב"ה ולטובת 
הקפלה = ובו'. ובנוגע = להנהגת ביתו | צוה לאמר  :‏ ובעפק הפרנסה לדעתי 
להתנהג במו שאני נהגתי עד יום מותי ושלא יהיו שום הוראת ‏ היתר על 
שום אדם בעולם : (י"ב) ולמען השם ליתן מעשר ,מהרווחים שירוויחו בשום 
ענין ואופן | בעולם , ולא ליתן וותר | מהחומש מן הרווחים כי חייך קודמים 
ולא יצטרכו ח"י לבריות : (י"ד) (הצואה נעשית קירם פסח שנת תקכ"א) . 


ומלבד הנדבות = הגדולות ‏ האלה שעלה א זכרונם לפניו קודם הפרדר , 
עשה בצואתו פורון רב ועצום לחלק לגדולי הדור ולתלמידי חכמים, ולצרקות 


| לשעה ולעולמית והכל בסדר נכון ובריוק גדול . ומה טוב שיהיה הרב .יסו"ר 


למופת ‏ לכל עשירי ישראל ממנו יראו וכן יעשו, לרעת להשתמש לטובת הכלל 
בעשרם אשר חננם ה', בומנס , וביריעותיהם. באשר. עשה. האיש הגדול. הזה, 
זה כמאה שנים, 


הרב יס" היה איזה ומן במקום האב"ד בעירגו | בתחלת ימי רבנותו 
של חתנו. הגאון שהיה. עוד .צעיר לימים , כמו שנראה בפנקם דצ"ג ומצאתיו 
חתום בין רבני הועד שהיה בק"ק מיר | מיום. ג' ה' כפלו | תקי"ב , בדבר 
המחלוקת שהיתה בין הגאונים מוהר"ר יהונתן אייבשיץן ומוהר"ר יעקב ‏ עמדין *) 
בהל : יהודא | ספרא ודיינא ‏ דק"ק ווילנא הנבחר במקים רב בק"ק הנ"ל 
(לוחות העדות ל"ז) . וכן בהסכמה על קבוץ נדבות לצורך בהק בית תפלתו 
של מרן מהר"י קארו בניקופל . חתום ג"כ בלשון בזה . (שערי בנימין). ויעל 
ו 

*) חכמי ווילנא, עמדו לימין צרקו של הגאון מהר*ר יהונתן בנגד טענות הגאון יעב"ץ 
והגאונים שעמו. וכבר בשנת ך]ן י"א , יצא כרוז מאת גדולי קריתנו , קורא בחיל לאמר ! 
הקהל את העם האנשים והנשים והטף למען תלמוד ליראה את ה' אלהים, את לרבות תלמידי 
חכמים כל המהוהר אחרי רבו כמהרהר אחר שבינה , קול פחדים נשמע באנינו, ‏ אוי למשמע 
אוזן דאבה נפשנו, הבוה ועשה בישראל , עדיין מרקד בונונן שנאת חנם ולשון הרע , ולהוציא 
שם רע של שקר, שהוציא על הגאון הגדול מופת דורנו וכו' כבודו הגדול מוה"ר יהונתן נר"ו 
אשר עשה ועושה ישועה גרולה בישראל בתורה ויראה שכו' . כל הנ"ל הברזתי בבהכי: קוץ 
ברמה נשמע היום יום ב' כיו לחרש תקי"א. 

נאום תנחום בלא"א כמהור"ר אברהם ןל שמש ונאמן דק"ק ווילגא 
(לוחנת העדות ל"ז). 


שא 


כ 
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ובצואתו הנפלאה הוא אומר : (סימן ב') מבוקשתי מכל אנשי קהלתנ 

יצ'ו מקטון וער גדול להיות חקוק על לוח לבם הטהור כל הטוב שגמלתי 
לבל קהלתנו בנפשי ובמאדי, מיום עמדי על דעתי שאזרתי בגכור חלצו 
וגכל כחי עבדתי הן בעיר והן בחוץ לעיר , אל כל האדונים הגדולים 
והחסידים. הדוכסים והבישופים ירום הודם אל רעמאנטארים ק"ק סלאנימ' כמה 
פעמים , ולק"ק נאוואהרדאק ולק"ק קארעליטשץ הכל בחנם אין כסף ופשימא 
בלי שום הידור ‏ כבוד כלל וכלל, וגם אצל בעלי חובות הקהלה, . פעלתי 
הנחות | העולים לאלפים ולרבבות גרולות ' ושעשיתי גמר עם השר וכו" וכו! 
וכו' .. ואף ואת | שהחוב של יג"5 , . . סלקתי מכיסי שהיה לה"ה הקהף 
יצ'ו הוצאות | עליו כל שבוע לערך ארבעים זהובים , ורבים כהמה ער כי 
חרל לספור , ופשיטא בדבר הפשר של המקום כאשר ירוע ומפורסם לאנשי 
קהלתנו יצ"ו כו' (עיין ח"א (99 ) וגם נסעתי בעצמי לק"ק בריסק דליטא 
אפעסארייא והיה לי היזק והוצאות בביתי ובדרך לערך שני אלפים , "ועובתי 
את בתי המנוחה מרת ליבא על ערש דוי ר"ל. ואעפי"כ נפעתי והשגתי בעורת 
ה' תוקפ על הפשר. של המקים וכו'. (עיין: שם) ונם לרבות כל ימי נתתי 
השגחה פרטית על המכתבים וקוויטין השייכים לה"ה הקהל יצ"ו , והיו תחת 
בשמירה מעולה בכן יהיה כל הנ"ל חקוק על לבבם הטהור לשלם עבוה 
הנ"ל לחתני הרב הגאון נר"ו, וזרעו אחריו  ,‏ ולא ליתן ח"ו ילהם מתנת הנפ 
אלא לקיים כתבים*של חתני הרב הגאון הנ"ל ולווגתי | העלובה המוכתרח! 
בכתר יוחפין , ואם יהי" לי איזה זכות אזי כמו שעשיתי פעולות בעולם הוה 
אזי ג'כ להמליץ בעלמא דקשוט עבור כלל הקהלה יצ'ו ועבור פרם , וטו 
להעתיק הפונקט הלז, ולתן אחר פטירתי בחדר הקהל יצ"ו בכדי שישימו על 
לבם תמיד כל הנ"ל וגם להעתיק הפונקט : ב'א , שלענין בתבי הקהל יצ"ו, 
שיהיה ג"כ חקוק על לוח לבם הטחור הנ"ל כל מה שעשיתי כל ימי חיי ולמוכח 
הקהלה יצ"ו, וגם מה שהוצאתי מהכח אל הפועל השציטען שעל גבי בהכ"נ הגדולה כלג 
והגג שביניהם בלי שום סיוע משום אדם כי אם עם הראש ר'ליב במוהר"ר משה ר"א ר"ת 


(סימן כ"א) וליתן כל הכתבים שבתיבה מיוחדת השייכים לה'ה הקהל 
יצו מקטון, ועד גדול, ואף הכתב הקטון שבהם הוא צורך גדול לה'ה 
הקהל יצ" . וגם כל הכתבים הקרועים הפרועים וכו' אף שהמה ישנים ער 
מאד וכו' ולדעתי שיתמנה ע"ז איש כשר ונאמן ושיהיה אוהב הקהלה. כמו 
שהייתי כל ימי ולהרשים כל הכתבים הנ"ל בפנקפ \ מיוחף* ויהי" מוגח אצל 
איזה נאמן אחר וכן כל הכתבים שיותן ליר הנ"ל ‏ יוכתב בפנקם של נאמן 
שני. ובו' . . 


(סימן כ"ה) ואף גם ואת כל ימי חיי חלילה היה לי להתפאר מכל 
המובות שעשיתי על רברים שהם קיום על עולמית , - דהיינו כיפת חומד 


כ 


-\ 
שי 


2 
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[]קקדש צפת תוב" בחדש אדר הנהדר בפ' ובשנת זכרון לפני ח' תמיךד 
קי"ט) . 
% 59) הרב הגדול הגביר הנדיב המפורפם מוהר"ר '1ז171 במוהר'ר 


שמואל אב'ד דקהלתנו. הוא. יהודא אשר גבר באחיו ועמר בפרץ להציל את 
[דתו | מצרת ומעקת אויב , (כנזכר בחלק הראשון ‏ 29 8) וברוח נדיבת 
אמת , וענות צדק בזר רכוש רב , לטובת הצדקות וההקדשות , ועשה לו 
₪ עולם* בבנין בית | המדרש החדש (הנקרא על שמו קלויז. יפו"ד). ובחוק 
ות ברקי בית הכנפת הגדולה , והנה זכר לקצת מעשיו הטובים ופעולותיו 
אמרצות בא בפנקסי העיר, ובצואתו בחשבו עם קונו לפני מותו . וראינו 
להעתיק מהם דברים אחדים: 


ברכה לראש משביר , גמיר ופביר, קרנא דתורה בי גביר , הן גביר 
הווא ניהו | גברא רבה ויקירא האלוף המרומם התורני הרבני המופלא 
וראש והקצין מפואר לשבח, פגן בשם כבוד מוהר"ר יהורא ספרא ודיינא 
קהלתנו יצ"ו אשר מעולם מאנשי השם והמעלה, לשם ולתהלה, ראש 
נדיבים נריכי עם אלהי אברהם שנדר נדרים ונדבות הרי עלי והרי זה עולה 
במעלות ומדות תרומיות + והגונות ‏ ונדר פך רב ומפוים *להיות הקרן קיים , 
ממקצת המעות הפריש . . . מאות וחמשים זהובים בשעבוד נחלאות. וכו' . 
[צבן כהיום הזה נעשה מעמר בינינו האלופים הגבאים רצ"ג ובין ה"ה מהרי"ס 
ג"ל עפ"י הסכמת בית דין יפה דק"ק יצ'"ו שהמצוה של יין הבדלה יהיה 
שייך למוהרי"ם ‏ עולמי עד , וכו' . ומהרי"ם שעבר המקום שלו בכה"כ ע"א 
אצל ארון הקדש וכו'. לגבות מזה בבל שבת תמידין כפדרן וכו", גם קבלנו 
[עלינו ועל הבאים אחרינו שלא לערער ולמחות בנדון המעמדים שיעשה 
|מהרי"ם עם. ה"ה טגידי תהלים ושארי חברות קדושות אודות המנינים 


(פנקם דצ"ג).---צאו וראו במה גמלו אנשי קהלתנו את צדקות הרב יפוד, 

הודו לו חסדיו הרבים עמהם, ומה לקת מידם יותר מזכות | מצוה בעד 
-מצותיו ! וכן במקום אחר מצאנו : איך שלגמול הפעולות הטובות שעשה 
הרבני הראש וכן' מוהר"ר יהוד א פפרא ודיינא דקהלתנו שהוציא מכח אל 
"הפועל והביא הפראווי וכו' (עיין חלק א' א 22). ואת ועוד אחרת שהוציא 
"הוצאות מרובאת על תקון הבית ששייך לו כהיום ושהיה שייך להסופרים 
(הקודמים וכו" ותקון הבית שייך על אלופי הקהל , אז אמרנו וענינו | שיהי' 
"הבית הל"ז שייך למוהר'ר יפו"ד לחלוטין וכו' , ובאופן שינדב הבית הלז כפי 
גרבת לבו על איזה צרקה וכו' רקהלתנו (פנקס נר תמיר) 


ליעזר, פפרא ודיינא רקהלתנו נקרא בשם 'ש!"7 חתנו של הרב הגדול" 
ָוהר"ר יהודא ליב בהגאון מוהר"ר ישראל הנזכר , וחותנו של הגאון מוהר"ר , 


הח 


(להתפלל אחרי מותו) . אין בידינו- לערער ע"ז וכו' , מחרת יו"כ תקיו"ד . . 
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ר' משה חיים לוצאמו, | ותלמידיו, והחבילה נתפרדה .: וכנראה נשאר החכם 
הרופא ר' יקותיאל. עוד כמה שנים בפארובה, ובסתר התעסק בחכמת הקבלה 
עם חבריו תל מידי רמח"ל , גם אחרי צאת רבו מעירו לגור באמשטרדאם 
(עיין כרם חמד ת'ג תולדות רמח"ל) . ומספר תורת הקנאות נראה כי שב 
ללימא ושם עשה לו נפשות רבות = לחכמת הקבלה , ובשנת ‏ תקי"ב היה 
בהאג בתור משולח מק'ק בריסק רליטא וכבוד. גדול" עשו לו שם (תוה"ק רף 
ב שרב קותיאל היה חכם גדול תלמודי ומופלג בחכמת הקבלת 
והשאיר כמה ספרים בב"י, אשר נמצא בעקד הפפרים של הגניר הרב החכם 
טוהר"ר. יה"ש בקובץ הנקרא אוצר בלום (כפי הרשימה שנמצאת ביד ידירי" 
הרב החכם השלם מוהר"ך י צ ח ק א ייזיק בןיעקב נ"). והם, א). 
מראה המופר קבלה . ב) דרושים ובקשות וחדושים בקכלה . ג) מר 
קשישא ומר ינוקא , ובוה ;על . הסבלה ,= ד) סוגיות התלמוד 
באור לי"ג מדות דרבי ו וכללי התלמוד . 


% 58) הרב הגדול מוהר"ר חיים ירוחם ווילנא .| בהרב הגדול 
מוהר"ר יעקב ווילנא ירושלמי שוכרנו לעיל שלוחא דרחמנא מא"ין גדולי הדור 
אשר סמכו ידיהם עליו , הרבו להגדיל בשבתיו מאד . ואחד המיוחד בהם 
מתארו בתארים נעלים לאמר : ,ה'"ה החכם השלם זה פיני מקובל אלהי, פום 
ממלל רברבתא יציבא בארעא, ודבורו עושה רושם רשימה וחקיקה וחציבה 
חצבה עמודיה שבעה וכו' כבוד הרב מוהר"ר. חיים ירוחם וכו' בן לאותו 
צריק כמוהר"ר. יעקב - ק"ק ווילנא המפורסם = בדוהי לשבח כו' בספרו 
יאיר נתיבם שתבר ,. הנאון. מוהר"ר ליב | עפשטיין | מק"ב " בספר 
הפרדס) , *בשנת הקיר היה בווינא ולשם שלח אליו הרב הגאון המפורסם 
מוהֶר"ר יונתן אייבשיץ את מכתביו והקריב. לפני משפטו "את דבר הקמיעות 
אשר בעבורם הרעישו מתנגדיו את העולם . והרב מוהר"ר חיים ירוחם עמד 
לימין צרקו של הגאון מוהרר"י ודן דינו למזור . ולהראות כמה רב,חילו 
דהאו גברא, מעתיק הגאון א את אשר כתבו חכמי קוסטאנטינה על 
אודות הרב ר' חיים יהוחם: וז"ל : פה קונסטאנטינה נמצא מרגליות ואבן 
יקרה מאד החכם השלם מקובל 0% ורב ועצום מוהר"ר חיום ירוחם ווילנא 
איש האלהום מוחזק בחפידות ומוכתר בכתר תורה, צדיק זה בא לבית מלוננ 
מארץ ישראל והאיר אל עבר פנינו שיעץ ורבץ תורה בקדושה וטהרה וכו' 
וכי- פנה לחזור לארץ ישראל חלינו פניו יגמור למובה 0 מצוה ובחזירתו 
שלום ישב עולם לפני אלהים יפוצו מעינותיו ומפיו תורה והלכתא ברוחא 
(לוחות העדות ד' נ") . ונמצאה הסכמהו בצירוף עם עמיתו. ותכורו בשליחות 
מצוה, הרב הגדול ר' מאיר. דישינורא, על ספר הפרדם והלכה ברורה של 
הגאון ר': ליב עפשטיין ‏ אב"ד דק"ב , שנתנו לו בהיותם = בעירו | בשליחות 
מצוה , והמסבימים חותמים : כה "דברי שלוחי ומורשי מגליל העליון עיר 


ו 


אחריו , ובהפעלות נפשו על הגדולות אשר שמע מפי לוצאטו, מהר להודיע 
מוח, אל הגאון מוהר"ר יהושע העשיל אב"ד דקהלתנו, ולהחכם ר' מרדכי 
יפה בווילנא הנזכר (47 8). 


המכתנים האלה העתיקם הרב הגאון הקנאי מוהר"ר יעב"ץ בספ 
תורת הקנאות (דף מ"ר מ"ה), למען יכוגן בחציו על בותבם ועל רבו של 
הכותב ר' משה חיים לוצאטו. ולאשר, המלחמה עם רמח"ל היתה אחת 
המלחמות הדתיות הגדולות אשר הרעישו את עולס חכמת ישראל בימי הדור 
ההוא, ראיתי להעתיק ראשי דברים ממכתבו אל הגאון האב"ד רקהלתנו : 
מאן עייל קומי כו' כש"ת כמוהר"ר : יהושע העשיל נר"ו , עתה באתי על 
דברי תורה מן המודיעים: ולפנים , בפנים שוחקות שמחה של מצוה , מעי 
ע"כ. יגילו ולבי ישמח ואני נותן הודיה על חלקי וגורלי = וכו' שבאתי בכאן 
בזמן הזה וכו' *ופליאה נשגבה היתה בעיני על מה עשה ה' שעכב פעמי 
רגלי. מלבוא ‏ בזמן זמנים ומניהם בשנים שחלפו ועברו, אך אין וה כי אם 
אלהים חשבה לטובה לזכני בכתרה של תורה וכו', כי מצאתי את שאהכה 
נפשי. בכאן אחד בחור מעם ה"ה חפירא קדישא המקובל. האלה יניק וחכים 
אב בחכמה ורך בשנים מכ"ש משה חיים לוצאטו נר"ו , וזה כי שנתים 
שעברו. נהגלה לו מגיד אחד וכו' והאיש משה עניו מאד והיה מסתיר פניו 
מהגיד וכו' אפי' לאביו ואמו , רק לאיזה חברים המקשיבים בקולו ולומדים 
בישיבתו הרמה, ואחר שנודע לי קבל גם לי ללמוד עמו במחיצתו הקדושה 
ותהי למשיב נפש , לשתות בצמא מי בורו מים שאין להם סוף; אשרי 
לאזנים שומעות דברי אלהים חיים משה ידבר והאלהים יעננו בקול + והנה 
עתה שאדוני מ"ו הנ"ל בהיותו בן כ"ב שנה אין דבר נעלם ממנו דבר גדול 
ו קטן מעשה מרכבה וכו', וזאת העולה על כלנה אשר זכה משה ומזכה 
רבים, בחבורו הנדול קדוש ונורא שמו הוהר, אשר הסכימו ממרומים לבא 
במחברת ספר הזהר הנ"ל הנשמות הקדושים אשר בארץ וכו', אשרי לי שוכיתי 
לכל זה ואלמלא לא באתי אלא לדבך זה דייני וכו'. וחלילה לאדוני להטיל 
מום בקדשים לדמות לשאר דוברי בזב כי נכרים דברי אמק וכו' ואפסיק 
בין הפרקים ואומר שלום, יקותיאל בהחסיד מוהר"ר ליב מווילנא יום ה' |" 
אלול רהאי שתא הפ" לפ"ק, ובמכתנו אל הר"ר מרדכי יפה אגמר: 
והנה גם אנכי מרוב אהבת התורה . אמרתי לעווב את חכטת החצונית עד 
שהוגד לי מפי מגיד, אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך וכו', וחותם העומד 
על ההורה ועל העבודה לקבל כתר הרופאים אי"ה. 


והנה לא נודע מה ענה לו האב"ד רקהלתנו שהיה מתותנו של הגאוז 
המפורסם מוהר"ר צבי אשכנזי, ובנו הנאון יעבץ, ראשי הקנאים ברור הוה . 
אולם חכמי ווינציא, וגדולי חכמי ישראל בקהלות הגדולות עמדו כנגד הרב 
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+ פה נטמן .הרב הגאון המנוח 
מוהר"ר אריה ליב בעל המָחבר 
ספר נחלת. אריאל ומעון אריות 
על מסכת סופרים וי"נ בקדושה 
ובטהרה .יום מ"ו אייר לפרט 
ואשר מורה צדק לעדתו 

ת ,בה 


8 56) הרב הגדול מוהר"ר דוד בהגאון מהור"ר ‏ משה חר" הנזכר 
לעיל, דיינא דקהלתנו, מתן הרבני הנגיר פרנס. ומנהיג | שלשלת. היוחסין 
מוהר"ר יצחק חתן ר' נטע ממשפחה גינצבורג הנ"ל . בבית חותנו הנגיר 
ראה טובה הרבה ולמד מעושר , אבל אחרי כן נהפך עליו הגלגל וחבר ספר 
מעוני , והוא ספר מצודת דוד, חדושי אגדות, והדפיפו בעצמו באלמונה 
שנה תצ'"1, בהסכמת הנאונים ר' יחזקאל קאצענעלנפונין ור' משה חאגיז , 
על הקדמתו הוא חותם א"ע : דוד בהרב הגדול מוהר"ר משה ח"ר זלקינד 
מק"ק עיר מלאה חכמים וסופרים וויל'ן נא"ה אשר ממנה אור תורה יוצא 
ווילנא יע"א .| בספרו מביא חדושים בשם מר אביו. הגאון , בשם מחותנו 
הרבני | המופלא מוהר"ר צבי הירש בהגאון | מוהר"ר' משה אב"ה 
ור'מ דמדינת -אנשבאך חתן הגאון המפורסם מוהר"ר יעקב | אב"ךר 
דק"ק פראנקפורט . (מצודת דוד פ"ח ע"ב) ובשם המאור הגדול הרב המפורסם 
מוהר"ר ליב אב"ד דק"ק הארקי , ועכשיו ראב"ד בק"ק ווילנא (שם מ"ט, ע"ב. 
ס"ו, א) ובשם: אדוני חמי וקני המנוח ‏ הגאון המפורסם מוהר"ר. לייזר שהית 
אב'ד ור"מ דק'ק לובמלא ואנפיה (שם יו"ד) : 


% 57) הרב החכם הרופא מוהר"ר יקותיאל בן החסיד מוהר'ר 
ליב . לפנים בישראל היתה התורה והחכמה אחיות תאומות ולא הצרו אשה 
לרעותה, ולהלתנו המפוארה, מאז החל רוח אהבת התכמה לפעם בלב 
גדוליה, | הרה וילדה חכמים בתורה , נאמנים בבריתה ומתעסקים גם כן 
בחכמה וביחוד בחכמת הרפואה , ויהי לנו הרב' ר'.א הר[ נארדא%ן 
כדור הקודם לעד, ובדור הזה האיש יקותיאל אשר אחרי מלאו כרפו בתורה, 
נסע לפאדובה., ללמוד | חכמת הרפואה ולהתעטר בכתרה, אולם אהכתו 
למחקרי סתרי הקבלה העמירתו לפני הרב הנעלה החכם הכולל המקוכל 
מהור'ר משה חי ים ל וצא מו ותדבק נפש יקותיאל אחריו, ויהי בהנשא 
הגיון רוח לוצאטו למרום חכמת הקבלה, ושכלו עף במועף על כנפי הרגשותיו 
העצומות ‏ לחביון עוז שרי, היה הרב יקותיאל | אוחז בכנף מעיל רבו ונגרר 


| 
| 


| 
| 
\ 


- הבא על החתום בכמה פסקים אחר האב"ד בפנקס הג"ל . 


ב 


% 54) הרב | המאור ‏ הגדול ר' יחודא ליב אב"ר | רק"ק -הארקי , 


| זנתקבל לראב"ד בקהלתנו בימי הגאון מוהר"ר יהושע העשיל , נמצא ממנו 
כמה חדושי תורה בספר מצודת דוד (עיין: בסמוך) ומת קידם שנת ח"ק , 


וכבוד גדול עשו לו ולמקום מנוחת כבודו, שיצא פסק דין ,שאין. רשות 


לקבור עכצש'ת שום ארם סמוך לקבורת הרב המאור הגדול מוהר"ר יהודא 


ליב ראש בית דין דק'ק יצ'ו בתוך ששה קברים מן הקבר של הרב המאה"ג 
כי אם שיהיה אותו אדם מורה חוראה וגם שיהן עשרים טאלער ישנים קשים 
בער מקום קבורה" (פנקם צרקה גדולה) ואולי הוא. ר' יהודא. ליב מטיקטין 


5) הרב הגאון רז אריה ליב בהגאון ר' יצחק שפירא, 
נולד שנת תפ"א ובהיותו בן תשעה מת עליו אביו ביום כ"ה אדר א' עת 
צרה, אז הובא לליטא, ויהי חתן לכבוד הנגיד המפורסם מוהר"ר מ רדכי 


< בהנגיד ‏ הנודע מוהר"ר עזריאל בווילנא (עיין 850). חותנו וחמותו פקחו > 


עינם עליו לטובה ופזרו עליו הרבה לגדלו בין ברכי החכמים, והוא הצליח בלמורו 
מאר עב שבשנת \תצ"ב, והוא בן כ"א, הוציא לאור את ספרו על מסכת סופרים, 
הכולל שני חבורים נח לת אריאל בפשםט, ומעון אריות בפפפול , 
ושם עליהם נוספות מאמר א ר ית י מ ורי בדיני פופרים וספרים (דהירין 


= פורט, לפרט: כאשר צוה ה' את משה) על שער הספר הוא מתיחס כזה: 


אריה ליב בן לקדושת כבוד אדוני אבי הרב הגאון מוהר"ר .יצחק שפירא 
חהן לכבוד חותני ה"ה האלוף המרומם חתורני הרבני המופלא ומופלג המפורסם 
מוהר"ר מרדכי בן הקצין המנושא מנזר ושר הנגיד המפורסם מוהר"ר עזריאל 
(אביו של חרב הגדול מוהר"ר צבי בעל ספר עטרת צבי עיין למעלה 45 ), 


מהיושבים ‏ ראשונה וכו', בעיר ואם בישראל קריה נאמנה משוש כל הארץ 
+ השרידים אשר ה' קורא' מדושתי ובן גרני ק"ק ווילנא, המחבר מדבר בשבת 


ספרו ואומר : ,ובמעט חכמת ההנדרפה, דקדוק ומפורת והגיון 


= בללתיו" עדות נאמנה כי היתה לו ידיעה בחכמות אלו , ואהבתו אליהן היא 
|" מלאה את לכבו אהכה לכל חכם ; ומצאתי בכ" מכתבים אשר הריץ עם 


החכם ראש לעדת הקראים בטרוקי ר' של מה מחכר ספר הא פריון, 
בטענות שבין הרבנים והקראים , משנת תע"ח , בהיות הגאון ר' אריה ליב 


בן "ז שנה, והמכתבים כתובים באהבה וריעות , בהשקט ובמנוחה , ולא 


באיבה כדרך המתוכתים . בסוף ימיו היה ספרא ודיינא בווילנא ‏ ומצאתיו 
חתום על פסקים , | וכתבים | רבים ,| בפנקסאות שונות , ועוד שמו נודע 


.בוילנא ‏ בשם ו' לבלי הקמן, | ופטר בשנת תקכ'א  ,‏ ווה 
לשון המצבה : 
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בנית דין בצרוף כבודו כותבים עליו בצירוף: הרב הגאון הגדול *) הישיש בישישים = 
חכמה ואורך ימים, (פנקס חשבון עזבון הר"מ רבקש) ולא זכינו לאור חכמתו 

| אשר גברה לפי מדת ידיו, ונפטר לעולמו זקן ושבע ימים בשנת ת"פ 
ומצבתו במבחר קברינו תקרא אל אבל , 


אבל | עשי לף ומספד מורים 
אחרי רבי שהלף לבית שערים 
שערים פתחז לבוא צדיק אמונים שמרים 
שומרים בחומות ירושלים הופקדו לשערים 
שערי שמים פתחו למולו - בקול שירים 
שיר להו. ולן בכי כמים המוגרים 
נגר מבריכה העליונה הפחות והשרים. 
ה"ה הרב הנאון שושילתא דדהבא זהב 
פרוים מורינו ורבינו יהושע העשל 
בהגאון מוהר'ר שאול והל לעולמו 
כו אלול שנת תק"ט לפ"ק תנצבה 


מצאתי הסכמתו על פפר גאון צבי ו הגאון | מוהר"ר. צבי הרש . 
הלוי הורוויץ משנת תצ"ן . 


*) בבודו של הנאון הזה היה גדול גם בעיני חכמי הקראים. והחכם המופלא ו' 
שלמה ב'ר אה רן הזקן מחבר ספר אפר'[[, היה ממקורביו, ומכנהו ,,הגאון המופלא* 
וכבר זכר חותני הרב החכם השלם מוהר"ר מר ד כי נאטאנזאהן נ"י במכתבו על דבר הקראים 
המצורף לספר הדביר, את דברי החידות שהיו בין הגאון האב"ד, ובין החכם הקראי הזה, 
וראיתי להזכירם פה בלשון בעל האפריון: אמר המבין חדות . בהיותי בק"ק ווילנא פעם אחת 
פגשתי ברחוב איהודים יוצא מב"ה את אב"ר דק"ק הנ"ל ה"ה הגאון המופלא כמוהר"ר יהושע 
העשל נר"ו בהגאון המופלג כמוהר"ר שאול זצלה*ה והקדימני הגאון בחידה זאת באמרו -- 


ראשית שמך ואחריתו מהר בביתך לעשותו ‏ , 
והנותר | באמצעיתו תכין ליראי השם שתותו 


וַעַל רגל אחת השיבותי לרום מעלתו בוה הלשון 


גזרתך אקיים, שמך הראשון אהפך ואסיים 
ובשיעור שמי או שמך השני, תמצא הכל מוכן על שולחני 


זה פתרון החידות מדובר בהם נכבדות. חדה הקודמת על שם שלמה, אשר המובן הצ 
שה, ויו"ן, בר"ת ופ"ת , ובאמצעיתו גימטריא ייץ. והחידה השנית ע"ש יהושע העשל, 

כשתהפוךך מלת יהושע למפרע יצא עשויה, ‏ דהיינו השה כבר עשויה. ומוכנת, ‏ וכן 6 
העשל . עושה לשעה למפרע , והרצון בו בשיעור שעה ימצא הכל מתוקן לסעודה, וקץ החירת , 


- 115 -- 


2 
חנאון מוחר"ר יהושע העשיל . הרב ר' יהודה סו"ד ודורם, 


58) אחרי הגאון מוהר"ר ברוך כהנא רפאפורטם, מצאנו את 
הגאון מוהר"ר יחושע העשיל. אב"ד ור"מ בקריתנו , ולא ירענו אם הוא 
מלא את מקומו אחריו, או עבר איזה זמן ביניהם, אבל בשנת תפ"ם כבר 
היה אור תורתו וורח בקהלתנו. ובשנה ההיא כתב אליו הרב ר' יקותיאל 
הרופא כמו שיבוא בסמוך , הגאון מוהר"ר העשיל הוא בנו של הנאון המפורסם 

מוהר"ר שאול שהיה אב"ר בק"ק בריסק , בקראקא והגליל, בן הגאון המפוסם 
רבן של גדולי חכמי דורו הנקרא ר' ר' העשיס אב"ר דק'ק קראקא , | וחתן 
הרב הנגיר החריף המפורסם מוהר"ר הירש במוהר"ר בנימין (כן חתם א"ע 
הנאון מוהר"י אב"ד דקהלתנו בהסכמתו משנת תק"ב על. הרפסת תלמור 
ירושלמי עם פירוש קרבן העדהי שחבר כבוד גיפי הגאון המפורסם מוהר"ר 
דוד אב"ד דק'ק דעסוויא), | משפחתו הגדולה בישראל, היא שלשלת גאונים 
מדור דור למעלה ראש, ואפם קצתה נזכר. בשם הגדולים עיי"ש, אבי הגאון 
אב"ד דקהלתנו והוא הגאון מוהר"ר שאול, נמצאה תשובתו בסוף שו"ת רמ"א, 
הנדפסה בשנת תע'א לד ושם מהיחס אל הר"מ מפאדובה, וחותם 
דברי: הנדחה מפני השעה וישב בגולה ומצפה לישועה הקטן שאול הרובץ 
בק"ק קראקא והגליל ‏ יצ"ו חותם פה ברעסלא, אחיו של הגאון האב"ר 
- דקהלתנו, | והצעיר ממנו, הוא הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר אריה ליב אב"ר 
דקשק אמשטרדם , חתן הגאון המפורפסם מוהר"ר צבי אשכנזי הידוע בשם 
= חכם צבי, בנחרותו הביא לרפוס את שו"ת הרמ"א באמשטרדם שנה תע"א 
ומת בשנת תקם"ו שביעי של פסח, וגיסו הגאון החכם מוהר"ר יעקב עמרן 
הספידו ושאג שאגת אריה על פטירתו (נדפס באשמרדם) ! 


בשו"ת מקום שמואל מביא את הגאון אב'ר דקהלתנו בזה"ל : שאלני 
הגאון מוהר"ר יהושע העשיל אב"ד דק"ק ווילון כאשר הייתי כעובר אורח 
בק"ק הנ"ל ונתארחתי אֶצלו בביתו בית ועד לחכמים, ובאסיפת ומעמר כלם 
הקשה קושיא זו בשם אביו זקנו רבן של כל בני הגולה מוהר"ר העשול 
זלל"ה (שאלה כ'), חכמי עירנו | מפליגים בשבחו מאד, ובפפקים הנעשים 


- 


אליעזר | ליפמאן מייזלש . יג) האלוף מו"ה בן ציון במוהר"ר יהודה ליב , 
יד) הרב האלוף מו"ה יעקב צבי במוהר"ר אהרן ז"ל דיינא מקראקא 

וכמדומה לי שהוא היה מחותנו של הגאון מָוהר"ר משה דרשן וראב'"ד . טו) 
האלוף. הראש מוהר"ר גרשון בלא"א מוהר"ר עקיבא ר'ג . -טז) האלוף מוהר"ר 
ש 6 ון בהרב מוהר"ר יעקב יעקובקי . יו) האלוף מוהר"ר: א ה ר [ במהר'ר 
שלמה זלמן | בערקש . יח) האלוף \ מוהר"ר ל ו + בלא"א מתתיה ליברמאן . 
ים) האלוף המרומם התורני הראש ומנהיג ה"ה מוהר"ר אברהם בהרב מוהר"ר 
יחיאל (כן מכנהו הגאון ר' אריה ליב שפירא בפנקס רצ"ג מיום ל"ז. למב"י 
הקי"א), כל עשרה אלה חתומים על פסקים וכהבים בפנקם דצ"ג משנת ת"ע. 


8 55) ובתחלה ימי הדור הזה כנראה היה הרב ר' שמואל ווילנער 
שהיה מ"מ ומ"ץ דק"ק נאווארדאק , והוא בן הרבני מוהר"ר שמעלקי מפלוצק 
חתן הרב הגאון מוהר"ר דוד קוידנובר אחיו של מהרש'ק . וקרוב לסוף ימי 
הדור בא לקהלתנו הרב הפָאון מוהר"ר אליעזר נין מנקלסבורג בהחבר. מוהר"ר 
יוסף יוזפא . מרילינגער, מחבר ספר משנת דרבי אליעזר, אשר בלכתו. למפעיו 
לארץ הקדושה בא גם לעירנו, | לדרוש ברבים , ונטרפה השעה ומת בווילנא 
(הקדמת . בנו לספרו של מר אביו הנדפם בשנת תע") , ובין חכמי הדור 
הזה ראוי לפי דעתנו למנות חכם אחד מבני ווילנא שנמצא ספרו בכ"י בבית 
העקד לרר"א, נקרא פ' הנצחון וכוח באמונה, ועם הקראים, 


או ב ב 
וב - 


/ 
המור קייש ייק 


.' 


. . 
: 4 : . - : 
הוויקוייה ורשקי יקי תדירי קורי קרי טריחיייירר לו לק שו יורהקויקרי רורדו ריקי יתריניקייריייר דייר היק יו ישי 
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: 4 הרב מוהר"ר משה במוהר"ר יהודה ליב . 1) הרב מוהר"ר שמריה במוהר"ר 


יוסף א"ש , ארבעתם חתומים על פסק משנת תפ" : ה) הרב מוהר"ר 


(שבתי במוהר"ר אלחנן חפץ. על כמה פסקים בשנים ההם: 


% 51) ומנכבדי העיר קציניה ומנהיגיה בעתים ההם . א) הראש ופרנס 
מדינה מוהר'"ר מנחם מן בן כהר"ר גרשון מצאתי חתום על בסה תקנות 
גבאי צ'ג משנת תמ'[ . ב) האלוף הר"ר קלונימוס ב'ר אברחם ב"ר 
חיים | אשר הזיל זהב מכיפו פך מסוים ונדבה רוחו מרצונו הטוב לצרקה 
דקהלתנו וכו" בכתב אמנה משנת תמ"ד, ג) הראש והקצין מוהר"ר עוריאל 
במוהר"ר. מרדכי, חתן הראש ופרנס: מדינה מוהר"ר מנחם הנזכר, בא על 
החתום על כמה תקנית בפנקס דצ"ג בראש הגבאים משנת \תנ"מ, ולמטה 
והוא אביהם של הגאונים: מוהר"ר צבי הירש מחבר ספר עטרת צבי, ומהר"ר 
יעקב חתנו של הגאון בעל נחלת ‏ בנימן שהזכיר לעיל, ד) ואחיו הראש הקצין 
מוהר"ר יו םף במוהר"ר מרדכי מצאתיו חתום עם אח% הראש מהר"ר עזריאל וקודם 
לו, ועוד כמה ‏ פעמים בראש הגבאים וגם קודם להרב החפיד מוהר"ר אליה 
בהגאון מהר"ם. ה) האלוף התורני המרומם הרבני מוהר"ר מררכי המופלא מוהר"ר 
עזריאל הנ"ל. חותנו של הרב הגאון מוהר"ר ליב שפירא שיבוא זכרו בפרק הסמוך 
בא חתום בין פרנסי העיר כמה פעמים . ו) הרבני הנגיד פרנס ומנהיג 


שלשלת היוחסין מוהר"ר יצחק חתן ר' נטע ממשפחת גינצבורג חותנו 


של הרב בעל מצודת דוד שנזכרהו בסמוך, מצאתיו חתום כמה. פעמים בין 
ראשי הגבאים דצ"ג, חותם א"ע יצחק במוהר"ר חיים גינצבורג . שנת תע"ן 
עד שנת ות"צ, והרב: בעל מצודת דוד -מביא חדוש חורה בשם ,אהוני חמי 
זקני המנוח הגאון המפורסם מוהר"ר לייזר שהיה אב"ד ור"מ דק"ק לומבלא 
ואגפיה | (מ"ד, דף יו"ד) ולא יכולתי לכוון חמיו של מי היה הגאון הזה , 
1) האלוף הראש המנהיג מוה"ר יוסף במוהר"ר אל יה. נפטר ב' שבט תע"ח 


(מצאתי מצבתו) . ה) הרבני מוהר"ר צ' בי הירש ב'ר אליה יהודא ליב 


בלאך מגבאי דצ"ג נדב ס"ת לבית הכנסת הגדולה יום טוב כסלו ב ע ת 
רצון . לפ"ק (פנקם רצ"ג)"*) , ט) ובנו : האלוף התורני הרבני ומופלג כבוד 
מוהר"ר יוסף במוהר"ר צבי ב לאך נפטר ביום ג' שבט וימרן יוסף הצדיק 
(נופח המצבה שעל קברו). י) האלוף המרומם מוהר"ר יעקב בהחסיד 
מוהר"ר שמואל. יא) האלוף המרומם מוה"ר של מה זאלקינר במוהר"ר ברוך, 
ובניו האלופים מוהר"ר משה ומהור"ר אליעזר. יב) האלוף הרא"ש מוהר"ר 


*) וזה לשון פרשת הנדבה: עטי נאמנה להודיע מקום דבר המלך ודתו מגיע , כלף 


תכלת דומה לרקיע , .איך מרעתי וצביוני הטוב נדבתי לי לשמי לצמיתות ולחלוטין ספר חורת 


ריחה נודף כצלוחית של פלייטין בכל קמטין ולמען ידעו דור אחרון לחבצלת השרון 
כפולה מא"מ הופיע מהר פארן, וכו'. 


חית 


ו 


כו 


8 50) ומגדולי | העיר בימי הגאונים הנזכרים בפרק זה, אשר ל% 
התפרסמו בחבוריהם, אבל באו בכתובים על פסקים וכתבים בפנקסי העיר : 


א) נימי הגאון ר' משה קרעמעו,. 


א) הרב מוהר"ר יצחק במוהר"ר אריה ליב נקרא ריאען. ב) הרב 
מוהר"ר אורי בן החפיד מוהר'ר יעקב הלוי הורווי , שניהם חתומים על פסק 
מיום ג' ט' אדר ב זכ יות לפ"ק (תמ"ח) ועוד כמה פעמים , ג) הרב מוהר"ר 
שמואל במוהר"ר מאיר. ד) הרב מוהר"ר יוסף במוהר"ר יעקב מווילנא ,' 
ה) הרב מוהר"ר אהרן בהרב מוהר'ר אברהם הלוי הער. ו) הרב מוהר"ר 
אריה ליב במוהר"ר שמחה מבית אהרן. ארבעתם חתומים על פסק משנת: 
תמ"ד ועוד כמה פעמים . 


בסיביסו הו הגאון פוהדיר הלל הלוו)2 


א) הרב מוהר"ר משה במוהר"ר יצחק. ב) הרב מוהר"ר משה במוהר"ר: 
שלמה , ג) הרב מוהר"ר. יודא ליב במוהר"ר. זיסקינד פג"ל ," ד). הרב מוהר"ה: 
מנחם נחום במהר"ר משה ש"ק . ה) הרב מוהר"ר אברהם במוהר"ר יעק2 . 
ו) הרב : מוהר'ר יוסף' | במוהר"ר . אליעור . 1) הרב מוהר"רי חפ כמהריב 
אברזם, שבעתם תתאמים על פסק משנת רתש"א בצירוף הגאון האב"רד 
מוהר"ר הלל. ח) הרב מוהר"ר מררכי>במהר"ר ישראל (ממקום חתימתו. נראה. 
שהיה ראב"ד) . ט) הרב מוהר"ר שמואל זנוויל מייזלם . י) הרב מוה' אהרן 
במוהר"ר אברהם . יא) הרב הגדול מוהר"ר יהודא ליב בהגאון מוהר"ר ישראל. 
חדיף ,| חותנו של הרב הגדול ‏ מוהר"ר יהודא נקרא יסו"ד | (שכבר ונרנו 
בחלק ראשון וידובר ממנו בפרט להלן) . ארבעתם חתומים על פסק משנת 
תס"ה . ינ) הרב מוהר"ר שמואל זאנוויל ‏ שפירא . יג) חרב מוהר"ר משה 
במוהר'ר מנחם דיינא וספרא . יד) הרב מוהר"ר יצחק במוהר"ר יהודא ליב. 
מרגליזת .| שלשתם חתומים על פסק משנת תכ" בצירוף הרב החפיד 
מוהר"ר אליה בהנאון. מוהר"ר משה קרעמער , הנזכר לעיל . טו) הרב הגדולי 
מוהר"ר ישראל כ:'הן ראב"ד חתום בצירוף הרב הגאון מוהר"ר ברוך .כחנא 
רפאפורט , על פסק משנה ס"מ , עוד כמה פעמים . 


בו ה ה.ג ןימי ה ה" רי םמ שהידך 2.5 
. 
א) הרב מוהר"ר בנימן וואלף ‏ אשכנזי . וכנראה הוא אביו של הרב חגדול 
מוהר"ר יעקב ווילנא ירושלמי אשכנזי המובא לעיל . ב) הרב מוהר"ר נח במוהר"ר' 
יוסף. ג) הרב הרב מוהר"ר צבי במוהר"ר בער, שלשתם חתומים על פסק משנת 
| תע"ד. ד) הרב מוהר"ר צמח במוהר"ר יעקב , ה) הרב מוהר"ר יהודה ב"ר בנימ] . 


ו 7 3% 
ו 
: . - , : . : : . 
- % 49): בימי הדור של הגאון ר' משה קרעמעו היה הרב החכם 


> הרופא המפואר מוהר'ר | אהרן ראקטאר גארדאן אשר למר חנמת 
= הרפואה בפאדובה, כדרך כל חבמי פולין אשר נשאם לבבם לשקוד על רלתות 
החכמה הזאת, כי בתי מדרש החכמות בפולין וליטא היו סגורים לפני היהודים 
> ובשובו לארצו עשה לו שם בחכמתו. ויתיצב. לפני מלך פולין להיות לו לרופא, 
= והמלך מאהבתו אותו עשה את משפחתו. חפשי בישראל, ורשות נתן לבניו 
= אחריו לדור גם באותן הרחובות ‏ בווילנא שאסור ‏ לכל יהודי. לדור שם, מקורות 
= חייו לא נודע- לנו כי אם .דבר אחד אשר שמעתי מפי ההב הגדול ר' ישראל 
"גארראן. ז"ל רב בווילנא, נין ונכד להרב ר' אהרן זה, ומצאתיו ראוי להשמע: 
בהשלום .הרב ר' אהרן חק למודיו בפאהובה שב לארצו דרך אניה, : והנה רוח 
שערה אחזה בכנפות האניה ותתקעה לחופי ארץ שפאניא, האניה נשברה, והוא 
| התמלט בעור שניו ערום וחסר כל, בהציגו כף רגליו על אדמת שפאניא , 
"אשר קאה את היהודים מתוכה ואפרה על כל איש יהודי לבוא בגבוליה 
"בעונש מות, התנכר הרב ר'-אהרן א"ע ויתהלך באשר התהלך להחיות נפשו, 
| ויבוא באחת מערי: המדינה ויגר שם כאיזה. ימים, והנה חג הפסח קרב לבוא 
ואין מקוה ' לאכול | מצה בעיר. הזאת , ויזכור את דבר האנוסים / הנמצאים 
= בשפניא לרוב, וישת עצות בנפשו לחפש ולמצוא אחד מהם ולהתודע לו, 
מה עשה עמד בשוק שמוכרים שם ירקות בערב פסח לראות אם יבוא איש 
לקנות מן הירקות העולים על השלחן בסדר, והנה *]רכבה מרקדה" כאחת 
המרכבות לגדולי העיר. ותעמור המרכבה, ואיש נשוא פנים ונכבר נצנח מאת 
| מרכבתו ‏ ויצו: לעבדו לקנות ירקות , ר' אהרן שמר את פעמי ‏ המרכבה: והנה 
חיא באה אל היכל גדול למראה, ומשרתים רבים יוצאים ‏ ונכנסים כבהיכלי 
שרים , ויעמוד ר' אהרן בפתח השער :ויבקש את העברים ‏ להגיר לאדוניה6 
> [בי איש אחד רוצה לדבר עמו, אדוני הבית הרשהי לבוא]  ,‏ ובבואו אמר לו: 
= הנני מוסר נפשי בידך למען אשר הוכל למפור את נפשך בידי, עברי אנפי, 
| ונם אתה עברי כמוני. ואת אלהי השמים אתה ירא כמוני, היום ערב חג 
= פסחנו ספחני נא אל שולחנך למען לא אמות ברעב, ויגער בו האדון במה פעמים, 
עד אשר השביעהו בה' כי לא "יודע הדבר, אז התודע ,אליו, ‏ ויהי בערב 
זיוליכהו אדוני הבית אל משדרות חדרים מתחח לארץ ארוכים ביופי והדר , 
| זשמורים לחג הפסח, ושולחן ערוך כהלכות הפדר, ועמו רק אשתו ובנו 
הבכור, כי גם משאר בנין * העלים כי יהודי הוא, לאשר לא מצאָם עור 
/ראוים לגלות להם פודו זה, חרב גארדאן היה עמו-כל ימי החג וכחדש ימים 
אתדיו, ‏ אז שכר לו האדון "האנום הזה אניה לשוב לארצו וישא פניו במשאות 
וולהוצאות הדרך, בפנקם רצ'ג מצאתי את צניו חותמים א"ע בין שאר גבאי 
 , "97‏ והם ? יחיאל מיכל במוהר"ר אהרן דאקטאר דק"ק נוילנא יצ"ו בשנת 
"תס" ס"ז, שלמה זלמן בלא"א מיהר"ר אהרן דאקטאר יצ"ו משנת ‏ תע"ז. 
.מזה נרָאה כי היה הרב ר' אהרן גארראן רופא העיר והיה בשנת \ת/"1 בחיים, 


ודיי וי יי 


-- 110 -- 


בי לא הדפים את הוספותיו כי אם על שני החומשים הראשונים ועל השאר 
הסתפק בספר אור תורה לבר, בי היה טרוך בָעסק הדפסת החומשים. ומאת 


: 
. 


חכמי אשכנוז היתה שומה מכבר שלא ירים. איש את ידו להרפים שום ספר | 


אפילו תחינות ובקשות בלי רְשוףָ. שלשה מחכמי אשכנז המפורסים, והיה 
הרב ר' אליהו מוברח להראות לגדולי הדור את כל מה שחדש קודם שיקבענו.. 
בדפוס, ע"כ היה מוכרח לקצר,. והבטיח בהקדמתו שאחר גמר מכ ] 


החומשים ירפים שנית את ספרו מכתב מאליהו ‏ וישלימו,. (מהקדמתו לספרו- ! 
זה), ס' מכתב מאליהו נדפם בהמבורג שנת מנחת כהך (תצ"ח) ולא נודע = 
לי אם מלא הבטחתו, וגם את חומשיו לא = ראיתי. והנה כל כך יקרת ] 


חכמתו בעיני גדולי הדור עד שהמסכימים על החומשים ותקון סופרים שלו 


גמרו בהסכמתם: שלא ירים איש ממדפיסי חומשים לדבר בשער על החומשים. 


עם תקין סופרים שלו ולא ירים איש לכתוב שום השגה וליתן: ברפוסם על 


סדור | העמדת תק"ם של מהר"א אם לא שיסכימו עמו ג' רבנים | הבקיאים 


בחכמת המפורת וכתיבת ספר הורה, בכתבם על אותה השגה, (הסבמת 
הגאונים בספר מכתב מאליהו). עוד חבר והדפים מהר"ר אליהו. מאמר. ,או 
קונטרם מענה אליהו כללי הקריאה (פפד"מ" תס'ד) מקרא קדש, כללי 


% 


הדקדוק וקהיאה בפ"ת (ברלין תע"ג) וכנראה הוא הרר"א שמביא הגאון יעב"ץ * 


בוה הלשון: הגיר לי אדם כשר ת"ח וירא שמים ידוע לרבים המדקדק 
הרבני כמוהר"ר אליהו ווילנער (תורת הקנאות ד' נ"ט), בסוף מכתב מאליהו, 
בא בנו לאמר כי הוא עוזר לאביו בפדור ובהגהת ספריו, וחתם א"ע העלוב 
אבי עור" הק' ועליג בלא"א מוהר"ר. אליה ווילנר , 


% 48) הרב הקדוש מוהר"ר רפאל במוהר'ר . משה, חתן הגאון 


מוהר"ר. געץ ") נמצא שמו בפנקס דצ"ג ‏ כמה פעמום ובא. זכר לנדבת רוחו . 


שנדב ,סך מסוים לצרקה ל ר'ד טבת שנת ת"ם וכנראה: היא הקדוש. ר'. 


רפאל שפיץ חותנו של הרב מוהר"ר \ יוסף בן הרב 'המאור הגדול מוהר"ר אברהם 
אב"ד דק"ק ווארט וראב"ד דק'ק גלוגא רּבתי מחבר -ספר זרע אברהם על המדרש, בז 
הרב הגדול הגאון | מוהר"ר משה העלין אשכנזי בעל ספר ידי משה על 
המדרש, והרב ר' יוסף שהדפים אה המדרש עם פירוש אביו ואבי זקנו 
באמשטרדם שנת תע"ת חותם א"ע: יופף בהמהבר זרע אברהם ובן בנו של 
המחבר הגאון ידי משה, חתן הקדוש המופלא מוהר"ר רפאל שפיץ הי"ר מק'ק 
ווילנא . אחיו של הקדוש ר' רפאל, הוא המפורסם הקצין ר' אברהם שפיץ 
שרר. בווינא וחתנו הוא ‏ המופלג הרבני הקצין מוהר"ר מררכי יפה שיבוא 
זברו= ‏ להלן", י | 


*) כנראה הוא הגאון מוה"ר אליקום געץ אב"ר דק"ק הילדפהיים מחבר ספר אבן 
השוהם שו"ת, וספר רפדוני בתפוחים, 


ו 


העזובה, והלא הם: הרב ר' עזריאל ב"ר משה מעשיל ובניו הר"ר ניסן והרב" 
אליהו ; משפחת פופרים חכמים בתורה. בחכמת הדקדוק והמסורה., ותהי- 
"ידם אמונה לבנות: חרבותיה, ונדבר עליהם בפרט . 


46) ההרב רבי עזריאל ב"ר משה מעשיל, יצא הוא ובניו 
> מווילנא ערך \ת"₪, למדינות אשכנז ללמוד וללמד ולהחיות נפשם | 
| ותהי ראשית מלאכת. הרב רבי עזריאל ובנו. ר' ניסן , להדפים סרור התפלה 
עפ"י הסדור של המדקדק מוהר"ר שבתי. סופר מפרעמסלא בתוספת הגהות 
בנקוד המלות עפ"י הדקדוק, ולא ישרו כמה מהגהותיהם בעיני המדקדק הגדול 
| השנון ר' זלמן ‏ חענא הנ"ל ויכתוב | השגות | עליהם בספרו בנין שלמה 
שהדפים בשנת תע'"ח . אולם הר"ר עזריאל לא פנה אל השגותיו , = וישב 
וידפים את הפדור בברלין וכתב מרורות על משיגו, ובנו הר"ר אליה הדפיסו 
שלישית. בווילהעלמסרארף בתקון כמה. דברים כרעת בעל בנין שלמה, ובהוספת 
קונטרם אחרון להשיג: על השגיתיו, אז הוציא הרב ר' שלמה זלמן הענא את 
םפהו: היקר ש ערי תפלה (בשנת תפ"ד) , לחזק השגותיו ולברר את רעתו 
בנגד דעת מהר'ר עזריאל ובנו, לשה אם יפה כחו של הרב הרש"ה 
בחכמה זו מכח שבכנגדיו, | לא בכל מקום עמו הצדק ובכמה ענינים הדין 
עמהם, גם ספרים אחרים הוציא הר"ר עזריאל ומהם הנודעים לי: ספר פלפלא 
חריפתא להגאון בעל תוספת יום טוב בק"ק. הענוי, שנת ועת רצון. וכן 
ספר קטן נקרא עבודת מקדש, קובץ המעמדות מספר שתי ידות להרב 
ר' מנחם די לונזאנו באיוה הוספות. משלו, בשנת לא תקפוץ את 'דך מאחיך 


האביון (תפ"ו). ואולם בנו . 


ו 
. 
| 
, 
/ 


6) הרב הגדול. ר' אליהו הגדיל בתורה ובחכמת הדקדוק 
והמסורת , כי בצאתו עם אביו מווילנא למד בק"ק פראג בישיבת הרב הגאון 
מוהר"ר אברהם ברודא, ושמש בתוך כך גם אח הרב הגדול החסיד מהר"ר 
יונה לאנדסופר בעל מעיל צדק וממנו קְבְל חכמת המפורת והלכות כתיבת 
ספר תורה (ערך תס"ב). ומאז נתן את לבו להדפים ‏ חומשים בהגהה מדויקת 
בצרוף ספר תמו[ סופרים, ונהציעו את הדבר לפני הרב הגאון מוהר"ר 
יעקב כ"ץ אב"די דק"ק פראנקפורט, | סמך ידו עליו ויחזקו להחל במלאכה 
זו, אשר אמנם א עלתה בידו . ובבואו שנית לק"ק פראג החזיקו בו גדולי 
העיר ובראשם הרב הגאון מוהר"ר דוד אופנהיים, והשתדלו להשיג רשיון 
מאת הממשלה על ההדפסה, ועל כל החברות ה! עריכו , לעזור למהר"ר: אליהו 
בכסף לצקת אותיות חדשות. ולשאר הוצאת הדפוס, אבל מסבת איזה מפריע 
לא הצליה חפצו בידו וילך לאמשטרדם, וגם ‏ שם לא השיגה ידו ויאמר 
להדפים מקודם את ספר אור תורה להר"ם די לונזאנו בהוספות באורים 
והגהות, קראם בשם מכתב מאליהו , אולם גם מלאכתו זאת לא השלים 


גכ כו 
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"ועם הרב -הגדול מוהר"ר פָנחס חתן הרב הגאון מו"ה שמואל - אב"ר דק"ק. 
פראנקפורט בעל הלכה ברורה. בספרו הוא מביא ,שני גאוני ווילנא" בזה"ל: 
שמעתי כשהייתי בעיר ואם בישראל ק"ק ווילנא , והורה הגאון מוהר"ר. נחמן. 
והגאון מוהר"ר משה ז'ל (שם רפ'ה . י"ב) ולא ידעתי את הגאון ר' נחמן+ 
גם לא יכולתי לכוון על איזה גאון ר' משה ירמוז, ואולי אל הגאון ר' משה 
חר"ז הנזכר. וכן הוא מביא את אחיו הגאון מוהר"ר יעקב תתנו של הגאון 
מוהר'ר בנימן בעל נחלת בנימן. (שם פ'"ו כ | 


% 44) הרב הגדול מוהר"ר 'עקב בהרב ר' בנימן וואלף -מווילנא , 
יצא מעירנו ונתישב בירושלים, ונקרא ר' יעב ווילנא אשכנזי ירושלמי, אחד 
מגדולי חכמי הקבלה ברורו, ובחכמה זו חבר בחברת עמיתו מהר"ן ספר* 
יאיר נתיב הנדפס ביחד עם ספר מאורי אש למהר"ם פאפירש כ"ץ, 
(שם > הגדולים ח'ב אות מם ‏ 13), ") עוד הבר הגהות על תקוני"זהר: 
שנדפסו בליוורנו, (שם ת'. 88), ונמצאה הסכמתו על ספר פחד יצחק 
להרב. הגדול מוהר"ר יצחק רפאל חיים לאמפערונטי משנת אד מתם' (תפ"ה). 
ולעת ההיא היה בבית המחבר וחותם א"ע : כה אמינא , מדוכא ומעונה , 
מגורש מירושלים , כצפור נודר מן קנה ,ולא ידעתי סבת גרושו,. ובנו הוא 
הרב הגדול המקובל מוהר"ר חיים ירוחם ווילנא., | שנדבר על אודותיו 
בדור הפמוך . 


א 45) ימים רבים לישראל , וחכמת הדקדוק והמפורה, היתה ונ 
בקרן זוית, ואין דורש ומבקש, וגם גדולי חכמי ישראל אשר באדם מפתחות * 
כל מנעולי" חכמת התורה לא השגיחו על המפתח הקטן למראה הפותח שער 
חכמת הלשון, שהוא אמנם המבוא הראשון להבנת פשט התורה שבכתפ% 
ושעל פה. ואך בסוף המאה. החמישית שבה החכמה הזאת ותתנער ותתחדש- 
בנשר . כי העמיד ה' גואלים לשפת קדשו , במקומות שונות למגורי פני 
ישראל , והם הנודעים בשם: המרקדק המופלא הרב מוהר'ר שלמה ולמן 
הענא בעל בנין שלמה , יסוד הנקוד, צהר התיבה, והשאר; ‏ המדקדק הרב 
המופלג ר' אהרן משה מרירונג בעל אהל משה והלכה למשה, המדקרק 
הגדול התורני מוהר"ר יצחק אייויק מפיוררא, אשר למדר חכמה ןו" 
באמסטרדאם לפני הרב החכם השלם המדרקדק הגדול מוהר"ר שמואל פוזנא 
וחבר ספר גרסא דיונקא, ובאר רחובות על דקדוקי רש"י, במספר צבאם באן 
גם בני קהלתנו אשר גם היא נתנה. את יבולה, | ותענה את שלום התכמה 


*) נַהרב הגדול בעל תבואות הארץ בח"ב מעשה הארץ זמן ד': אומר ובאשכנזים 
הר"ר נתן נטע בהר"ר יהודא ליב מנהיים אב"ד בהגני, והר'ר יעקב ווילנר חתן בעל שער 
"אפרים (אבי בעל התשוכה חכם צבי) שחבר ספר מאורות גתן ויאיר גתיכ וכו'. והאמת כמן 
=שבתבנו., גם במה.שהשגג שם באותו ענין הרב בעל שם הגדולים אוננו מבין דבריו, 6 
. 


פהר "ה הר דה 


7 ;%" 


דרשן בהרב הגאון, 
אנדול בעל מחבר 
בית הלל ונפטר 
י"נ | אייר * שנת 
תפ"ן לפ"ק תנצבה - 


| וראיתי ממנו בכתיבת יד ספר תורת אשם (אשר שם משה) חדושי 


הלבות על מסכת ר"ה, יומא , מגילה תענית, - וחגיגה, וכן חבור, באורים 


על בל יל מדנו רבינו שבמדרש, קונטרס מצורף לספר בית הלל שעל 


*התורה מאביו , ועוד כמה כתבים בררוש ומוסר (ביד הרבני המופלג מוהר"ר 


*צחק בית הלל ע"ה), ומבניו מצאתי בכתובים שם בנו: האלוף המרומם. 
מוהר"ר: שלמה ולמן . 


= = א 49) הרב הגאון מוהר"ר מש חתן ר' ואלקינד נקרא ר' מ ש ה 
חר"ז, דיין מצויין בקהילתנו, אביו של הרב בעל מצודת דוד שנדבר אודותיו 
להלן, ובהסכמות הגאונים שעל הספר הזה לבנו הרב , שבחו גדול מאד , 
הרב הגאון ר' יחזקאל בעל כנפת יחזקאל קורא אותו ,עמיתי הרב הגדול" 


> והנאון ר' משה חאגיז מכנהו ,הרב הגדול גאון ישראל" בנו הרב בעל מצודת 


דוד מביא בספרו כמה חדושי תורה מפיו, ובשנת תצ"ו היה עוד בחיים. כן 


1 


. נראה מספבן של בנו הרב . 


= 6 48) הרב הגדול מוהר"ר צבי הירש נהמפורפם הראש והקצין 


שמוהר"ר עזריאל במוהר"ר מררכי מווילנא. חתן חראש ופרנם מדינה מוהר"ר 


- 
. 


מנחם מן בן כמהר"ר גרשום מוילנא .. מעיר מולדתו יצא ונתקבל לאב"ד 
בק'ק אליק ואח"כ לראב"ד בק"ק לובלין, והוא אחד המיוחר בבית מותבא 
רבה של הראש והטפסר הנגיר הקצין מוהר"ר אברהם בהקצין מוהר"ר חיים, 
חבר ספר עמרת צבי על שו"ע תשן המשפט , באורים ולקוטי דינים מן 
האחרונים סמ"ע וש"ך, נדפם בשנת תפ"ב, ובעת הדפסתו היה בהאללי (ביח 
לחם יהודה, כ"א, ט'"ו) ובסוף ימיו היה בווינא: מתאכסן בבית הגביר הנדינ 
המפורפם מוהר"ר יהודה ליב סג"ל מוינצהיים, אשר החזיקו על שולחנו ונשאי 
| בכל .טוב, למע אשר יוכל להקדיש ימיו לתורה, ולחבר חבוריו , שמה חבר 
ספרו על שו"ע יורה דעה, בצרוף כמה יתשובות בסוף וקראו על שם מחזיק 


> ומיטיבו בית לחם יהודה, בהיותו במדינת פולין גדול ואשכנז, ‏ התחתי 


עם גדולי הדור: עם הרב הגאון מוהר"ר יואל בעל מגיני והב נכד הט" 
(בית לחם .יהודה מ'ג ב') , עם הרב הגאון ר' מנחם מענדל אב"ר דק'ג 
קראטשין, בעל עטרת זקנים. (שם רע"א י"א. רע"ו ח' ובתשובה לסימן רצ'ג) 
- 


1 
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אזתנו לאנחות והוא הלך 
למנוחות ביום ד"א אלול 
. ויעל אליהו בסערת 
השמים לפ"ק תנצבה 


6% 41) הרב הגאון מוהר'ר מש נהגאון בעל בית הלל, נולד . 
בווילנא | ערך תתכ"א ולרגלי ‏ אביו יצא למדינת פולין ואשכנז, וְנשא את > 
בת המרומם החסיד מוהר"ר שלמה זלמן בן החסיד מוהר"ר ישראל בן" 
חגאון | המפורסם מוהר"ר | מאיר וואלש, אב"ד וראש מדינה בק"ק בריסק 
דליטא.. (הנזכר לעיל כמה פעמים), ומשכנו היה בקאליש, שמה למד לפני 
הגאון הגדול מוהר'ר אברהם אבלי בעל מגן אברהם. (כנראה מהגהות .מהר"ם 
על ספר בית הלל סימן צ"ד קפ"ד שקורא אותו מורי. ורבי), ויהי כי. זקן 
אביו הנאון | מוהר"ר הלל וישלח ויקרא לבנו לר' משה לפדר ספריו, והוא 
מלא פקודת אביו, ויפדר את | החדושים שעל שו"ע יורה דעה בשלימות | 
ושעל שו"ע אבן העזר עד סימן מ"א, וישב לביתו, והוא או כבן :כ"ח , 
אחרי שתי שנים מת עליו. אביו הרב, "ועליו צוה לפני מותו להוציא את 
ספריו לאור, וכמצותו | עשה ויביא את ספר בית הלל לרפוס בשנת את'ן , 
בחוספות במה חדושי" תורה ממנו, ומלאכה רבה עשה בסרדור כתבי אביו 


ובהוצאתם לאור, והוא היה אז אב"ד ור"מ בעיר קעמפנא (מהקדמתו לספרו 
מית הלל) . 


וחנה משנת תש" מצאנוהו בעירנו ווילנא התום על פסקים וכתבים 
בפנקס דצ"ג בתור דרשן וראב"ד דק"ק ווילנא . ובמקום מולדתו שם שב 
לעפרו בשנך תפ"ן, וחוא. כבן פ'ה . ועל מצבתו . חרות לאמר * 


אבל עשי לך 
ומספד | מרורים 
אחר רבי שהלך 
לבית שערים 
שערים פתחו 
לבוא ‏ פני | צדיק 
אמונים | שמרים 
ה"ה. הרב הגאון 
הגדול מוה' משה 
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ובפנקס רַצ'ג חתום בנו הרב ר' יוסף בין נכבדי" הקהלה וגבאי רצ"ג. 
מיום ג' ח"י אייר הס" והוא חותם: גם אנכי באתי יוסף בהנאון מוהר"ר 
הלל סגל הב"מ (%) ובלי פפק נפל מעות בהעתק הפנקס, והפרט שעל 
המצבה יכריע . 


39) הרב הגאון ר' ברו כהנא רפאפורט היה אב"ד ור"מ 
בקהלהנו אחרי הגאון ר' הלל, מצאתיו חתום על פסק בפנקם דצ"ג מיום 
כ"ד המוז | (הס"ט) וכנראה היה פה אתנו רק ימים מועטים, והוא הגאון 


| מהר"ר ברוך כ"ץ ראפאפורט ר"מ ואב'ד בק"ק פיורדא שמזכירו בעל שם 


הגדולים בתור זקן ויושב בישיבה ואומר: שבילרותו מדי עברו בשליחות מצוה 
בעיר הייצפעלר ראה לבנו מוהר"ר אריה שהיה רב שם ואמר לו כמה חדושים 
מהגאון אביו ז"ל, ובהסכמה על ספר הלכה ברורה הוא חותם; ברוך כהנא 
רפאפורט חונה ק"ק פיורדא יצ"ו ומצ"פ בק"ק הוראדנא והגליל. במדינת ליטא, 


(ועיין בס' פרדם. להגאון ר' ליב עפשמיין מקעניגסבורג דרוש ראשון) ונמצאו 


תשובותיו בשו"ת אור נעלם (סימן ל"מ נ"ב) והיה. מחותנו של הגאון נפתלי 
חירש. אב'ד דק"ק לבוב (עיר דוד דף פ"ת). 
.ה 


% 40) הרב החסיד. מוהר"ר אל'1 בהגאון ר' משה קרעמער אחר 
מראשי " הקהלה ומנהיגיה, גבאי צדקה גדולה, ודיין, כנראה מכמה פפקים 
בפנקס דצ"ג שהוא חתום עליהם, הוא היה חתנו. של הרב ר' פתחיה בהגאון 
בעל באר הגולה כנזכר ולו שלשה-בנים, ר' צבי הירש, ר' בער, ר'. משה, 
אשר בנו בתים בישראל במו שיבא להלן, ומת הרב ר' אליה חסיר בשנת 
ה"ע וזה לשון המצבה : 


8 זה דוח לבנה ; 
פלני מים תרד. עינינו 
שנפל' עטרת ראשנו 
אבינ" הרב ' הח סיד 
מוהר"ר | אליה בהגאון 
מוהריר משה זצ"ל שעזב 


| 


ארבעה ארזים בישראל גאונים וחפידים מפורפמים. הרב מוהר"ר יוסף יאפקי אב'ר ור"מ רק"ק 
דותנא , הרב מוהר"ר משה ואב וואלף אב"ד רק'ק מינפק וגליל סמילאוויץ (מחותנו של בעל 
ראש יופף) . הרב מוהר"ר אריה ליב אב"ד דק"ק פלוצק . הרב מוהר"ר משה אב"ר ור"מ רק*ק 
שוזנן וחתנו הגאון מוהר"ר אהרן הכהן אב"ד דק"ק לבוב ומנוחתו כבור בק"ק ראזינאיי % 
שחותגו של הגאון הנעלה מוהר"ר יחיאל היילפרן בעל פדר הרודות -- 
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דקאפונהאגין (כרם שלמה), ומחותנו הרב המאור ‏ הגדול מוהר"ר ואב וואלף 
אב"ר ור"מ בגליל מינפק, בהרב מוהר"ר יירל*), .ומביא דבר תורה משמו 
(ראש יופף רף ל"ת) . 
7%) הרב ר' שמשון במ"ה יופף יצתק מו"ון, נמצא 
חתימת ‏ ידו על פסקים ובתבים בפנקם רצ'ג + משנת י'ב'ת'בז (תל"ה\ 
ה'ה'ל'ה (ת"מ) ער שנת תנ"ר, ‏ ואולי הוא אשר היה אב" - בווילנא אחרי 
מות הנאון ר' משה קרעמער כמקובל בפי זקני ווילנא שהיה בפה אב"ר בשם 
ר' שמשון אבל לא נמצאה מצבתו בבית הָקברות. | 


6 88) הגאון ר' חלל בגאון ר' יונה חלוי אב"ד רק'ק ווילנא , 
5 בק"ק חעלמא, נכר הגאון המופלא מהור"ר אליעור אשכנזי בעל מעשי 
' (כן מצאתי יחופו בספר משמרת הגרשוני. ב"י אשר נזכירו להלן) נמצאה 
הסכמתו ‏ בין רבני הועד שהסכימו על ספר ראש יוסף משנת ת"פ (ג' כ"ו 
שבם) ,הצעיר הלל הלוי חונה ק"ק ווילנא" ובספר מצודת דוד מובא, דבר 
תורה | משמו : שמעתי בשם הגאון המנוח מוהר"ר הלל שהיה אב"ר בק'ק 
ווילנא (דף כ"ו) ומצבתו בבית קברות עירנו, אמריה תאמר : 


האפספו נשיאים והלילו ףוע ירועו ויחילו 
ירימו קול ויצריחו | חגורת שק יעריכו 
'מספד מר יעורו | לאבל כבד יכינו 
לילך לשרה בוכים. | בקול מר צורח 
על שנשבה ארון הקדש ונפל משמים לארץ 
הילל בן שוחר טוב. הרב הגאון החריף 
ובקי רבינו הלל בהגאון רבינו יונה 
אב"ד דק'ק ווילנא, ורבינו גופו טהור 
ויצאה נשמתו בטהרה, נספד ונקבר כשורה, 
ב"ך טבת שנת תס"ן לפ"ק, ונות ביתו 
עמו הרבנית החסידה הצדקנית מרת רחל 
בהגאון מוה' יוסף' שבר, על שבר יחד 
נדבקו בבית אחד ספו להיות. אור בציון 
ולא ימחו, לפרט והבית הזה יהית , 


*) הוא הגאון החפיר המפורפס מוהר"ר יהודא יורל אב"ר ור"מ רק"ק קאאולי. ספון 
פפר קול יהורה באור על שלחן ערוך אורת חיים , ולא נדפס. ותמורתו וכח לטעת 


ו - . 
קל = הארי שופדא. דבארעא 3 ל ה., 
מימיו נאמנים * היו שותים כל. הגולה., 
מורינו ורבונו, ‏ גאון עוזנו. מחמד עינינו, 
הגאון. הגדול אב'ד ור'מ מוחר'ר משה, 
במוהר"ר דְוְד, אור תורה היתה זורחת 
בכמה קחלות קדושות ופה ק'ק ווילנא 
ונתבקש בישיבה של מעלה י"ב דחשון 
שם חלקת מחקק פפון תנצבה .. 


בספר ראש יוסף לחתנו הרב מובא כמה חידושי תורה ממנו בדרך חדרוש 
הישר , וכן בספר וזרע ישראל לנכדו (דף י"א ע"ב) ובספר פי שנים . 


הרב הזה חניח שני בנים , הרב ר' אליה נקרא בשם ר' אליה חסיר , 
חתן הרב ר' פתחיה בהגאון בעל באר הגולה . הנזכר לעיל (6 82) והאלוף 
המרומם התורני מוהר"ר חיים שעל ידו נדבה אמו הרבנית מנורת כסף לבח'ע 
הגדולה (שנת תנ"א פנקם דצ"ג) . | 


% 86) הרב הגדול ר' '[םת בהרב המופלג מוהר"ר יעקב מפינטשוב 
(נין ונכד להנאון הגדול | רבן של כל בני הגולה מהור"ר יעקב | פאלק 
תלמידו של הגאון מהור"ר צבי הירש אב"ד דק'ק לובלין (ראש יוסף 
דף מ) וחתן הגאון ר' משה קדעמער, היה מרביץ תורה בוילנא לפני 
חותנו ונתקבל לאב"ד בק"ק קאסאווי שלשה חדשים לפני מות חותנו | ומשם 
לאב'ד בק"ק סעלץ והחזיק שם ישיבות, ובשנת ‏ תס"ב גלה משם מפני חמת 
המציק ובא להמבורג ועמד שם עד שנת תפ" , וישב לעירו סעלץ, אך גם 
או לא מצא מנוח כי מתה עליו אשתו וחמשה מבני ביתו, ובשנת ה"ע 
פרצה מגפה גדולה בעירו וחרב הריקים היתה מונחת על צוארו כמה 
פעמים, ויבקש לו מנוס בעיר ברלין, שם הדפים את ספרו ראש יוסף 
חדושים בהלכות ואגדות כסדר הש"ס, בשנת התע"ן לפרט >יסף עליכם 
כנם אל פעמים [יברך, הגאונים המסכימים על פפרו מפליגים | בשבחו 
ומהם הגאון ר' יחיאל מיכל מברלין אומר, ראיתי זקן עולה ה"ה האלוף 
הלב הטופלג המאור הגדול ע"ה פ"ה כבוד הישיש ובו', והגאון ר' משה האגיו 
בהסכמתו על ספר זרע ישראל להרב מוהר"ר יעקב בנו, אומר: ברא כרעא 
דאבוה דהוה קרי תני ומתני לאחרינא ה"ה הרב הגדול המופלא כמהר"ר 
יופף ז"ל דמכירו הייתי לשעכר דמתמיד בלימודו היה בטהרה קדושה 
וענוה ויראת ה' היא אוצרו, מלבד הרב ר' יעקב הנ"ל בעל ספר 
יזרע ישראל, היה לו עודד.בן, והוא הרב הגאון מוהר"ר משה אג"ר 
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הגאונים ר' משה קרעמער, "ר' הלל, ר' משה 
דרשן, ו 0 


- 

% 85) הגאון ר' משה ביד דוד , נקרא נפי כל בני ווילנא. בשם" 
ד' משה קרעמער , לא ידענו אם הוא יליד ווילנא או בן עיר אחרת , 
גם מדת ימיו לא ידענו, וכנראה היה לאב"ד בווילנא אחרי הגאון ר' יצחק 
דפוזנן , ובפנקס ח"ק דצ'ג מצאתי פסק בהסכמתו משנת תל'"ד ") והוא מתואר 
שם בתואר ,הרב הוותיק המאור הגדול הגאון" והיה קודם לזה אב"ד. בכמה 
קהלות , | או מווילנא ‏ היתה מצודתו פרוסה עליהן . כנראה ממצבתו . והנה 
לא השאיר הגאון הזה אחריו ברכה מחדושי תורתו בחבור מיוחד , זולת מה 
שבא בשמו במחברים זולתו כמו שיבוא , אבל זקני קהַלתנו ‏ מזכירים שמו ער 
היום | בחרדת | קדש, | ושמ וכרו גאונם ותאות | נפשם; - ווזכות 
תורתו | וצרקתו | עמדה לו להיות ראש לשלשלת משפחה קדושה 
ורמה, | אבן פנה | לבת צדיקים -בווילנא , | זה כמה דורות , ושארית 
פליטתה עומדת עד היום לנס בני עירנו . חתנו הרב הגדול מהור"ר יוסף 
(אשר נדבר ממנו בסמוך) בהקדמתו לספרו ראש יוסף אומר עליו : כידוע 
ומפורסם גודל מעלתו בכל מיני מעלות וגדולות בנגלה *ובנסתר ממש השבינה 
שורה עליו , ונעשו על ידו מעשים נפלאים כידוע ומפורסם ומחזיק ישיבות 
גדולות ומשה עלה אל האלקים בשנת התמ" וכה ספדו לו בני קחילתו 

על מצבתו במבחר קברותינו , 


על זה לבנו. בָוֶה,. ‏ על נרי ישראל כי כבה, , 
ונגהנו אסף וגוע, ולשרפת בית אלהינו שוה. . 
משה למרום עלה, נעורר קינה ויללה, , 


*) וראיתי אצל הרב הגביר היקר ר' אברהם פרנס מצאצאי הגאון הזה חגורה ליוג 
הכפורים שעשו חברה שמוקלער לכבוד הרב הגאון הזה ועליוה מרוקמת אותיות אלו : נדבו 
מהחברה הקדושה שמוקלער להגאון מוהר"ר מ ש ה בן מו"ה דוד ז"ל, בשנת א"מ כתבט 
בספר אולה וישועה לפ"ק . (תל"ר), ומוה נראה כי היה לאב"ד מכמה שנים קודפ 
שנת תל"ר) . . 


5 


:אותו ,האלוף התורני *) . הרכ ר' שמחה הנקרא בונם מוילנא , שיצא . 
לגור בקראקא והיה אחד מגדולי נכבדיה", מצאתיו חתום על כתב הרבנות 
שנשלח מק'ק קראקא אל להגאון מוהר"ר משה בעל תפארת למשה משנת 
= ת"ם . וחותם א"ע ,בלא'א "החסיד מוהר"ר אברהם ולל'ה . ובשו"ת צמת 
צדק נמצאה תשובה -מן המחבר לכבוד , האלוף' התורני המופלא וכו' פ"ה 
-ע"ה במחור"ר שמחה בונם" ואולי הוא זה , הרב הגדול מוהר"ר בן ציון 
בן הרב החסיר מוהר"ר ש מואל כ'ץ, חתום על קיום צואת הרב הגאון 
בעל באר הגולה משנת תל"ב , ועל כמה פסקים בפנקס. צ"ג , בקצור בן . 
ציון, כהנא  ,‏ וכנראה היה ראב"ר בקהלתנו. הרב הגדול ר' חנוך בן הגאון 
הקדוש מוהר"ר יעקב קאפיל ז"ל הי"ד . בקיום הצואה הג"ל, 


11200 - 


*) לאשר לא מצאתי זכר האיש זה התורני הזה במקום אחר, ודבריו ערבים עלי 
ראיתי להעתיקם פה בלשון בעל ברכת הזבח : (ערכין רף ל"ג) רש"י ד"ה: גם יהודה שתקציר 
לך , קציר קצין רנו"ן מתחלפת ברי"ש כדכתיב נבוכדנאצר נבוכדראצר , ולפי"ז יובן התרגום 
במשלי סימן וי"ו על פפוק לך אל נמלה עצל וכו' אשר אין לה קצין שוטר, ומתרגמינן דלית 
לה הצדא, ורבים מהמעיינים לא הבינו פירושו , ושמעתי שחרב בעל תופפות יום טוב ז"ל 
אמר שהתרגום היה לו גירסא בפסוק אין לה קציר ברי"ש וחוא דוחק , אבל לפי מה שכתב 
רש"י ז"ל -כאן א"ש בלי שום הגה"ה , והרי"ש מתחלפת בנו"ן; וכאלו כתיב קציר , וההכרת 
שהביא להמתרגם להוציא ממשמעות לשון שררה חוא דהוי כפל לשון קצין ומושל , לכן תרגם 
קצין חוא הצרא בחלוף נו"ן ברי"ש ור"ל שאינה קוצרת התבואה [אפ"ה אגרה בקציר, ואנהיר 
*לעיני בזה ה אל וף ה תורגי מהור"ר ש מואל בהרב מוהר"ר מעגרל מרגליות וצ*ל טק 
<ילנא ותנוח רעתו שהגיח רעתי בוה עכ"ל. 


100 


לאמר: ואני כתבתי ואת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות: 


שהטעו את אינו יהודי  ,‏ ולא הצליחו. וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם 
ברכה וכמ"ש בספר חסידים סימן תתרע"ד, ורבים אשר קדשו את -ה' והחזירו 
את -טעות א"י ברבר חשוב , גדלו והעשירו והניחו יתרם לעולליהם . (חושן 
המשפט שמ"ח אות ה') ולא חסיד הוא המדבר כזאת , והוא הגבר אשר 
ראה עני בשבט עברתו בשנת ת"ח ת"ט , וילך חושך ולא אור נולה מחמת 
המציקים בשנת תט"ו ! וביתו נתן למשיסה! עוד תארו בתאר הישיש, ומאשר 


ירענו כי מת ערך שנת תל"ב . א'כ היה גדול בשנים מן בני דורו, הגאון ; 


בעל שער אפרים והגאון הש"ך . 


בצואתו הוא מזכיר לשבח - את בנו ,| האלוף המרומם מוהר"ר פתחיה 


ואומר עליו : וירעתי טוב לבו ויראת ד' אשר בקרבו. (עיין בסמוך) . ובנו 
, ידידי התורני מהור"ר יוזפ שסמך ידיו עליו לסדר להוציא לאור את חבורו 
שעל המשיות ,| וגם בנו ,,החסיד מהור"ר יהודא ז"ל" שמת על פניו , ואת 
בן אחותו ,הרב הנדול והמובהק מהור"ר. דוד דק'ק לידא , והוא הגאון ר' 


דוד במהור"ר אריה ‏ ליב, שיצא גם הוא מלימא ונתקבל ‏ לאב"ר בק"ק 


מאנענצע והגלילות , ובסוף ימיו היה אב'ד ור"מ דק"ק אמשטרדאם, ושם 
מת קודם שנת \ת"ם *) ובפנקס חשבון עזבונו (דף ה') נראת שהיה לו חהן 
הרב ר' מא יר דאקטאר , ילא ידעתי מקום תחנותו , 


המצבה שעל קבדו של הגאין בעל באר הנולה חדשה היא וגם אין 


- 


עליה פרט יום מותו . : וכפי ששמעתי , העמירה הרב הצדיק הגביר מוהרי = ! 


ליב ביהו בער הניל 

8 84) . ומגדולי הדור הזה שבא וכרם אלינו ,. הם : הרב: המאור 
הגדול מהור"ר יה ודא ל יב במהור"ר שלמה , שיצא מקהלתנו , והיה אב"ד 
ור'מ דק"ק ראטרדאם , שבאה הסכמתו על ספר עיר דוד להנאון ר' דוד 
לידא מיום טוב למספר בני, ישראל ר2'12 והיה מחותנו של הגאון המחבר 
כנראה מהסכמתו . חרב ר' יעקב במהור"ר נפתלי , נקרא ר' הירש ר' יאקב 
אופרלש , מחותנו של הגאון בית:הלל , וחתן הרב המאור הגדול מהור"ר 
אבינדור אשר מנוחתו כבוד בק"ק ג ל וגא רכתי, גם הוא עזב את עירו, 
והיה מגיה ספרים בבית הדפום של הרב החכם ר' שבתי משורר בעל שפתי 
ישנים , אשר הקים ברהירן פארט , והגיה נם את ספר בית הלל שנדפס 
בשנת את"ן (מהקדמתו: לספר זה) ,: הרב מוהר"ר שמו א ל בן הרב מהור"ר 
מענדיל מרנליגת , הרב בעל ברכת הזבח מביא דבר תורה בשמו וקורא 


*) הגאון מהור"ר דוד לירא חבר שמונח ספרים יהם , מגדל דוד , עיר מקלט שומר 
| שבת , חלק אבנים, דברי דוד , תפוחי זהב , סוד ה', עיר רוד, וזה האחרון נדפס על ידל 
| בנו הרב המאור הגדול מוהר"ר פחתיו 


- . ְ' 


ופפ - 


ו פה עלתה נשמתו , בסוף שנת ל"א או בתחלת תל"ב. [כן נראה מצואתו 
= שכתב ביום י"ג תמוז תל"א ומפסק ב"ד לְבנו | הרב ר' פתחיה ביום ד' זיי"ן 
אייר תל"ב בנדון חובות של מר אביו ז"ל , הנמצאת בידי בהעתק] . 


% 89) מלבד חבורו הנזכר חבר עור ספר, כללי ההוראה, שהוא 
לפי דברי הרב בסוף חלק חשן משפט ,מוסכם ומקובל , נכון ויאה , בעיני 
כל מעיין ורואה , ויחובר לשולהן ערוך וה כמו קונטרס אחרון" ועוד ספר 
3% לי הגולה שהוא ג"כ לפי דבריו | במקום הג"ל ,פירוש המשנה כולה , 
הסבמת ההלכה מפרשת ומגלה , והוא מאסף בכל הפרושים ואחרון" אמנם 
כפי הנראה מצואתו הנ"ל לא הספיק לגמור הפפרים האלה, כראוי להוציאם 
= לאור ,\ וגם על ספרו באר הגולה עשה מהדורות ותקונים , | אשר נשארו 
בבתובים . וזה לשונז בצאותו סימן א', במקום שהוא מחלק את. ספריו לבניו 
השוע שלי מד' חלקי המור שכתבתי והוספתי בצידו מהדורא בתרא ‏ תם 
הקונטרסים השייכים למהדורא בתרא  ,‏ נותן אני לחתני מהר"ל נר"ו , אולי אף 
שלא יזכני ה' לבררם ולחוציאם ל אולי יוכה אותו שהוא - ויוציאם 
לאורה , ואחר הדפום יתנו כל . הכתוב לנכדי זאליא שיחי' אם יהיה נפשו 
חושקת בתורה , ואם לא יביאם לבית הדפום , אזי יחזירם לבני ר' יוופ 
שיחי' , | ליתן להעתיק למי שירצה, ואם יוכני ה' לגבות חובותי. אולי. יכה 
ה' אותי להסיר הטעיות והמכשלות ולהביאם לרפום ואזכה את הרבים מפרושים 
> וחדושים יערבו לשומעיהם ולומדיהם, אעפ"י שביורה דעה הרוב מחדושי דינים 
הוא מספר מורי זהב מכל מקום מלאכה גדולה עשיתי בקצורם -, וגם דנתי 
בקרקע לתרץ כהוגן איזה קושיא" שמקשה הרב המ'ז או לפעמים לחחזיק 
הדינים סותר מה שהחזיקו ומה שפסקו הראשונים . והמשניות שלי עם העתקות 
וקונטרפים השייכים לשיתא סדרי -לבני ר' יוזפ שיחי". ואותן קונטרפים 
שבתבם והעתיקם בכתיבה יד של אחרים ואינם כתיבת. ידי יש הרבה טעיות 
גם בכלל . יש מקומות שצריכים לקצר ופעמים להאריך. עוד ‏ ולפרש במקום 
שקצרהי והוא יעסוק אולי > "בה ה' אותו שהוא יוציא לאורה, ואם 
*רחיב ה" את גבולי איחד סך מעות לסופר להעתיק המשניות , וגם הקונטרסים 
פירושיהן כסדרן עכ"ל. הרב הגדול הזה הקדיש מנכפיו לצדקות עולם , ועד 
היום הנכסים קיימים והכנסותיהם מתחלקות לצדקה ע"י יוצאי חלציו בי וילנאא , 
במשפחת הרב הגביר הצדיק ר' ליב ב"ר בע ר שיבוא זכרו עוד , 

98) אחד מהארי הכבוד אשר נתנו לו בווילנא , גדולי זמנו , אשר 
קיימו ואשרו צואתו , הוא התאר ופיד , וידוע כי בימים ההם לא היה 
= חאון ‏ רבוי התארים נפרץ כבימינו אלה , ולא רבים וכו להקרא בשם זה , 
ומעשיו מוכיחים כי רוחו הנדיבה מצאה לה מקום להראות הסידותה גם בספרו 
= באר הגולה , אשר איננו בי אם מראוז מקומות וציונים , ובדין גניבה וטעות 

אינו יהורי אחר שמעתיק דברי הרטב"ם "ל, שמחמיר בזה , מוסיף הוא 
: : 0 . 
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- 96 ו 0 / . 


מגזירת ווינא . הרב ר' נפתלי יצק מים על ידי הגאון מוהר"ר יהושע ולק 
בעל הסמ"ע , בק"ק לבוב, בשנת שנ'ו ושנ"ז , ושם הגיה את* השו"ע והעתיק 
כמה ענינים מגליון שו"ע של הרב הגאון רבו, (הקרמת באר הגולה לחלק 
אורח חיים ד"א) : ומן בוא הגאון ר' משה לוילנא לא נודע וכנרָאה היה 
חתן לאחד מגדולי העיר הזאת , וגם הוא יצא גולה מווילנא ביום ה' כ"ד 
תמוז תט"ו בתוך הגולים (אחרי אשר שלח בני ביתו לפניו ביום הקודם) את 
עניו ומרודיו | בעת ההיא הוא. מזכיר ‏ בעצמו ואומר . במקלי בימיני יצאתי , 
ובים תפילין אחזתי , ובשמאלי ספר עברונות תפסתי , הרהורי דברים על לבי 
העליתי מי יודע איפה אשכונה בגלותי וכו' , את ביתי: מלא כל טוב עזבתי 
ונמשתי את :חלתי , וביותר אוצר בלי חמדה בית מלא ספרים הן מירושת 
אבא מארי ז"ל , הן מאשר זכני ה' לקנות , ובתוכם, קצת ספרים ומסכתות 
אשר מרחתי להגיהם וביחוד | מספת זבחים ומנחות , | הרבה טרחות ויגיעות 
יגעתי , והרבה זמן בליתי עד שהגהתי ב' המסכתות כראוי, כולם נשארו שמה 
וכו/, והתהלכנו באשר התהלכנו ותבקע הארץ לקול המית הבוכים, וגם עיני 
נגרה ולא תדמע כמים הנשפכים , | ובאנו לקצת מדינות זאמוט סמוך לגבול 
פרייסין, וגם שם לא שקטנו מחרב מלחמת חיל מלכות שווידן. עורנו מעלינו 
הפשיטו עד אשר מפני הדחק זו הלחץ נכנסתי גם אני עם קצת מבני ביתי 
וגם שאר אנשים בספינה בלב: ים ושמנו פנינו לבוא לאמשטרדאם ובבואנו. 
פה נכמרו ביותר רחמי החכמים והגבירים ‏ הספרדים יצ"ו , ועשו עמנו צרקה 
וחסד , | ופזרו ממון רב לתת לכל אחד ואחד לינות = הרבה ומוונות להלביש 
מערומיהם וכו' , וכן. לשאר פפינות שבאו אחרי כן , ויען לא נשא העיר ערך 
גדולי כוה לשבת שם מחמת יוקר הדירות והמזון שלחו כמה ספינות על 
על הוצאתם לק"ק פראנקפורט וצידה- נחנו להם (וגם בק"ק פראנקפורט ובשאר. 
קחלות במדינות | אשכנז עשו. הרבה טובות עם' הגולים) , אבל אני נשארתי 


- 


שמה, כי הוב הגדול התכם הכולל אריה דבי עלאי ר"מ ואב"ד, מהור"ר.. 


שאול הלוי מורמירה, וחרב הגדול המקובל חפיר ועניו ר"מ ואב"ר 
במוהר"ר | יצחק אבוהב , החזיקו בידי והרבו. להיטיב. עמי ובצירוף הגכירים 
הנדיבים עשו לי קביעות תמידין כסדרן (הקדמה לספר באר הגולה חלק 
אורח חיים). 

ובהיותו | באמשמרדאם , רצו הגבירים , ה"ה הרופא המובהק כמהור"ר 
אפרים , כואינו , והאלוף התורני כמהור"ר יעקב קאסטילו להרפים את השו"ע, 
ויתנו עליו את משא מלאכת ההגחה , ולבקשת החכם מוהר'ר משה רפאל 
די אגילאר, | ועמו | עוד אחד הגצירים , קבל על עצמו לציין את המקורים 
של פסקי. הרינים  ,‏ ובהיותו | במלאכה זו הוסיף ג"כ באורים. קצרים בישוב 
דברי הפוסקים הסוהרים זה את זה , וביחוד בחלק חשן המשפט , ויצא לאור 
ספרו באר הנול הנדפם עם השו"ע בשנת לישועה (תכ'א) ושנית 
בשנת 17717 (תכ"ד) . = ואחרי כן שב לעירנו לווילנא כשוך חמת המציק . 
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'הנאון ר' יצחק מפוזנן , הנאון ר' משה רבקש . ודורם 


80) אחרי צאת מווילנא הודה והדרה , וגדוליה פנו איש איש | אל 
המקום , אשר יעדה להם ההשגחה העליונה להאיר לאדץ ולדרים , זרח בווילנא 
אור הנאון הגדול מחור"ר יצןהכן במהור'ר אברהם , אשר נתקבל אה"כ 
לאב"ד בק'ק פוזנא . בווילנא נתן הסכמתו "על ספר שעדי ציון להרב החסיד 
המפורסם מהור"ר דוד טעכלי מיקירי פוזנן בשנת תכ"ו, והרב ר' דוד זה 
אומר בהקדמתו לספרו הנ"ל ‏ ,ובשנת ונתקדשתי בתדדץךי בני ישראל , הייתי 
בק"ק ווילנא , ולאותו זמן היה שם רועה צאן קדשים , חכם חרשים , ונבון 
לחשים, | קדש קדשים , הוא הרב הגאון החפיר המתוקן והמקובל מוהר"ר 
יצחק וצק"ל , שהיה ר"מ ואב"ד בק"ק פיזנן וגלילה משם מנוחתו בסערה השמים 
עולה ,בהיותו בווילנא שאל מלפניו הנאון מוהר"ר צבי הירש אב"רב זואמוט 
בהגאון מוהר"ר יהושע משה אהרן דק"ק הוראדנא וכותב אליו בכבוד גדול , 
ובתשובתו חותם א"ע : יצחק בא"א מוהר"ר אברהם ולל"ה חונה פה ווילנא 
(גאון צבי סימן ‏ א' ב') , והוא הגאון הגדול ר' יצחק מפוזנן ששאל מלפניו 
הנאון בעל מגן אברהם בשנת תב"ח (מגן אברהם א' ס'ק יו"ד) ומצאתי את 
הסכמתו על ספר עיר דוד משנת ת'"ם "ועל ספר מגיני והב משנת תמ'ג , 
וכתב הגאון בעל שם הגדולים . שהנאון המקובל ר' משה זכות, שהיה תלמיד 
הרב ר' שאול הלוי מורטירה , הלך לפולין ולמד שם והיה חכרו של הגאון 
מוהר"ר יצחק אב" מפוזנן (שה"ג דפוס ווילנא מערכת גדולים אות מ' צר 191). 
81) ומן הנאונים אשר יצאו מווילנא | בעת המהומה , שב לקנו 


הגאון מוהר'ר ‏ משה רבקש , בן מוהר"ר נפתלי הירש סופר דק"ק פראג 


בן מוהר'ר פתחיה סופר דק'ק פראג ") בן החבר ר' יוסף וצ"ל אוד מוצל 


*) וכנראה הוא ר' פתחיה הסופר אשר מצאנו מצבתו בספר גל עד 155 וזה נוסחה . 


ויגוע האלוף כ"ה פתחיה הסופר, ביום ו' כ"ה שבט שנ"ט לפ"ק 

עד הגל הזה והמצבה" בנינו, | שעלה - מות | בתלונינו, 

לקח עטרת מראשנו, איה שוקל וסופר, הנות[ אמרי שפר, 

ותר / מלמ"ד שנים ,| היה | סת'ם ונאמן | הקהלה , 

למדן וזן לשם ולתהלה , תפלתו בבוונה ‏ ידיו | אמונה , 
מיתתו כפרה לעדת מי מנה , תנצב"ה , 


שלא | מש מתוך | אהל | של נית | המדרש הגדול שהיה ,| שם 
למודם ,| וכל הלילה | לא יחשו ללמוד | הלכות. ופוסקים | לדרוש 
ולחקור | באמתה | של תורה להלכה ולהוראה | ולא | היו ישנים 
'" בבתיהם כל ימות השבוע כי > אם בלילי שבתות וי"₪ , ומהם 
נעשים | גבורי | חיל | אריות בתורה ,| כולם זכו להיות מורי הוראה 
בישראל , עם שאר לומדים מופלגים קצינים ומנהיגים, (מגלת ספר).. 


ונויירי קוו וי יי - 


גבר באחיו להיות. אב למשפחה. גדולה. מפוארה. בין* חכמי ישראל , 
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ונהרג בלבתז. מווילספורג ‏ לעבור את הרהיין ללכת ‏ לגערמושם כ"ב מנחם אב תי"ם 
(עיין חום השני סימן ע"ב ע"ג). ומכונה שם 0 המרומם מוהר"ר ‏ מאיר ‏ ₪ 
דיין מווילנא נקרא בארץ גלותו ר' מאיד מפולין, הרב ר' קלונימום א] בהחבר 
רבי נפתלי * סגל מווילנא גם הוא נדר מעירו ונתקבל" לדיין במדינות אשכנז 
בעיר פרידבורג (אמונת שמואל סימן י"מ) . 


ומנכבדי העיר וקציניה לעת ההיא נודע לנו: הקצין המנהיג מוהר"ר 
זוא לף בהחכם מוהר"ר יצ חק ביינ יש מקראקא. מחותנו של הגאון מוהר"ר 
מאיר וואהל . בן הגאון השר מוהר"ר שאול מבריסק הנזכר לעיל ( 8 4) כי 


היה ר' יהודא וואהל בהגאון מהָר"ם , חתנו של ריר וואלף, והר"ר. יהודא, 


ובנותיו 
היו נשואות להגאונים מוהר"ר נחום 5 סלוצק ,, ומוהר"ר ‏ משה כ"ץ אב"ר 


דק"ק -לויצק , ומוהר"ךָ יונה האומים בעל קקיון דיונה (גדולת שָאזל כ"ד 


ץ"ב), ‏ ואולי הוא הגביר ר' וואלף חותנו של הגאון בעל. שפתי כהן הנזכר 


לעיל.: הרב המובהק מוהר'ר בנימן ואב ז"ק תלמידו של הגאון המפורסם 
מוהר"ר = יעקב ‏ אב"ד רק"ק לובלין , | אצלו שמש בישיכה ונשאַ ‏ את בתו 
(מגלת ספר), והיה מחותנו של הגאון בעל שער אפרים , ע'י בנו הרב הגרול 
מוהר"ר יעקב -ז"ק שהיה חתנו , כנזכר לעיל . 


ובתכונת חכמי הדור הזה בקהלתנו המפוארה שמענו אחד גדול מדבר 


צלא לב ולב ., הוא' הנאון הגדול המבקר מוה"רר יעקב , המכונה יעבץ ז"ל , 
חוטר מגזע חכמינו , וז"ל : ויהי בשנת ת"ח עת צרה לישראל בארץ פולין 
וליטא וכו'' ומשם נתפשטה הגזירה ונמשבה לקהלה הקדושה ווילנא *) המהוללה 
זעדינה , נדדה מקנה, אחר שהיתה יושבת במח \ ושאנן ורבו | שם בעלי 
חבמה., ‏ מעלה, ועושר, ועלו לשם ולתהלה על כל שאר ק'ק , לבן בכל 
מקום שהניעו לשם בנודם' ובטלטולם בארץ אשכנז והמדינות ‏ היו נחשבים 
ומאד ,+ כך | סח לי הישיש ‏ הג"ה ר' בער כהן, יושבי הקהלה הזאתעלו לשם 


יללתפארת על כל א נ שי 5 ו ל ין בכלל , אמנם חכמיה היו אנשי שם מופלאים וגדולים 


א| החכם צבי הביאו פי' קכ"ה וקראו שארי 
*) בבר הוכחתי ני קהלתנו ווילנא יצ"ו 


פנעה בה מדת הדין בשנת תט'ן ולא 
בשנת ת"תח (עיין חלק ראשון % 14). 


94 -- 


, | 
מכירים חתימת וכתב שלהם ח"י מנחם שנת בהשק'ט (תט"ז) . יחיאל מיכל: 
בלא"א ‏ מוהר"ר = יצחק ‏ ז"ל , | נקרא ר' מיכל. דיין מווילנא :. אליעור בלא"א' 
פוהרר = עקב ל ווערבש . ובפנקס ‏ דצ'ג , על פסק משנה ת"ל מצאתי 
ג'כ. את שני הדיינים האלו יחד , אלא שהשני מכונה אויערבאך , 


א 

% 99) ומחכמי. הדור עוד אשר הגיע .זכרם אלינו , הרב מוה'ר' 
היוש פגָל, בא בשאלה בדבר הלכה לפני הגאון בעל חלקת מחוקק 
והוא משיב. לו בכבוד ומכנהו : האלוף המרומם התורני הרב המופלא מוהר"ר' 
הירש סג"ל נקרא בשם טוב ר' הירש ר' מאיר'ם מק"ק ווילנא (ח"מ פימן 
קפ"ר) , ואולי הוא הדיין ר' נפהלי הירץ בהגאון מוהר"ר מאיר רייך א] :הנ"ל 
הרב ר' מאיר דיין, אשר הגלה עם הגולה מווילנא ובא לארצות גרמניא 


במְציאות על כן העתקתי כל נוסח ההפכמה מי ראה ומי שמע כזאת כ'ל לו כל אלין חרוזות 
טתורה. לנביאום ומנכיאים לכתובים דולה מים הריפים מבורות חצובים, מעשי ילדי להתפאר' 
באגדות ומדרשים תמוהחים על פי שיטת התלמוד להתבאר וירד לרעות בגנים, פרדס רמונים 
ללקוט שושנים מקשקש בקרבו רוח כפעמונים, פעמוני זהב יקרים מפז ומפנינים , פשטים מהוקים 
מדבש וצפונים , מגלה רב טוב מצפונים , חדשים וגם ישנים הוא. נכדי ידידי יניק וחכים נאה 
דורש ונאה מקיים, עוקר הרים וטוחנן זו בזו לדקים בסברות וראיות חזקים , האלוף התורנוי 
שפתותיו שני , כמוהר"ר יחיאל מיכל במוהר"ר ארי' הלוי נר"ו אמרתי חכם לבך ושמח לבבי 
וסמכתי את ידי עליו להוציא לאור תעלומה , ונזכה לישועה ונחמה לבנין עוז ותעצומה , | 


1 


כ"ד השפל והצעיר שלשה זלמן במוהר"ר יהודא הלוי 


בין הרבנום המסכימים חותם : אליקום געץ בהה"ג ר' שלמה זלמן סג"ל גר"ו חוב"ק 
ברודא יוסף הששי לפדר איש א'ש'ר ר'ו'ח ב'ו ‏ ו' סמכתאלם וכותב . שארי ופארי ובן אחותי? 


הקדמת אביו האלוף התורני מ"ו ארי' ליב נר"ו בהרא"ש והקצין ‏ הר"ר נפתלי הירץ. 
טבית לוי -- בדף ח' ע"ב בשער החקירה. כותב : והנה ‏ דודי מהרש"א ו"ל --- בדף ט' עמור. 
א' , מאחיו האלוף הרב מ"ו שמואל סג"ל גר"ו -- בדף י"ב ע'ב, מדודי ורעי הרב המופלג: 
מ"ו אליקום געץ המככים הנ"ל -- בדף ‏ י"ג ע"ב, מגיסי האלוף מ"ו יחוקאל גר'ו -- ק"ה 
מאבין , -- מדודי הגאון מהרש"א זצ"ל , -- מדודי האלוף הרב ר' אברהם פג"ל שאמר בשם. 
אא"ז הרב החסיד מ"ו זלמוני גר'ו -- ובסופו מבקש שה' יזכהו להדפיס ח"ש בשם שערי יראה,. 
בפ' קהלת יעקב חדושים על כמה מס' הש"פ מאת המופלג החו"ב מ"ו יעקב במו"ה. 
שמעיה גר"ו מק"ק פינסק נכד להמאה'ג המפורסם בדורו מוהר"ש זלמוני זלל"ה מווילנא אכ 
דודי זקני הגאון הגדול מ"ו אליקום געץ ול שהיה אבד"ק קיידאן והגליל (ואלקווא תק"5). 
רשימת הספרים איננו ואנכי ראיתיו בהסכמת כמה רבנים פ"ה עשרים דפים , 
א] אולי המחבר פ' יונה באור על עקדת יצחק (אדעססא תרכ"ר) הר"ר מרדכי בן מו"ת' 
מענרל רייך מגזע הנ"ל (המגיד שנה ה' נ' 37 ,) ' ') 
בשנת ‏ תרכ"ר נדפס באדעססא 5' היונה והוא מאמר על עקדת יצחק , וחובר על" 
שיר מוסרי על אדות הפלסופיא החרשה אשר חשפה ימינה לבוה האמונה וכו' מאת מרדכי בן. 
מגחם מענדל הכהן רייך , אולי הוא ממשפחה הנ" 
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הגולים בארץ פולין , ובסמוך ללובלין כבר עיפה נפשו להורגים , אך בחמלת 
ה'' נמלט ויבוא לבית מדרשו של רבינו הש"ך ושמש לפניו.. ויתן לו את 
בתו לאשה, ולפני מות הכהן הגדול צוה עליו להשתדל להוציא | לאור את 
[ספו' שפהי כהן על ח"מ, והוא ‏ קיים את דברי המת . בעזרת חותנו זקנו 
[הנמור. ר' וואלף הנ"ל והרפיסו בשנת תכ"ג (מהקדמתו לש"ך ח"ם --), 

חתנו 'הגאון מוהר"ר אהרן מגזע צבי שהיה אב"ד ור"מ רק"ק לונטשיץ , אביו 
'זקנו של הרב הגדול מהור'ר אהרן שהוציא לאור את ספר הארוך מש"ך 
| עם הגהות בשם מנחת אהרן , 


% 27) הרב הגדול מוהר'ר בי היךרש נהגאון ר' אהרן שמואל א] 
| קוודנובער , לרגלי אביו הגאון. יצא מווילפא , ויתהלך באשר התהלך . ואחרי 
-מות אביו הגאון הדפים את ספריו, את ספר אמונת שמואל (בפפ"ר תמ'ג) 
| תפארת שמואל (שם תנ"ו) וחבר ספר קב הי שר במופר יראה ומדות, ובין 
+ ספרי. רד"א נמצא ממנו בכ"י ספר , עברונות עם ציורים נאים" ובסופו איזה 
\ קבלה מעשיות נכתב, בפפר"מ שנת תל'ג, 

8 98) ומדייני קהלתנו בימי הגאון בעל חלקת מחוקק ואחריו מעמ, אשר 
+ אמנם לא יצא להם שם בספרים, ואך מהיותם חכרים אל הגדולים הנודעים 
נוכל לדעת ערך מעלתם . הם, א) על הפסק משנת ת"י המובא לעיל (% 16) 

. חתום ראשונה: במקום הראב"ד, שלמה הלוי, ולמטה שבבתי בתגאון 

| מוהד'ר מ א יר כ"ץ ז"ל , וכנגדו לשמאל: תיים בלא"א החפסיד 
מוהר"ר מ ש ה "ל שמאי, ולאחרונה לימין : נפתלי הירץ בלא"א הגאון מוהר"ר 

| .מאיר רייך ז"ל, ולא ידענו מי הוא הרב הגדול ‏ ר' שלמה הלוי אשר היה 
* ראב" בבית דינו של הגאון בעל חלקת מחוקק , וחהם. קודם להגאון השיך. 
ורק' בפנקס רצ"ג מצאתי על פסק משנת תל"א : שלמה זלמן במוהר'ר יהודא 
הלוי ב] , ואולי הוא זה , וכן מצאתי בפנקם הנ"ל על פסק ,משנת תל"ר, שם 
האחרון בקצרה : תל הירץ (ועי' בסמוך). ב) בקיום חהימת ההריינים 
| האלו בהעתק הפסק הנ'ל נאמר בוה הלשון : הועתק אוה באות מהעתפ 
הדיינום התורנים , הלא המה מוה' שלמה הלוי ומוה"ר שבתי כ"ץ ואת 


א] היה חתן החסוד ר' יצחק כ"ץ גנז מיקירי ק"ק פפד"מ (יודע ספר) בספרו ק"ב הישר 
(על מופר ומדות ק"ב פרקום והישר בהיפך , שירש , מביא שם בפ' מ'ו מדה ישרה שספר לו 
הקיר מנחם בהרב. הגדול ר' ‏ אברהם גלאנטי עיו"ש. בפ' ל"מ = ושמעתי בשם מ'ו. מו"ה יודול 
ץצ"ל שהיה אב"ד ור"מ דק"ק קאוולי על פי הזוהר עיי"ש ובפ' מ"ו כותב , וראיתי בק"ק בריסק 

= דלוטא שחייט אחד צוה לפני מותו שמשלחנו יעשו את ארונו לקברו ואת האמה יתגו לו בידו 
והמה יעודו עליו כי לא גנב מאומה במלאכתו עוי"ש --- עוד חבר פ' עופר האילים חבור גדול 
על התורה (אוה"פ לבן יעקב) --- ולרצ"ה היה יי בשם הר"ר אלחנן הענלה בר בנימין וואלף 
קירבהן חבר ספר שמחת הנפש בלשון אשכנזית (פפד"מ' תס"ז), וחלק שני (פיורדא תפ'ז) 
חדושים מספר אלחנן על התורה (אנפיבאך 5 י: 

ב] בס' שערי.שמים להר"ר יחיאל | מיכל ב"ר אריה סג"ל מקאליש (פראג תל"ה).בותב 
המחבר שמה/ הסכמת אבי וקני ומורי הרב החפידר דיין מצוין ולאשר כי הספר הגה :קר 


ה 


מה ימים ומת בירושלים בן ע"ג (מגלת ספר לנכדו הגאון ר' יעקב עמדן) . 
בנו הגאון מוהר"ר צבי אשכנזי, | קכל רוב תורתו ממנו כמן שאמר 
בהקדמתו לספר שו"ת שלו : ואלי יאספו. חכמים ונבונים וכו' לשמוע דבר ה' 
הוא הדבר אשר קבלתי מאבותי רבותי הקדושים אשר בארץ המה, ה"ה אבא 
מארי. הרב המובהק כמוהר"ר יעקב ולל"ה אשר בעיר הקדש ירושלים מנוחתו 
בבוד , ווקני אבי" אמי הגאון הגדול חסיד שבכהונה תפארת ישראל כמוהר"ר 
אפרים זלל"ה בעל שער אפרים, תכמתם עמדה לי, הרב הגאון ר' דוד 
אופנהיים נשיא בא"י היה תלמידו המובהק והוא מפליג, בשבחו מגודל חכמתו 
ובקיאותו (מגלת ספר). וחותנו הגאון בעל שער אפרים מזכירו לשבח בשם: 
חתני החכם השלם הדיין | המצוין כמוהר'ר יעקב (שער אפרים מ"ח). וגיפו 
הגאון. מוהר"ר יהודא ליב מזכירו ואומר: נשאלתי מגיסי הזקן זה קנה חכמה 
מ"ו החכם השלם הכולל כמוהר"ר יעקב (סוף ק"א לספר שער אפרים). 


לי 
6) הרב הגדול ר' מגחם נחום א] בהגאון ר' מאיר כ"ץ אחיו 
של הגאון הש'ך , היה | חהן הגאון | מהרש'ק ויצק מים על ידי הרב הנאון 
מוהר"ר | יעקב מטאמשב בישיבתו | הרמה בק"ק סלוצק, (ברכת הזבח מנחות 
פ"ו) , | ולרגלי הגולים יצא גם הוא והוציא לאור את ספר ברכת הזבח לחותנו 
הגאון בשנת משפ'ט (תב"ם), 


ומתולדות הגאון | הש'ך נודע לנו: בנו הרב הגאון מוהר"ר מש 
שהוציא לאור את ספר נקודות הכסף (הנ"ל) בשנת תל'ו בפפר"א . 
חתנו הגאון | מוהר"ר מנחם מאנש ‏ ב] במהור"ר מאיר נכד הגאון החסיר 
מוהר"ר שמשון אשר עלה לאה"ק ומת בדרך . הרב ר' מנחם הגלה בתוך 


א] צריך לכתוב ר' יונה נחום היה, אב"ד דק"ק סאכטשוב, וחותם עצמו בהסכמתו 
לשו"ת פנים מאירות ח"א בשנת תע"ה אמשטרדם , גאום יונה נחום כהנא אוד מוצל מאש 
בן א"א ז"ל הרב הגדול מָ"ו מאיר כ"ץ זצ*ל חתן חגאון מוהר"ש קאיידנובר וצ'ל בעל בה" 
ולהגאון מהרש ק היה לן אח בשם הר'"ר דוד מ"כ בעיר פלוצק אצל קבר הגאון ר' בנימין 
אבד"ק הנ"ל בעהמ"ח פ' נחלת בנימין (עיין פ' <בגדי *שע) והוא הביא לדפוס את הפ' בה"ז 
עם הקדמה ממנו , אמשטרדם תב"ט --- ולר' יונה נחום ,היה בן ,,התורני ר' שלום שכנא אשר 
הביא שנית לדפוס פ' קרבן אהרן להר"ר אהרן בהר"ר אליעזר ליפמאן אבד"ק צעמפעלבורג 
(וזילהעלעמס דארף תע"ז) והרש"ש חבר פ' מאה ברכות פרופניץ תס"ד . 


ב] בפ' נחלת יעקב לר' יעקב אברהם אבד"ק בכמה קהלות ומ"כ בק"ק לייפניק דרושים 
כסדרי הֶשנה , בפ' מטות כותב : שטעתי בשם בן רודתי המאה"ג החריף מ"ו מאנוש חתן השיך 
ולר' מאנוש זה היה לו בן בשם ר' שמשון הנזכר בפנקם דק"ק זאלקווא דף פ"ד ע"ב על תקנה 
מיום ג' ב' אייר תפ"ד , ובדף ק"ל על קיום בהירת ראשי הקהלה ביום ב' א' דחוהצ"פ תנ"א , 
וזאת מצבתו פ"נ התווני הרבני המופלג הגדול מ*ו שמשון בן הרב מ"ו מנחם מאניש ז"ל 
נכד הרב המפורפם מ"ו שבתי בעחמ"ח פ' שפתי בהן , ביום ד' הושענא רבה תצ"ר, 

האשכול פרק רביעי , קראקא תרפ"'ב וכפי השמות כנראה היו שייכים למשפחת ר' 
מאנש חיות הנ"ל . 


פראג ושם מצא את בני ביהו אשר גלו מעירם. בודין, ואנשי חסר מק'ק פראג 
תמכו את ידיו להוציא את הספר שער אפרים לאור והדפיסו ו שנה 
לכן שמחה לני (תמ'ה) והוסיף בו הגהות | רבות בפלפול ‏ גדול , - 
+אחרון מחידושי תורתו . בהיותו בק"ק פראג היו לו שו"ת עם הגאון מוהי 
"אליהו רבא ואליהו ווטא, מק"ק פראג, ועם הרב הגאון ר' יעקב באק בעל 
מנחת יעקב ושבות יעקב . (קונטרס אחרון הנ"ל, שבות ‏ יעקב םימן ‏ ג"ב), 
ועם ניפו הרב הגדול ר' יעקב ז"ק (קונטרם אחרון הנ"ל), ‏ גאוני = ירושלים 
חברון וצפת ‏ המסכימים ,על ספר שער אפרים, מתארים את הרב ר' יהודא 
ליב בתוור המעלה: עיר וקדיש, החכם השלם, סיני ועוקר | הרים, ‏ הדייך 
המצוין וכו'. | 


| % 5) הרב המובהק מוהר"ר 'עקב. בן הרב המובהק .במר. בנימן 
'זאב ז"ק, חתן הרב הגאון בעל שער אפרים. גם הוא יצא גולה מווולנ: 
! עם חוהנו, ובא למדינת מעהררין, ויהי בהחפוו לנוס | מחמת המציק נפרד 
- מחותנו הרב ומאשתו הילדה, ויפגעו בו הריקים. ויאמרו להתיז. את ראשו 
בחרב ויכרע על ברכיו ויפשט צוארו למות, והנה נכמרו רחמי הרוצחים, 
,וידהפוהו לאמר לו, המלט על נפשך, אולם ר' יעקב מיראתו שלא יפגז עו בו 
אחרים, התחבא בין ההרוגים כשמונה ימים בין בצעי המים, ובלילה היה 
נודר ללקט עשבים להחיות נפשו, ויהי כי היתה הרוחה והרוצחים. עברו משם, 
ויקם 'וימלט ויתהלך באשר התהלך , האנשים אשר ראהו מרחוק כורע לפני 
ההורג באו אל חותנו הרב בעל שער אפרים והעידו לתומם כי נהרג, והגאון 
+ מוהר"ר העשיל ההיר את אשתו להנשא, אולם האלמנה לא רצתה לקבל 
תנחומים ולא הטתה אזן לכל השדוכים אשר הציעו לפניה, ואחרי חצי שנה 
בא הרב ר' יעקב שלם לבית חותנו, ויהי לאות. מאז נמנע הגאון הנ"ל 
להזקק להתרת עגונות אשר רבו כמו רבו. בצוק העתים ההם, בהיותו במעהררין 
נתקבל לאב"ד בטריבש ולן צדק בבית הקצין המפורסם בשם רייך קויפמאן 
ולמד עם בנו של הקצין הזה, ומשם נתהקבל לאב'ד בברוידא, ואחרי טות 
חותנו הגאון מלא מקומו בק'ק* אובין וקבע שם ‏ ישיבה גדולה ושמעו הלך 
נם בכל ארץ מורקיא הסמוכח לשם, ואחרי אשר נלכדה העיר אובין לפני 
חיל הקיפר, וילך כל הקהל שבי, יצא גם הרב ר' יעקב ואשתו אסורים 
בזיקים , ושר צבא פרייסען אשר נפלו בחבלו הביאם. לעיר ברלין ושם נפדו; > 
ואחרי שעברו עליהם כמה מלמולים וגלגולים באו לאלטונא , : שמה מצאו את 
בנם הרב הגאון המפורסם מוהר"ר צבי אשכנזי (חכם צבי) עומד בראש ערתו 
בכבוד גדול, = וינחמו מעצבונם, משם נסעו לארץ. הקדושה דרך ארץ פולין 
ויתישבו בירושלים, שמה מתה עליו אשתו הראשונה, והוא זקן משבעים 7 
ולא הניחוהו החכמים לשבת בלא אשה ויקח את הזקנה ומלומדת המופלגת 
בת הגאון המפורסם ‏ מוהר"ר נפתלי כ"ץ אב"ד רק'ק פראנקפורט, ולא הארין 


ב 


3 
בני הגאונים ; הקדמונים ; ודורם 


8 93) הרב הגדול מהור'ר רפאל בן הגאון בעל חלקת מחוקק א] היה 
חהן הרב המופלג מהור"ר ‏ אייזיק ר"מ ואב"ד בק"ק ווענגראבי חתן הראש 
מוהר"ר אברהם ישראל הענדילש ז"ל מק'ק קראקא, ואחרי מות אביו הנאון 
בא לק"ק קראקא והתאכסן 4 בבית חמיו זקנו ר' אברהם ‏ הג"ל, והוא נהלו 
וכלכלו ימים רכים , ואחרי מות מטיבו ומחזיקו השתרגו עליו צרות ונמסר 
בידי לא יוכל קום, ‏ ער אשר בא לבית הדפוס של האלוף המרומם ר' ליב 
מייזלש בקראקא להיות מגיה ספרים ‏ ושם הוציא לאור את חבורו של אביו 
הנאון על שו"ע אבן העזר בשנת ת"ל בהוספות ‏ -רבות משלו והאריך במקום 
שקצר אביו כדי להקל על' המעיין,. (מהקדמתו לספר הלקת מחזקק)'. ונכדו 
הרב הגדול מהור"ר רפאל ראב" רק'ק בארחוב שהיה גם נכד הב"ת , 
מחבר ספר תוספות שבת באור על הלכות שבת וערובין , והוא רבו של בעל 
מחנה ראובן, (שם הגדולים) , 


6 94) הרב הגאון מוהר'ר. יהודה ליב בהגאון בעל שער אפרים, ב] 
עמר לפני אביו בבודין ונשאר שמה ער שנת תמ"ה אחרי אשר עברו עליו תלאות 
רבות מכובד המלחמה שהיתה העיר נתונה בה ימים רבים ובשנת. ונחל יהודה 
חלקו על א רמת הקדש יצא מעיר מגורי אביו ללכת אל ארץ הקדושה ויבוא 
שלם לירושלים בשנת עיר האמת, ושם התחיל להתעסק בסדור ספרי אביו 
הגאון , והגאון מוהר"ר משה גאלאנטי היה בעוזריו ,| ובשנת תמ'ו באשר 
נלכדה בודין היה כל רכושו לבז ולמשיסה, אז יצא מירושלים להרפים את 
ספר שער אפרים אחרי אשר לקה הסכמות עליו" מגדולי הדור, ויבוא לק"ק 


א] יש להוסיף , הר"ר משה במו' שמואל זנוויל שליט'א מק"ק קראקא נכד הגאון חלקת 
מחוקק הביא לדפוס את הפ' שפתי כהן על התורה ממהר"ר מרדכי כהן (וואנזבעק ת"ן) אולי 
הוא ריש זנוויל הנזכר בס' חלוקא דרבנן פי' על הגדה שיפ אמשטרדם תנ"ה כותב בדף א 
ע"ב, ועפ'י זה אמר דודי האלוף התורני מו"ה זנוויל סגל דיין דק"ק קראקא, ועוד בדף כ' 
ע*ב , בשם דודי האלוף התורני המופלג בתורה ובחסידות מ"ו שמואל זנוויל סגל חתן הראש 
והקצי[ התורני המפורסם ר' הירש ר' אייזיקס מקראקא . 


ב] יש להוסיף , בן ר*י לוב. הרב ידידיה הכהן, חתנו של הרב ר' אברחם וצחקי , ויש. 
לו שתי תשובות בפ' ורע אברהם לחותנו הזה השיכים לא"ה והו"מ, עם הקדמה. ממנו 
(קושט א תצ"ב) שהיג , | 
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לווילנא , אולי היה נשוי אשה -מפה והיה גם הוא מבית ‏ דינו של הרב בעל 
הלקת מחוקק בשנת \תיי תי"א (שם יו"ד. ק"י א', קע"ג ה' קפ"ז א' רצ'ח, 
' והגאון ר' הלל נהג בו כבוד גדול וקורא אותו מורי ורבי (שם רמ'ב ה', 
אמונת שמואל (סימן כ') ונשאר בווילנא כנראה עד אחד שנת תכ"ד. (בית 
= חלל יו"ד פ'ג א', וכן הסכימו עמו חכמי ווילנא יצ'ו בשנת תכ"ד) . 


מווילנא עלה ונתעלה להיות אב"ך בכמה קהלות בליטא ולא נתפרשו 
שמותיהם ואח'כ עלה על כסא הרבנות באלטונא והאמבורג והיה שם כמה. 
שנים (שם ר"א) . ומשם נקרא להיות אב"ד בגליל לבוב בעיר זאלקאווי . 
והיה נבחר מן המרינה לשבת בווער הרכנים ביערעסלאוו, (יו"ד פ"ד) ובזאלקאווי 
> מת זקן ושבע ימים בן שבעים וחמשה (בשנת |ת"ן כ"ב טבת) . הרב היה 
יוחר שהיה חכם היה עניו מאד ולא רצה להוציא לאור חבוריו עד אשר 
גתקבל לאב"ד בק"ק ואלקווי , ונתן כסאו בין כסאות רבני הועד, ונורעה 
חכמתו לחכמי הזמן אז הפצירו בו להפיץ מעיני חכמתו , ויהי כי זקן הלל 
קרא לבנו הגאון מ' משה (שידובר ממנו במקומו להלן) לסרר את חדושיו 
על ארבע שו"ע , וטרם מותו צוה שלא יגעו בניו בעזבונו , וקדש יהיה 
להדפסת ספריו . ובנו הגאון מלא אחריו , סדר את חדושי אביו שעל חלק 
יו"ד וא"ע וקצר שלא להכפיל הדברים אשר כבר הקדימו בני דורו הש"ך והט"ז , 
גם הוסיף איזה חדושים משלו, והוציאם לאור בשםבית חלל. בדיהרן 
פורט בשנה אר"] . וחדושיו | על או"ח וח"מ היו בלתי מסודרים כלל , ולא 
ראו אור ' בחבורו השני בית הלל על התורה שנשאר גם הוא בכתובים 
וראיתיו מפודר כולו ומועתק יפה בווילנא ביד אחד מיוצא חלציו שארי הרבני 
המופלג מוהר"ר יצחק בית הלל ע"ה , והוא הולך על דרך הדרש והפלפול , 
ועם וה על דרך הקבלה. 

ה ערה ,, קודם שנבוא לרבר מגדולי ווילנא שוכו לשם ועלו לראש 
אחרי: צאת ממנה הגאונים המפורסמים ‏ המוזכרים , ראינו להעיר על חשוב 
בניהם של הקודמים , שיצאו עמהם ונשארו באשר נשארו . 


, 


םי 20 


ובפוסקים רי"ף רטב"ם ורא"ש שהם יתר שהכל תלוי בו, כי האחרונים מכלבלים 
הדעת והזכרון , כי ת"לי כל מה שהעלו על ספריהם על הרוב הדברים הנכונים 
באו מפי מ"ו ז"ל (הם הרב ר' יעקב , או בנו הרב ר' העשיל) ומבית מדרשנו, 
ומה שאינו ברור הוא מדעת האחרונים ומי שהוא בבית מדרשנו אראה לו 
חכילות שאלות בכל דף לספריהם ע"כ אין עסקי עמהם ת"ל ודי בוה, ע'כ 
יש למעלתו למכור ספריהם ולקנות ד' טורים עם הב"י (נחלת שבעה ח"ב סימן ‏ נ' ועי' 
אמונ"ש סי'ל"ט). ועוד כתב ומה שמעל' מביא ראיה מרברי ש"ך ליתנהו להני כללי 


דכייל מחותני נר"ו , וכבר יש לי י'ג גווילי בענינים דס"ס (נחלת שבעה פ' ‏ 


ג"ב. ופרט התשובה ח יי ם ש מ חה (תכ"א). והרביץ הורה לרבים, ובאחת 
מתשובותיו כותב , אבוא בקצרה מחמת טרדות התלמידים ובני ישיבתי אשר 
אלי יום יום ידרושון בגפ"ת, ובחלוקים הנהוגים בהתחלת הוזמן, (נחלת 
שבעה ס' מ"ם). 

כבר הזכרנו שהיה מחותנו של הגאון בעל שער אפרים וגם של הגאון 
הש'ך , ע"י אחיו הגאון ר' נחום שהיה חתנו של מהרש"ק , וגם את הרב 
הגאון בעל בית חדש קורא בשם מחותני (אמונת שמואל ה') אולי. התחתן 
עם בניו של הב"ח, כי הב"ח מת בשנת ת', מספריו אשר יצאו לאור הם 
א) ברכת הובת, הנחות ובאורים על הש" מפרר קדשים חוץ מחולין 


ובכורות , חבור נפלא קב ונקי , ב) ברכת שמואל עה"ת דרושים נפלאים ' 


ושם הראה ידו החוקה גם בדרך האמת , ג) אמונת שמואל, שו"ת ,: (נדפס 
על ידי בנו הרב ר' צבי הירש בעל קב הישר שנת תמ'ג בפראנקפורט דמיין 
ד) תפארת שמואל , הגהות הרא"ש והמורים חבור מופלא (נדפס ע"י בנו 
הנ"ל וכו שם) [מלשונו של הרב בעל שם הגדולים] וברשימות ספרי הגאון 
רד"א נמצא. סדר גיטין וחליצה , שמות הגימי" מהג'מ אהרן ‏ שמואל 
קיידאנבער שהיה אב"ר דק"ק פראנקפורט דמיין וכו" והעתיקם מכמה ובמה 
שו"ת ומכ"י של גאוני ארץ . גם הרב הגדול הזה עם כל הכבוד אשר הכתירו 
לו חכמי אשכנז שהיו דנים לפניו כתלמידים לפני רבם, לא שכח את עיר 
ווילנא ועל כל תשובותיו הוא חותם א"ע מגולי ק"ק ווילנא , הרב הגאון ר' 
גבריאל מקראקא שהיה מופלג ברור ביושר ‏ העיון והסברא היה תלמידו . 
[שה'ג] . חגאון מהרש'ק היו לו שני אחים . הגאון מוהר"ר דוד , (הקרמה 
לספר בגדי ישע) . והגאון מוהר"ר נחום , (שחבר ספר מאה ברכות) . 


א 99) הרב תנאון מוהר"ר חלל במהר"ר נפתלי הירץ. נהמרומפ 
הראש אשר שמו היה נורע בשערים כמוהר'"ר שמואל ה"ה המרגלא בפומי 
דאינשי ר' שמואל ר' משה ר' הלל'ם מק"ק בריסק (בשער ס' בית הלל) , 
נולר בשנת שע"ה . וכנראה בעיר בריסק , ושם למד לפני מורו הגאון מוהר"ר 
הירש דרשן דק"ק בריפק (בית הלל יו"ד סימן פ"ד דַ') ובישיבתו של הגאון 


מוהי"ר העשיל שחיה בעל רודתו (שם ם' פ"ר ד' קצ"ת ב) , ומשם בא לגור . 


פני יהושע (ברכת הזבח פ"ב דתמורה) חהן האלוף הדיין מוהר"ר אברהם רכי 
לאזרש מק'ק ווילנא (5 א) תפארֶת שמואל "שבת פ5'א) למד. לפני הרב הגאון 
מוהר"ר יעקב מלובלין וקורא אותו מורי ורבי (אמונת שמואל פימן ב"ר) 
ולפני בנו הרב הגאון המפולפל מהו' העשיל (שם כ'ד) וקורא גם אותו מ'ו 
(שם וברכת הזבח כמה פעמים), והיה בווילנא מבית דינו של הגאון בעל 
ח"מ *), וגם הוא הלך עם יהגולים מווילנא כנראה בשנתי תט"ו, ונתקבל 
לאב"ד בק"ק פיורדא *") ונמצא תשובתו משם משנת תכ"א (נחלת שבעה ה"ב 
סימן למ"ד), ומשם נתקבל לאב"ד בק"ק פראנקפורט , | ומשם כתב פסקיו 
משנת תכ'ט , ת"ל (אמונת שמואל ט', מ'ם) , ובסוף ימיו עלה על כסא 
הרבנות בק"ק קראקא ולא האריך ימים על ממלכתו ונסתלק בשנת | תל"ה 
(באותה השנה שמת מחותנו הרב בעל שער אפרים עיין לעיל) ,| והגאון ר' 
יצחק שנתקבל אחריו לאב"ד בקראקא בותב עליו ,הלא בי משחו ה' לנגיד 
על הגליל קראקא לראש שבטי ישראל. ולא האריך ימים על ממשלתו ונוטל 
ארון הקודש" (בהסכמתו על ספר אמונת שמואל) מיום ב"ג שבט שנת 
משפמי (תל"ם), 

הרב הגדול הזה הי' בעל סברא ישרה ודעה רחבה ואיננוצושא פנים למחברי 
זמנו , ובתשובתו לבעל נחלת שבעה כותב וז"ל . ומעל' שם לבו: אל האחרונים 
ספר ש"ך ומ'ז, ואני לא כן עמדי, עיקר עסקי ת"ל בפוסקים ראשונים 
ובש"ם , ועד שאנו מגרמי גרמי באחרונים , נאכל בשרא אפתורא רדהבא בש'ם 


תורת משה צדיק חי העולמים 
החוט המשולש לא במהרא ינתק 
ספר אמונת שמואל על 
פוסקים וגפ"ת בטוב טעמים , 
בת קול דומה במדרשו של שמואל שר הפרתמים, 
יוכל לספר שבחו 

אלו היו כל בני אדם סופרים ודיו ימים , 
הגאון אב הרבנים בג"ע יהיה תמים, 
עיון תולדתו באריכות בפ' עיר הצדק 
מצד 17 עד צד 127 
לפי קביעות הלוחות חל יום ה' י"ט המוז 
בשנת תל"ט, ובינם ואו י"ט לעולם לא יחול , 
ובשנת תל"ז חל יום י"ט תמוז ביום :ב' 

") הגאון ר' יהודא ליב : בן הגאון בעל שער אפרים בהקדמתו לספרו של .מר אביו , 
בדברו מפרשת גדולת אביו. וחבריו בבית דינו של הגאון בעל הלקת מחוקק , אומר : הלא 
המה הרכנים המובהקים זיום מבהיקים , במשפטים ישרים , וחוקים , כלפדים וברקים, ‏ מ 
הרבנים כמוהר"ר אהרן שמואל קאידנובר ג"ע, בעל ברכת הובח וכהר'ר שבתי כהן בעל שפתי 
כהן נ"ע ורגזה הארץ תחת אלה שלשה -- 

**) בהסכמתו על ספר נחלת צבי (נדפפ בוויניציא שנת תנ"א) חותם א"ע אהין 
שמוא ל וכו' הגר לע"ע בק"ק לוז במדינת אסטרייך. וכנראה מדבריו בתשובתו, היה דר 


מונת שמואל ל"ט) , ואולי למד אנ 


בלובלין גם אחרי צאתו מון"לנא, ושם נשרפו לו ספריו (אמונת 
לפני הגאון מוהר'ר העשיל . 


-ו-י. 
ווהג;4 | 


- ו 
שי פונרת. ם קהיבייות 


שפתי - אמת | תכון לעד, שכיב. ודק באורים ותומים שתמים 


חבורו חדושים על הטורים תורי זהב עם נקודות הכסף, תקפו 


כהן, ועל לבו חשן המשפט , וירה דעה, לכל הורים ומורים 


כשל העוזר ונפל העזר מלומד נגלה וסתרי סתרים ביום אשר 


חשכו המאורות מאירים עיני חכמים, 


%8 91 הגאון החריף מוהר"ר אהרן שמואל בהקצין מוהר"ר ישראל 


קאידנובר הנודע בשם מהרש"ק א] , שארו של הרב הגאון ר' ישוע מקראקא בעל 


א] הגאון מהרש"ק ממיקירי ק"ק ווילנא אשר היתה אז לשם ולתפארת על כל אנשי 
פולין בכלל , כפאו היה נכון בק"ק רישא , ונס מארץ מולדתו בגזרת ת"ח לעיר קוראוו סמוכה 
לעיר לובלין ונכזזו ימעט הונו כפפו וזהבו וביותר ספריו וכתףיו על כמה שיטות התלמוד 


זהפוסקים מחדושיו ונהרגו שתי בנותיו הקטנות, וגם הוא בעצמו נפל מאיגרא רמה ושף רגלו. 


מדוכתיו ובא ערום ויחף למדינת מעחרין וקבלוהו שם להרביץ תורה בק"ק ניקלשבורג ומשם 
נתקבל לאב"ד בגלויגא ופיוררא ופרנקפורט דמיין ומשם חזר למדינת פולין ועבר דרך המבורג 


זתקן שמה תקנות ככתוב בס' (משפט שלום דף י"א ע"ב) ועוצם חכמתו בפלפול בבקיאות אשרי 


על התלמוד והפוסקים ספרא וספרי ומדרשי חז"ל היו כלם אצלו כמונחים בקופפא , ובסוף ימי 

היה גם לאב"ר בק"ק קראקא ושם מ"כ בהיות בן פ"ב שנים . 

וזאת מצבתו 

פה נטמן צנצנת המן 

איש אלקים משה , 

נאמן כמשה 

ושקול כאהרן ושמואל 

הגאון המופלא בדורו 

אשר רבץ והרבץ תורה בישראל 

והעמיד הרבה תלמירי חכמים 

שריחו נודף כשמן אפרסמון 

נר המערכה אב"ד ור"מ דק"ק קראקא והגליל 

מו"ה אהרן שמואל במו"ה ישראל 
קאידנאו בר 

נפטר ונקבר ביום ואו י"ט תמוז תל"ו לפ"ק 

כתר תורה , כתר שם טוב 

גברה יד העליונים ,. על התחתונים , 

בהלקח ארון אלהים הנתונה לפני ולפנים , 

הורתו אמת כנתנה למשה פנים אל פנים , 

ונתבקש רבינו בישיבה של מעלה 

לשמוע דברים כנים , 

ביום חשך לנו, והאיר לעליונים , ו 

יום ששי י"ט תמוז תל"ו שנים , 

אוי ואבוי כי נפלה עטרת ראשנו 

יקרה מזהב ומפנינים 

ראש ואב לכל חחכמים , 

חבורו ברכת הזבח שלמים 

וספר ברכת שמואל על 


לפאת מזרח, (ככל הכתוב בפאת מערב). 
יפאת דרום, (בשלשה בתים, שנים בגג המצבה ואחד לרגלה) . 


לצד דררומית מורחיה | 
האי מאן דמוסיף ומאן דלו מוסיף חנברי" עמי' , שריא נהורא , 
נהר יוצא מעדן להשקות חגן נעול נעילת שערים פותח כיון לחלבה, 
הלכתא רבתי לשבתי כהן כהנה יוספ ולו פסק עד שלו משך כמין 
נזד משחת כהן , 


לצר מערבית דרומית 


ספרי שבת"י להולך תמים שם לילות ‏ כימים פום מפיק מרגליתא 
ואבני שישא ומורי מורה דמחזי באחזינא דימים שלהבת וגחלי 
רתמים , ה"ה הגאון הגדול מוהר"ר שבתי בהגאון מוהר'ר מאיר 
עיני חכמים . 


לצר הקרקע 


כאהל הנמתח בדרי מעלה מראה הכהנים , מראה אופן בתוך 
אופן לכל צד מראה פנים. למהרה לטומאה להיתר ולאיסור לחייב 
ולזכות שם פנים, מתוכו מזרחת ומגלה צפונים, דבריו כמסיני 
נתונים. = בפלפלו מהדר אורייתא ומסיק אליבא דהילכתא 
בפוסקים ראשונים ואחרונים . . . שפתי: ישנים', 


לפאה צפון, מורחית צפונית 


* שפתי כהן ישמרו דעת; < למר דעת את העם אז וחקר ותקן 
לקופה אזנים , בתושיה לו כפלים, תורת אמת ודברו דבר 
אלהים םרה דידי ויתיד כניב שפתים באר מים היים באר ; 


ספרי שבתי (אולי צ"ל ספרו שבחו ? להולך תמים ושם בואו וכו' דמחזי (באחזינא) צ'ל 
בחדותא דימים, לכל צר מראה א ופנים, ת קופות מחכבימות זרח מתוכו וכו' 

ודרובב שפתיישנים, 

מצד מזרחית צפונית 

תורת אמת בפיהו ודברו דבר וכו' 

צפונית מערבית 

שביב ורק, צ"ל ש כי ב ד ה' באורים ותומיס, 


בק 
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מי יתן והיו הדברים אשר' דבר רבינו שבתי אל התכם הנוצרי אהובו, 
דברים מאירים ומזהירים לכל חכמי ישראל, והמעשה רב מאת הכהן הגדול. 
העומר לשרת במקדש ההלכה, ‏ לכל חכם ומבין, ‏ להבין ולהורות , = לבלתי 
התבודר במועדיהם., אבל לשום לב לבקש קרבת חכמיי העמים אשר אנחנו 
יושבים בקרבם, ‏ ולקנות אהבתם, לדעת להוקיר את החכמה והאהבה אליה 
בכל מקום שהוא , ויהקדש שם שמים ושם האומה הישראלית | על ידיהם 
כאשר עשו המצוינים שבחכמינו אשר קרושת השם יקר וגדול בעיניהם . וקימו 
בעצמם את המאמר הנפלא הידוע אשר נשא החכם - פ אן ב ארלע 
לירידו לגאון יעקב מנשה בן ישראל . 


אף כי דחך משונה מדתי , לעכוד האל נחיה באהבה, 
ותהי נא חכמתך וחכמתי , בכל מקום כערכה נחשבה. .. 


% 90) בני העיר אשר מצא לו הגאון הזה מקום קבר בתוכם, הציבו ' 
מצבה גדולה לאית חשיבותם אצלו הנה היא מועתקת בכוכבי יצחק חוברת 
ראשונה רף 77 על ידי החכם הגדול הרב ה' יוסף וייסע, וזה נוסחה, 


לפאת מערב 


בי שם חלקת מחוקק ספון וטמון, צנצנת המן, פדנוג ואומן, 
כל רז לא אנים ליה ולא כמון, | כמעשה' ידי אומן;* הרם 
הנאון המפורסם מורינו | ורבינו שבתי בהנאון מז"ה מאיר 
הכהן הגדול, הנמשה בשמן, בעל שפתי כהן, נזר הזמן, סליק 
למתיבתא דרקיע בחצי הזמן, יצאה נשמתו באחד באדר 
ראשון, ‏ וביום החמישי בשני בו נקכר ונטמן שנת היום 
בא 6 משיח לנאול 6 עם לא אלמן, והוא. לחיי העולם הבא 
מזומן, מיתת צדיקים לכפרה ולטוב סימן תנצב'ה . 


5) לפי השערת הרב חחכם ר' יוסף ווייסע האל*ף ממלת בא שייך אל הפרט , וחוכית 
בראיות אמתת דבריו (עיין כוכבי יצחק שם) 

כ) הפרט הזה היום בא משיח לגאול -- רומו על תקזות אחינו בני ישראל באותן 
השנים , שהיתה נשואה אל הגאולה והפדות , כידוע. והרב בעל נחלת שבעח כתכ באחת 
מתשובותיו : שנת תכ"ו היו עיני ישראל מצפים לישועה כל שעה עד שרוב העוזלם ורובם 
ככולם חשכו שימשך הגלות עוד שנה או שנתים לכל היותר עפ"י כמה אותות ומופתים כידוע 
ומפורפם לבל הגולה (נחלת שבעה ח"ב, פי) , 

א] צריך להיות לגאל בלא ואו, ויצא הפרט תכ"ג הלאה לצד דרומית מזרחית , 

צ"ל ,האי מאן דמוסיף יופ יף, ומאן דלא מוסיף דגברא עמיה וכו' לשבתי כהן 
כהנה יוסף לא פסק ער שלא משח וכו", 

לצר הקרקע 
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= עלילות = ידף הנקיה מיוסדת על רצפת בהט, ושיש אנבי על 


אמהותיך, המאירים כספירים, ומזהירים כזהר הרקיע , וששון 
ושמחה תשמיץ , כאשר יופי מכתבך הגיע, אלי אני עבדך , 
זמה אני לפני הודך, כי הנחת אלי ידך, וכי תדרוש בשלומי, 
ּכי תפקוד את יומי. וכי תשאל על מקומי: ומה מצאת בי, 
כי תבקש לראות מכתבי . ואני נער ובער, אין בי מאומה, לא 
תורה ולא חכמה, ומה אדע אשר לא תדע ? ונא אדוני אל תשים . 
עלי חמאת בהמנקי את מכתבי עד כה , והנה עדי בשמים ממעל , 
כי לא עשיתי זאת במרד ובמעל ! והנה עתה בא בעצם .היוס הזת 
בזאת השעה ובזו העונה , חשתי ולא התמהמתי להשיב מענה, 
ועתה יגדל נא כח אדוני, כאשר דכרתי לאמר, ואת מוצא שפתי 
| אשמור , והנה לפניך ספר, הנותן אמרי שפר , יסדו אליהו הבחור , 
המשיב חכמים אחור , אף כי מצער הוא ותחי נפשי בי , ותבוא כמים 
בקרבי , ותהי מנחתי זאת כמו אצעדה וצמיד , לזכרון לפני ה' תמיד , 
ואכפרה פניו במנחה ההולכת לפני, ונא אל ימנע אדוני הטוב ממני , 
זישמחני עוד במקשי אצבעותיו. ובשושני שפתותיו , ואמרותיו הנעימים 
והתמימים  ,‏ יהיו לי למשיב נפש ולכלכל את שבת"י , כי נועם אמריך 
הקשבתי, ואת דרכי חשבתי , ואשיבה חורפי דבר , ידידי חמקעבר, 
זחסדו עלי גבר, וגם אני אהיה כמוך אערכה לעיניך כתבים ערבים בכל 


= עתוזמן, אשר יזדמן , ואף גם זאת אעשה לאהבת אדוניכי יבקש ממני 


לקנות לו איזה ספר (ישלח לי המעות על ידי חלוף לברעסלוי כי שם 
עוברים ושבים בּתמידות אנשי עירי אנשי מדות) ואקנה לו את :אשר : 
יודיעני, וכל אשר תאמר עלי לעשות, אעשה בעזרת האל יתברך היחיד 
ומיוחד, הוא אחד ושמו אחד. אקראלאל עליון גומר עלי. ובזה אתן 
קנצי למלין עתה הפעם. ישמרך הָּ' מכל צרה וזעם , ותשקוט שאנן , 
כזית רענן. כחפץ איש שלומך הנאמן באהבתך , הדורש טובתך 
כל הימים. 8 
הק שבתי בן הגאון רננו מאיר הכהן. 
ולכל חבריך, המקשיבים אמריך , שלום וישע רב . אליהם יקרב, ‏ -- 


העלישוי יום גי פעברואר 1660 


5) כן הוא בהעתק של ההכם ביק , והנראה שציל אדוני, 
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הגאון סהר"ר משה). *) ד) תקפו כהן, בכללי תפיסה , חביו*בחדש ושנת 
מבת (הי"א) , וכנראה בהיותו עוד בווילנא , ה) גבורת אנשים על סם' 
קנ"ר מאבן העור , ו) הארוך מש"ך . באורים על טור וב"י יו"ד, וכנראה 
נדפם אך מקצתו והיה חבור גדול מאד (עשה'ג ערך שפתי כהן) . הרב הגאון 
זה היה ג"כ בעל לשון צח ונסה כחו גם בשירים קצובים , נפלאים מצר 
מלאכהם ובנין חלקיהם , והענינים הגדולים הכלולים ‏ בהם בקצור נמרץ . כמו 
השיר שכלל בו הלכות שו"ע יורה דעה . והשיר ששר לכבוד אביו בכבחו 
אותו בחבורו על יו"ד . גם חבר קינות על גזירת ת"ח בדרך השירים ה 

מצורפים אל הפליחות הנרפסים באמשטרדם , 


9) ויותר שהיה רבינו שבתי שוקד בתורה כל ימיו , עוד היה חפיר 

ו / 

להתחסד עם חכמי האומות, ולבקש קרבהם , ובזה קנה לו אהבת חכם אחר, 

גדול בחכמי הנוצרים הסג ה ווידריך, | והריץ עמו מכתבים בלשו 

/ 

הקדש, כאשר יעיר המכתב הנמצא בעצם כתב יד הגאון בביבליותיקא ‏ של 

האקאדעמיא בלייפציג, ונדפס בבכורי העהים שנת תק"ץ דף 49 ע"י החכם 
ר' יעקב שמואל ביק, והנני להעהיקו פה מפני חשיבותו, וזה תארו : 


ו 
ביה 
אבן, פנה. \ אבן = בוחן\ > 
קנה בינה. הוצק בו חן 


הוא אהובי כלבבי הפילסוף מאניסטער וואלענטיני 
וידר יך, ישמרהו האל, עד יעמוד מיכאל, וינוח בשלום. מעתה 


ועד עולם. 
היום ‏ הגיעני | זהורי | אותיות' כבודך , | ומאד ‏ שמחתי ‏ בראותי 


*) מחברו אומר בהקרמתו: שאל יעלה על לב הקורא בספרו זה שמפני שהיה לי ח"י 
איזה מחלוקת עם הבעל ט"ז וכו' חברתי חשגות על ספרו וכו' הלא נודע לכל כי נתקיים כנו 
את והב בסופה והתורה מחזרת אחר אכפניא שלה , שנעשיתי אכבסניא לבעל טורי זהב והיה 
אצלי שלשה ימים וכבדתיו כבור גדול אשר לא יאומן כי יסופר , וגם הוא נתכבר בי הרבה עד 
שנשקני על ראשי ושמח בי ממש כשמחת בית השואבה וכו' --- ובתשובה על ההשגות האלו 
חבר נכד הט" הגאון מוהר"ר יואל אב"ד דק"ק שעברשין ספר מגיני זהב , ובהסכמה שָנעשה 
בהתוועדות ביריד גראמניץ (מיום ד' ייב אדר תמ"ג) גזרו אומר : שאין להוציא דברי בעלי המ"ז 
(במקוס שהשיג עליו הש*ך) מחזקתו האלימתא אף באיזה מקומן בספר ט"ז שלא יישב נכדו המופלג 
הנ"ל , והיו | רברי בעל ט"ז בחזקתן וכו" כללו של דבר שאין להוציא דברי בעל ט"ז מחזקתן 
מחמת השגות בעל נקודות הכסף מדין שהוא אחרון , משני טעמים ועדים נאמנים , האחר 
שהוא היה זקן ויושב בישיבה ומוחזק למופלג וגדול הרור,, והשני הוא החבור הנאה של נכדו 
הרב הנ"ל הממיישב השגת נקורת הכסף הג"ל ‏ ברוב" השגתו וכו',(מגיני והב רפום פראג 
שנת ת"פ)' 
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למד לפני הנאון רבי ר' העשיל. אב'ד. דק"ק קראקא ולובלין, ועודו צעיר 
לימים נמנה .בבית דינו של הרב בעל חלקת מחוקק. = ובשקידתו ‏ העצומה . 


עלתה לו לחבר את חבורו המפורסם שפת" כהן על יורה דעה ולהרפיסו 


בעצמו בק"ק קראקא בשנה ת"ו (בקדש), והוא בן עשרים וארבע ! ובהקדמתו 
הוא. אומר: כי באמת ובתמים מטרחתי מרחות הרבה וכמה יגיעות לא עסקתי 


בשום עסק אחר לא נתתי שינה לעיני ותנומה לעפעפי שנים רבות עד אשר 


הוצאתי מכח אל הפועל מחשבתי, ובררתי ושקלתי הכל בכף מאזנים, וחזרתי 


על כל צדדים וצדי צדדים לא אחת ושתים כי אם מאה פעמים ואחד עם 


חברים חשובים אהובים חביבים וערבים המקשיבים לקולי וכו', על פסק דין 
שהיה בין הרב בעל באר. הגולה ושותפו מיום יום שלישי שנאמר בו כי טוב 
פעמים לחדש מנהם שנה חמשת אלפים וארבע מאות ועשר, הנזר 
לעיל, חתום הרב הנאון הזה בין הדיינים, ומזה נראה שאחרי הדפסת ספרו הזר 
לווילנא, אולם זמן צאתו מווילנא לאחרונה לא נודע בברור, ולפי ההשערה 
יצא מווילנא בתוך שאר הגולים בשנת תט"ו ויאחז צריק דרכו למדינת מעהרין, 
,וכפי השמועה ישב תחלה בק'ק דרעוניץ , ויהי היום ויבוא הרב ר' העשיל 
רבו של הגאון ר' שבתי לשבות בק'ק ניקאלסבורג -- (בלבתו. לחצר הקיסר 
לווינא לבקש עזר נגד צזררי יהודה בארץ פולין), ויתאכסן בבית הגאון הרב 


| מוהר"ר מנחם בעל צמח צדק אשר היה אז רב המדינה, ‏ ובשבתם על השולחן 


בא מכתכ מק"ק העלישוי לשאול : אם ראוי הוא הש"ך * שיקבלוהן לאב"ד 
בקהילתם, ויפנה הרב ר' מנחם אל הגאון האורח וישאלהו אם נורע לו שם 
הרב ר' שבתי כהן, ויענהו הרב ר' העשיל בחפזון כדרכו , תלמידי רבי שבתי 
הוא, כדאי הוא רבי .שבתי שתפנה אתה את מקומך בשבילו ואתה תלך 
להעלישוי, הרב ר' מנחם הצדיק והעניו החריש, ויכתוב אל ק"ק העלישוי את 
אשר שמע מפי הרב ר' העשיל, או נתקבל הרב הש"ך לאב"ד בהעלישוי* 
(הרב ר' יוסף ווייפע , בכוכבי יצחק חברה ראשונה דף 77); והרביץ ‏ שם 
תורה כמה שנים עד יום מותו , כי שם עלתה נפשו הטהורה | אל השמים 


בשנת תתכ"ג בהיותו בן ארבעים ואחת . 


הגאון המופלא הוה היה מופת זמנו בחריפותו העמוקה ובשקידתו 
המופלנת , אשר הרימתהו מעל כל תלאות זמנו, עד גם כי בעת בריחתו 
מפני הריקים עסק בחבורו הנפלא שפתי כהן על חשן המשפט (ה"מ םי" ג' 
סעיף" א') . ובמדה מפחות ומנו חבר . א) 0 פתי כהן עלי ירה, דעה, 
ב), שפתי בהן על חשן המשפט (נדפם על ידי חהנו הגאון ר' מנחם 
מאנוש, ג) נקודות הכסף השנגות על המורי זהב, נדפם על ידי בנו 


היה אב"ד בק"ק מאהלוב שעל דניעפער -- ונמצאו תשובותיו בסוף 5' גבורת אנשים עם 
הנאון מהר"ר ישוע , ובנו הגאון בעל ש*ך מזכירו בפפריו פעמים הרבה בכבוד גדול, 


--780 
עפר ואפר | ים הוא הצעיר מבית אהרן מווילנא . וכשהוא זוכרה קורא אותה 
קהילה קדושה ומפוארה "(שם ק"ג) . עיר של -חכמים וסופרים לאלהים (שם נ"א), 


8 18 הגאון המופלא , רבינו ‏ שבבת' א] בהגאון ר' מאיר ב"ץ *), חתן 
הראש הגביר הרב ר' וואלף ‏ נכד הרס"א שהוכרנו , נולד שנת שפ'"ב, בילרותו 


ביום ב" (צ*ל ג') י"א אייר תפ"ה . 2 
נקכרה האשה הרבנית והזקנה | 
הצרקת והגבירה הצנועה וחהפירה 
מ' יענטא בת הרבני חגביר הר' בנימן 
זאב וואלף ז"ל מווילנא. אשת חרב 
הגאון מ"ו שבתי ב"ץ בעל מחבר . 
שפתי בהן . 

האשכול חוברת. ג' קראקא תר"ס 
בס' כתר כהונה הנ"ל חסרו איזה מלים במצבתח . 
מתוארה , ומי הוא הטעתיק הנכון לא נדע + , 


. / 
הג*מ שבתי הניח "שני בנים,. א) הר"ר משה, עיין הלאה , ב) הר"ר מ א יר וממנו 
הערות לפ' נקודות הכסף לאביו הגאון ושלש בנות , א) אפתר | אשת הר"ר מא ג ש. (עוין 
הלאה) על זאת אסתר נדפפ בהלבנון שנת תר'כ. פפור בשם חהתן המלך וגם בהוברת 
מיוחדת , יפה ונאה זה הפפור לקרותו אך לא נכון הוא , ב) והגבירה מנובא נשאת לאיש 
נגיד מעיר ואלקאווא לא נזכר שמו מתה שמה בש"ק יוד ניפן תנ"ת ג) לא נזכר שמה 
והיתה אשת הרב הג' ר' אהרן מגזע צבי אבר"ק לונטשיץ ובנם הרה"ג הישיש ר' משה אשר 
הדפיס פ' הארוך מש"ך לזקנו והופיף עליו הגהות בשם מנחת אהון. 
בישרון חופרת . שם תולדות הש*ך בשפת אשכנזית מאת דוד חאלוף . 
ואחרי מות ר' משה בן הש"ך בערך שנת תמיו נשאה אשתו. את הגאון ר ימשה אב"ר 
ור"מ דק"ק מינפק (כנראה הוא הגאון ר' משה זאב אב"ד רגליל העליון בק"ק מינפק ונפטר 
בשנת תכ"ו (עיין הקדמת = פ' גבורת אנשים) ובעל ‏ רבני מינפק הוליך שולל. את הקוהאָום באי 
ידיעותיו בסדרי הדורות כדרכו הלאה אשר כתב שמה כיר' ליב. בעל התוספות היה אבי. הגאון 
ד' אשר אבי הגאון שאגת אריה, ובאמת אבי הג"מ אשר היה הנאון ר' שאול גיפן בעל אחותו 
של הגאון כנסת יחזקאל ומזכירו בסי' מ"ט בהגאון מ"ו שאול , חיתכן כי הג"מ כנפת יחזקאל. 
לא ידע את שם גיפו הג"מ שאןל ? ובעל רבני מינסק לקח לו לעד את הר"ר ... וכתם ומשמע 
שטעות באה שמה בשם אבי ר' אשר ע"ש , האין. וה נאות ואולת. ודל . ו 
בפ' גבורת "אנשים דף כ"ד, שאלה למחותנו ר"מ ואב"ר מ"ו הירש פג"ל (הוא ר' הירש 
הנ"ל) וכתב , ששאלת על מעשה שאירע בק"ק ווילנא וכו' * בענין (יא טעביא אפטים מקדש 
ביל) יו ג' זך - כסליו שצ'ו (בשנה זו היה חי עוד הגאון ר' מאנש עד ח' אייר שצ"ו) עלכ. 
לא היה ר' הירש הנ"ל אב"ד, אולי ר"מ או דרשן , בדף כ"ו השיב להגאון ר' אברהם בהג"מ 
משאת בנימין אבד"ק בריפק בענין גט לאשה שוטית , -- בדף ל"א, הפריץ העיד שאותו 
" היהודי שנשלח מכאן ק"ק מאהליב אל הקצין ר' לייזר מווילנא עם פפרווס נהרג בחזירהו וכן' 
ועוד דהא העדות שהעיד כמר אפרים בן מאיר כץ (כנראה הוא אחי הש"ך +) וסוף התשובת 
יום ד' ער"ח שבט תאו | בית קטן לבית אהרן, מאיר אשנכנזי בן הר"ר משה כהן זלה"ה --- 
מהנ"ל להגאון ר' אייזיק הגיד לנו האלוף אברהם שמש ומנהיג המדינה שהסכימו. בהתאפף 
ראשי עם להתענות ב' וה' כל הדרים במדינת ליטא ,, כ"ב מבת שצ*ח ותשובתו אליו יצחק 
אייזיק בן א"א הר"ר אברהם הוב"ק הוראדנא . הנש"ר 
*) הגאון ‏ מוהר"ר מאיר כץ , הוא בן הרב מוהו"ר משה כ"ץ אשכנזי אכיד רק"ק 
דאנהויזען (פמך לאנשבאך) וכבר זכרנו בפנים שהיה אב"ד בק"ק אמסטיבאווי : ומשם היה 
נושא ונותן עם הגאון בעל חלקת מחוקק, והרב הזה כותב עליו בכבוד גדול ומתארהו אהובי 
הגאון נר ישראל עמוד התוך אשר בית ישראל נשען עליו (ח"מ פימן י"ו פ"ק כ"א) , ואח"כ 


-. 


ב 


"עמיו ביום הששי עש'ק י'ג סיון | תל"ח  ,‏ בן ששים ושתים שנה (טלשון 
בנו בהקדמתו) , ובנו הגאון מלא פקודתו ויוציא לאור את פ' של מר. אביו 
> וע בשם שער אפרים , [בוולצנאך לפרט לכן שמח תמ"ח] ק'ע 
| שאלות ותשובות . | ואת משנהו פפר מחנה אפרים , פירוש ‏ על התורה , 
לא. ידעתי אם חספיק להדפים. 


הרב הגדול הזה , היה חתן מוהר"ר אליה נכד הגאון המפורסם הנקרא 
בפי כל ר' אליה ב על שם מק'ק העלמא (עייץ תשובת חכם צבי סימן 
צ'נ) , והתההן >עם גדולי זמנו ומהם הרב הגאון מהרש"ק (מחותני עמיתי 
הרנ מהר"ש בעל ברכת הזבח, ש"א פ' קל') הרב הגאון בעל הש"ך 
(הקדמת בנו לספר ש'א) , הרב הגאון. ר' אליקום געץ מק"ק ברוירא (ש"א , 
צ', קינ) הרב הגדול מוהר"ר בנימן ואב ו"ק (ורע. קדש) מווילנא אשר לקה 
את בנו הרב המובהק כמוהר"ר ר' יעקב ו'ק לבתו, ומענבי הגפנים האלה , 
יצאה האשכולת האדירה , הגאון המופלא המפורסם מוהר'ר צבנ אשכנזי 
הגודע זכם צבי , ובניו הגאונים . 


מ .ג !המורתב . .₪ 


וכבוד גדול נחל הרב* רבינו אפרים בימי היותו במעהרין ובבודין., כי 
גדולי חכמי ישראל שבאותו הדור היו שואלים מלפניו | ומריצים שאלות 
ותשובות עמו . הגדולים שבהם , הגאון ר' משה גאלנמי, (ש'א. ע'א, 
ק"ם) , הגאון ר' ג'רש ון אשבנזי בעל עבודת הגרשוני (שם ל'ח נ"ב 
ע'ש פ"ה) , הנאון ר' מנחם מענדל מניקלסבורג (שם קי"א) , הרב ר' יוסף 
אלמושנינו , (שם ם"ה) , מחותנו הרב הגאון ר' אלוקום געץ הנזכר (שם צ'ג 
ק"ג). הנאון | ר' משה בן חביב מירושלים (שם ע"ד), ודומיהם . ועם כל 
= הכבוד הזה לא שכח את עיר מולדתו ווילנא ועל תשובותיו הוא חותם , אנכי 


- הרב הגאון ר' אפרים כהנא מווילנא , ומקונן שם על אשתו ומזכיר באט"ר את. נשמת 
. 


אביו הנ"ל , 
בהלבנון שנה ששית נו' 8 -מודיע ר' יעקב ספיר מות הגאון ראשון לציון ר' חיים דוד 
חון ומיחפו אל הגאון בעל שער אפרים , טעה שם מאד, -- לבר ספרי שער אפרים , 


הנדפס , עור הניח פ' מ חנה אפרים על דרוש, ומחנה יהודה, ולא נדפסו . 

" א] זה לא כביר נדפם ס' כת ר כ ה ונה כולל תולדות השיך ואבותיו בניו ובנותיו 
זנכדיו , מאת הר"ר חיים דובעריש פריעדבערג מקראקא (דראהביטש תרנ"ח) עם כל זה השאיר 
אוזו נרגרים להופיף לתולדתו הגאון ר' משה זקנו של הש"ך , היה היין בק"ק פפד"מ והוא 
הית דודו זקנו של הקציןר' ליב קן מק"ק פפר"מ (עיין הקדמת שו"ת השיב ר' אליעור). 

אמו של הש"ך היתה גבירה ונכבדה והזכירה הש!ך בהלכות חלה (שו"ע י"ר ס" 

שפ"ו ס"ק ד' , . 

אשת השיך הרבנית ‏ מ, יענטא בהר"ר ב נימין ואף ווא לף מווילנא הוא 
אחי הנאון הגדול. בעל מהדורא בתרא וא'ר וואלם שרה שמה, ובעל הש"ך קרא להרט"א 
"ל עמורי חמי זקני" עיין הקדמתו ליןו"ד , בתולדות הרמ"א בפ' עיר הצדק צר 4 בהערה , 


וזאת מצבת אשת הש*ך,+ 


0 


בסמוך). והגאון ‏ ר' ליב בהגאון בעל שער אפרים בהקדמתו לם' זה, 
בהזכירו את אבי הגאון ומחותניו | הש"ך ומהרש"ק שהיו יחד בווילנא ‏ אוּמר 
,,ועל צבאם יעטה מורה עוז והדר לבושה  ,‏ חריף ומקשה אב"ר ור"מ דעיר 
ואם בישראל ק"ק ווילנא | ה"ה כמהור"ר משה נ"ע בעל חלקת מחוקק; הכי 
נכבד מן השלשה", ומבניו של הגאון הזה נודע לנו שם האחד הרב מוהר"ר 
רפאל' שהוציא לאור ספר חלקת מחוקק, והשני הרב מוהר"ר לימא אב"ה 
דק"ק קאצק חתך הגאון מוהר"ר שמואל דוקאץ אב"ר דק"ק ווענגראב גיפו של 
הגאון מוהר"ר יצחק אב"ד דק"ק פוזנא: (שו"ת מהר"ד בצלאל מאורלא *) . 


% 17 הגאון החריף החסיר שבכהונה מוהר"ר אפרים במהו' אהרן א] 
נולד שנת. שע"ו . ובהיותו כבן עשרים נתקבל לבית דינו של הגאון מוהר"ם 
הנ"ל . ושרת במשמרתו כעשלים שנה , (הט"ו) . ,ויהי היום אשר נהפך עליו 
גלגל החמה , וקצף מופדי ערים רגזה והתגעשה , מסבת רעש המלחמות אף 
שמים נטפו דם ואש ותמרות עשן וכו' הנלה גולה אחר גולה וכו' עד. שבא 
למדינת מעהרין ונתקבל שם לרב והרביץ תורה שש שנים , ונאספו אליו 
עדרים מכנף הארץ ובו" זקנים ובחורים הורים ומורים ובשנה השביעית נשמע 
קול תרועת מלחמה בארצו והארץ רטושה , ברח לעיר הגדולה רבתי בדיעות 
ק"ק פראַג והרביץ שם תורה עד שנתקבל לק"ק ווינא בבית ‏ מחותנו הראש 
והקצין . הנדיב המפורסם הנביר המרומם כמהר"ר קאפיל הלוי ז"ל וכו' , אחר 
הדבדים האלה וציר | שלח אליו מק"ק בודין (אובן , אפפען) בשנה תכ"ן 
לרגליך" ונתקבל שם לר"ב ולמ"ץ וישב ביניהם על כפא ההוראה כעשר 
שנים , ואז קבל אגרת הרבנות מירושלים , למלא מקום זקנו ושמו בקרבו 
התייר הגדול רבינו אפרים נ"ע, שהיה נשיא בירושלים ובא"י כשמונים .שנה 
לפנים , אולם הוא רוח אחרת היתה עמו כי רצה להדפיס ספריו תחלה ואח"כ 
לבוא ירושלימה , והנה בעוד הבינו את כתביו, מת עליו בנו הגדול הראש 
מנהיג ופרנס דק'ק אובן כהר"ר יחזקיהו, ‏ בדבר , בשנת \תל"1 וכשני שבועות 
אחריו , צוה לבנו הגאון מוהר"ר ליב להוציא את ספריו לאור ויאסף אל 


*) עיין בתשובות גאונים בתדאי, שאלה מהגאון בעל חלקת מחוזקק לפני הגאון 
הב"ח משנת שצ'"ז בהיותו עוד אב"ד בק"ק סלאנימה (סי' ל"ד), ובשו"ת צמה צרק , אומר 
המחבר : והנה החכם השלם המושלם מהור"ר שמואל ווילנא הגיד לי בשם רבו הרב הגדול 
המופלא ומופלג מוהר"ר משה ווילנא . (סימן כ"ט), והנראה שהרב מוהר"ר משה הוא בעל 
חלקת מחוקק והחכם ר' שמואל אולי הוא מהרש"ק. 

א] צריך לכתוב במו"ה יע ק ב לבית א הרן אשתו מרת רחל , בא בהסכמה על ם" 
קטרת הסמים לר' מרדכי מקרעמזיר (אמשטרדם תל"א) חותם א"ע הק' והצעיר לאלפי אפרים, 
אפרים מפולטלא ק"ק ווילנא  ,‏ בשו"ת שבות יעקב סי' ק'ב כותב ,ודברי הגאון בעל שער 
אפרים קשים להולמם, אם לא שנאמר שמה גם כן כאחד משאלותיו שעדיין לא נגמר מלאכת 
האומן עיי"ש : , 

בחוברת ישיון חלק ששי , שם קינה על שרפת עיר פראג ג" תמוז בשנת תמיש ונשרף 
הרב חדיין ר' שלמה ולמן מאשעלעפ ובנו ש'ר זלמן הוא הרב ר' יצחק מחבר הקיגה וחוא חתן , 


"ו 7 - 0 
בין ‏ הרב בעל באר הגולה ושותפיו בנחלה שיצא מלפני דייני ווילנא . מיופ 
שלישי שנאמר בו כי טוב פעמים לחדש מנחם שנת חמשת אלפים וארבע 
מאות ועשר , ובאה עליו הסכמתו מיום כ"ח -מנחם שנת ק ודש (ראיתיו 
ביד הרב הגביר הנכבד ידידי ר'.אברהם פרנס) הרב הזה היה חכם מופלא 
בעל סברא ישרה שכל חריף ועמוק .ודעה רחבה, מפלפל. בדברי גדולי 
| האחרונים והראשונים ומבקרם ברוח מבינה ,עושה חָיל לאורייתא הוא דמרתח 
< ביה בפלפול ובחדוד אחר לבונו של דבר דבר על אופניו ומכונו וכו' לצדק 
= וללבן ולברר הפסולת מתוך המאבל" : (מלשון בנו הגאון בהקדמתו לספר 
חלקת מחוקק) = ונודע לתהלה בתכמתו. הגדולה ‏ בין חכמי דורו. נשאל מן 
= הגאון המפורסם ר"ר העשיל אב"ה דלובלין הנ"ל (חלקת מחוקק סימן. י"ז ם' 
> ר' ל"ם), ומן הגאון ר' יעקב שור אב"ד דק"ק בריסק. (שם ל"ט), מווילנא 
יצא הגאון הזה ונתקבל לאב"ד בק"ק בריסק (צ"ד) ומת במבחר שנותיו. כן 
נ'ג , ,בן ג'[ נלקח ארון | האלקים" = (לשון בנו בהקדמתו לספר ח"מ), ולא 
נודע בַאיזה | שנה נסתלק ואיפה . | 


הנאון המופלא הזה הניח אחריו ברכה ובאור על שו"ע אבן העור אשר 
הוציא לאור בנו הגאון מוהר"ר רפאל בשנת ת"ל בקראקא כמה שנים אחר 
מוּת אביו הגאון בשם חלקת מחוקק בתוספת באורים לדברי המחבר 
. ומראה מקומות הפפרים שהביא ברמז . ונתקבלו דברי הגאון הוה להלכה 
בכל תפוצות ישראל ; והדב: הגאון בעל יד מלאכי כתכ בשם הגאון חכם 
צי וזל ,בבר נודע כחו של הרב הגדול בעל חלקת מחוקק בהוראה כי 
גדול הוא באשר אבותינו הקדושים נ"ע ספרו לי וביחוד אבא מארי ‏ הרב נ"ע 
אשר על כן אין לזוז | מדבריו, שו"ת מהר"ר צבי אשכנזי ‏ פ' קכ"ד ועיין שם 
ם' קמה (יד מלאכי כללי שאר המחברים אות מ"א). והרב בעל בית שמואל 
בהקדמתו לספרו כתב בטיב הספר חלקת מחוקק : עד שהציץ עליו בעל 
הביאור-, ה"ה מאור הגולה בוצינא קדישא הגאון מוהר"ם בעל חלקת מחוקק 
אשד חבר מחברת לאבני שיש מטהור והיה בונה ומכה בקורנס ומחליק בפטיש 
בפטיש יפוצץ סלע ובמחרושת אבן למלאות מלאכת מחשבת . אבל הכאת 
פטיש זה לא היתה גמר מלאכתו כי שם חלקת מחוקק ספון וטמון ושם אבן . 
מראשותיו , | והלך ועלה במעלה בית חורין , מקום מחצבתו , ולפי הנשמע. 
אם היה. נשאר- בחיים היה גורע ומוסיף ודורש וכו' לא כן עתה אשר נטרפה 
| לו השעה" וכו' . עוד חבר באורים על הרא"ש שטוכירם בספרו (סימן פ"ה 
הקמד ימ'ו).. . | 

ומגדולי החכמים היושבים ראשונה לפני שלחנו הטהור בווילנא , ארבעה 
גדולי ‏ עולם : הגאון | בעל שער אפרים , שמזכירו בתשובותיו. בככוד גדול 
וקורא. אותו ,מורי הגאון *מהר"ם אב"ד דק"ק ווילנא" (ש"א כ"ד. ק'ג) . הגאון 
הש"ך ,. הגאון מהרש"ק , ובעל בית הלל, (כמו שיבוא במקום כל יאחד מהם 


6 <--ץ 


ג 
הנאון מהורר משה בעל חלקת מחוקק . ובית דינו > 


% 16 על בסא הרבגות של הגאון מהור"ר מנחם מאנש , כנראה עלה 
הרב הגאון מהור"ר ‏ משה במהור'ר יצחק יהולא מכונה לימא, מפורת בפי 
זקני | עירנו שהגאון הזה למד בישיבתו של הגאון החריף מוהר"ר יהושע 
במוהר"ר יוסף אב"ד דק"ק קראקא, בעל מגיני שלמה ופני יהושע א) והיה : 
חכרו של הגאון המפורפם בדורו הר"ר רבי העשיל אב"ר דלובלין:, בבחרותו 
היה אב"ר ור"מ בק"ק פלאנימא , ואז הריץ עמו שו"ת הגאון מהר"ר מאיר , 
אשכנזי בה"ר משה כהן אביו של הגאון הש"ך , שהיה אז אב"ר באמסמיבאווא", > 
והגאון | מהר"ר מאיר כותב אליו בכבוד גדול ובאחת התשובות" שר 
לכבודו -לאמר :  .‏ . 


ממשה עד משה, לא קם כמשה 6 


משה עלה , אל אלהים חיים , מאד נעלה, כפיו פרושות השמים 
שבח וגדולה, מנה אחת אפים , ששון וצהלה, מספר. ימיו כפלים * 
העמק שאלהּ, משיב ישק שפתים, הגבה למעלה בין צופים ורמתים 


| (חלקת מחוקק סימן .י*ו) 


זמסלאנימא עלה ונתקבל לאב'ר בווילנא מקום חותנו הרב הגדול מהור"ר 
זאנוויל שהזכרנו למעלה , והנה לא נודע השנה שבא לפה וכמה שנים היה , 
ורק זה מצאנו שבשנת \'" נהג נשיאותו בווילנא ושפט בצרק קהלהו, (בית 
הלל יורה דעה קע"א, ‏ "א), וכן נראה מפסק על דו"ד שהיה בין הרב 

א) הרב בעל פני יהושע בספרו - זה , חלק אורח חיים פימן י*ד, | אומר : הנה כבר = 
מימים רבים יותר מעשר שנים נשאלתי על מעשה כזה ממש מן החכם מוהר"ר משה מסלאנימה -* 
יצ'"ו והשבתי לו תשובה באריכות כן" ומ"מ יש בודי תשובתו שהשיב על תשובתי . ומה 
שחורתי וכתבתי אליו, וכנראה שכוון אל הגאון בעל ח"מ שנשא ונתן עמו בהיותו בפלאנים. 
והוא או רך בשנים, כבן הי או יוותר מעט , 

ב) יתכן שכוונתו אל רבינו משה איפרלאש (הרמ"א) 


ל 
קרא שוד סוכת תמיז לפיק 


הרב המופלא החכם הכולל פילוסוף אלהי אביר הרופאים 
מהר"ר יוסף רופא מקנדיאה , אב'ד היה בהאמבורג ובגלילות 
אמשטרדם.. בן כבוד הר"ר אליהו דיל מירגי וצ'ל ; 


שאו בבי יללה ‏ וְקִינָה. וספרו באבלות ובאניה , ומרורים 
שאו בלענה . כי נפל שר וגדול במחנה. אשר היה עטרה 
לחכמי מורשה ותכונה . נאבדה החכמה ונסתרה הבינה . 
הנמצא כוחא בכל עבר ופינה . ימה וקדמה נגבה וצפונה , 
אשר רוח אלהים - בקרבו נתונה , חכמתו בחוץ תרונה .- 
נשמתו תחת כנפי השבינה, היא גנוזה וטמונה . 


(מלקחוליו) מהרו וספדו אוי והוי על גבר , | על גאון 
אשר בין הגזירה עבר , כי הוא זה יוסף המשביר בר . 
\ אשר שמעו הולך בכל עכר , מפרק הרים ופלעים שבר , 
ולא נעלם ממנו כל דבר . בלשון מדברת גדולות ספרים חבר , 
ספר נובלות החכמה נכבדות בהם מדובר . התכונה בפשוטה 
ועיבור.. לעשות ספרים הרבה גמר וסבר . ובכל שבע 
חכמות היה כגובר גבר, לא הניח דבר קטן וגדול , הכל 
אסף וצבר . 


(מעכר 6חד 755 פליון) . . .. (זוהר הר)קיע ונהורא . 
מפתכל באספקלריא המאירה . כל מהלכי צבא. השמים ראה 
(הבינה) ויספרה ,. (מעשה בר(אשית אלהים אשר כל ברא, 
נאה דורש ונאה (מקיים) באר את התורה , ומופלג (בקי) בכל 
שית (סדרי) משנה וגמרא . 


(מעכר סנכי ללד עליון) צעקו מר בלשון , וחיך (אוכל מי 
יטעם לו) . היה לנו לחומה ולמסתור ביום זעמו חרון אף ועשן, 
תמים וישר פעלו. קדוש יאמרו לו. וכבוד אומר כולו.. 
(0כן מלד סתפפוכס %חת) אלופי' ומיודעי', היה תלמידים כבניו, 
. שתו בצמאם מימי מעיניו, לאור הוציא כל משפט בית יוסף 
ודינו על מכונו ועל אופניו, ענה אחריו אי חפיד אי עניו, 
ראוי היה שתשרה שבינה על פניו, אלא שאין הדור. זכאי 
לעמוד לפניו , 
( קצבל וסשעו ככך. ססמתוכס) > 5 .1 405 
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בא לבית מדרשנו והארץ האירה מכבודו>אשר יצק מים על ידי האדון שז 
לו: מדות רבו מהור הרעיונים כוּלו אומר כבוד כ השמים למוהר לם | 
מז' י"א), ו 


א 15) כבר הוכרנו מדרך הלמוד = של מרבית העם בישיבות אשכנז 
ופולין , שצווחו | עליו גדולי: החכמים, והוא העסק בפלפול של מה בכך , 
שאכל כח העלומים של הדור החדש הבריא , ומימב שנותיהם כלה בהבל . 
והנה לדאבון נפשנו פרצה המחלה הזאת גם בבתי מדרש של חכמי ליטא , 
אותה ראה הרופא הגדול הר"ר יוסף שלמה דילמידיגא , ותַארָה במחוג עטו 
בסמניה המובהקים ואומר : הגם כי מלא רחב ארצך ישיבוּת ומדרשים הלא. 
מצער הוא בערך ריבוי האישים , וכולם כאחד רודפים אחדי המחיה והבלבלה 
הגשמית , משאוּת שוא ומדוחים , גם המסולתים שבהם השוקדים על רלתית 
ה' שערי ציון המצוינים בהלכה הנה כל מגמתם להיות מלמרים שופטים או 
ראשי ישיבות א זו רעה חולה וכו' ואחרי | אשר כלו הזמנלם היקרים במפעות 
לירידים ולמשאות בעצה נבערה ולא הבינו לא בחכמה חצונית ולא בתתורה, *) 
נעשים צוררים לתבונות ומכעיסים ונוכלים לומדיהם ומחבלים כרמיהם באמרם ' 
אין חפץ לה' בחצי גבור שגונים מדקדקים . מליצים חגיונים ולא בשעורל" 
הלמודים , וחשבונות התוכנים וכו' (במכתבו אל החכם ר' זרח המרוקי עמוד 
ג), ועוד אומר :: בי נשבעתי בכל המדינות שהלבתי בערים וכפרים שמבחר 
ישראל פזורים לא ידעתי מבניי עמי חוקר ודורש בחכמות הלמודים , פעמים * 
הרבה נסיתי בני | הרבנים והקראים תלמידי אם יצלחו ויאריכו בהתמדה. כי 
אמרתי אעשח לי עור כנגדי להקל מעלי טרה חשבונות רבים ואחד מהם 
לא מצאתי יוכל לסבול גם בחלק לשוני בחכה משכתים עד שהיו מתאוים 
ודופקים על דלתותיהָ כרגע קטן שבו להיות בועטים בה וכו" (שם עמוד ד'), 
והנה | אם נאמנו דברי היש'ר בנוגע אל החכמות הלמודיות , כי לא מצאו* 
להם אוהבים מחבבים אותם כראוי, ונאמנים דבריו לשעתו ולדורות שאחריו , 
באותו ההמון שקוראים עצמם לומדים והפלפול של הבל כל תורתם ואומנתם , 
מה גדלו ורמו דרכי חכמי קהלתנו יצ'ו אשר הקדישו ימיהם לאהבת התורה 
ולמודה לאמתתה , ולא היו צוררים לתבונות , כאשר יעיר הדור שאנחנו בו , 
וביחוד הרור הסמוך די עדות כי הותירו .אבותינו חכמי ווילנא שכם אחד 
על כל בנו גילם בתורה ובחכמה , וכל כך גברה השקידה המהורה ‏ -בבתי 
מדרשינו , | עד שהפליאה לעשות , והוציאה לאור עולם , חכמים מופלאים, 
עמודי ההוראה לכל בית ישראל , והמה חפידים קדושים ומהורים , 


*) | מדי דברנו בכבוד מעלת האיש הגדול הזה אשר היה ימים בסביבותנו וחנה פה קהלתנו , 
והאציל מרוח חכמתו גם על חכמינו לשעתו , כדרכו בכל מקום -מעברו ותחנותו. להביא 
מרפא בכנפיו לגוף ונפש ,4 ראינו לתת יד. גם למצבתו אשר הקימו לו במקום מנוחתו 
בק"ק ‏ פראג , בין מבחר מצבות גדולי קהילתנו, כמו שהיא נמצאת בספר גל ער אשר 
יצא לאור- זה מקרוב ע"י החכם ר' קלמן ליעבן, 81 


0/0 ב ) 0 . 


. | | 
שכם אחד את הכמי הקראים , אשר כנראה הבנו את גדולת תכמתו, 
והוקירו | את ידיעותיו הרבות ‏ ביתר ‏ שאת מאחיו הרבנים , ולשאלות החכמים 
= מיודעיו חבר הרב היש"ר את פפריו הנפלאים היחידים במינם המפורסמים + 
בשם הכולל ספר האילם , מן החכמים האלה הם: התכם ר' זרה ב'"ר 
נהן הטרוקי אשר היה דר לעת ההיא בוילנא , | והיה חכר ליראי ה' 
+לעוסקים. בתורה שעל פה וחכם גדול ברוב החכמות ומקובל , הוא שאל 
מלפני הרב היש"ר שאלות נכבדות בעקרי הדת והחכמות במספר עינות המים 

והתמרים אשר מצאן בני ישראל באילם , ע'כ קרא ספר שאלותיו איל 
משאילותיו אלה אנחנו הואים | את בקיאותו בתורה שעל פה ורוב שקידותו 
ואהבתו לספרי חז"ל ועם זה ידיעתו: המקפת בחכמות הלמודיות והטבעיות , 
בתשובית השאלות האלה כתב היש"ר ספר מעין גנים . ומכתבו המפורסס 
בשם מכתב 117 ע"ש תחילתו . החבם רבי עור א במר ניסים אשר למד 
לפני היש'ר מדי שבת בשבתו רש"י עם פירוש המזרחי , והראב"ע, (אילם 
ח').. החכם ר' יאשיהו במ' יהודה למד גם הוא לפני הרב הגדול הזה , 
ונגם הוא בא בשאלה לפניל בהיותו בווילנא , מכתבו נכתב ביום | כ"ג פיון 
שפ"ד , ומתחיל ,ארז בלבנון" ותשובת היש"ר אליו ידועה בשם' נר אלהים 
כן נראה מסמיבות התשובה אל השאלה ברפוס אבל ההשקפה בתוכן התשובה 
חראנו שהיא מוסבת על שאלה אחרת (אילם דף נ"א נ"ב) ‏ . ועוד חכם 
אחד שלא התפרסם שמו ואליו כתב חיש"ר מכתבו היקר המתחיל. ,אילן 
ששרשיו מרובין"  ,‏ וכו'ובתוכו מפליג היש"ר בשבח השואל מאד , (אילם ע"ג), 


% 14) לרגלי הרב החכם המופלא ר' יוסף שלמה דילמידינו , בא 

| לווילנא הלמידו הרב המופלג בחכמה , ר' מ שה ב"ר מאיר סיץ, גם אליו 
פנה החכם ר' זרח הטרוקי בשאלותיו , והוא השים עליהם ותשובתו גם היא 

+ באה בספר האילם (מדף כ"ן עד נ"א), וממנה נראה כחו הרב בחכמות 
הלמודיות הטבעיות והאלהיות , כי נחה עליו רוח רבו, --- התשובה הנכברה 

הזאת נכתבה בשנת שפ'א (בן נראה ממה שאמר על רבו ,יופף בן שלשים 

ישנה" ותולדות יופף היתה בשנת שנ"א) , בהיות כותבה עודו צעיר לימים , 

ורבו | אוהבו ומכבדו מאר , ואומר עליו ,והנה אתך שמעי מבחורים החכם 

= הכולל כמהר"ר משה , והיא יאיר אפלתך ותתהלך במישרים". (מעין גנים , 
סוד היפוד דף נ"ו). והרב זרח במכתבו אל היש"ר אומר עליו :. והנה הבחו 

הנחמר למראה צבי המשכילים פאר החכמים כמר משה בר מאיר מיץ יצ"ו 


עוד נמצא זכרו בפנקס המדינה בכתב הועד הרבנים והנבחרים מיום ג' כ' תמוז ת"ל, 
ָמיום ד'ו' מנחם תַ"ל, בק"ק ספעלץ חתום חמישי הצעיר צבי חירש בלא"א מוהר"ר שלמה הלוי 
זלה"ה נקרא הירש דרשן מווילנא והוא הוא ר' הירש פג"ל הנזכר בקריה נאמנה צד 87 סי 
.99 והשערת הרש"י פין ואולי הוא הדיין וכו' כנראה לא נכונה, ועדות ר' חירש בעצמו נאמנה 
מאד כי חתם הירש דרשן ולא מחופק"ק כאב"ד צר"ל, ע'כ התאר אב"ר אשר כינה אותו בעל 
.גבורת אנשים בלתי משוס כבוד . 


. - 79 -- 


הרמ"א) . הרב הקצין ‏ מוהר'ל יש ע יה במהור"ר משה לייזרש , מחותנו של ' 
הגאון המפורסם מוהר"ר אפרים ולמן שור בעל תבואת שור ע"י בנו הגאון 
מוהר"ר יעקב שור שהיה התנו (גדולת שאול דף ו"ו), וכבר זכרנו בחלק. 
הראשון (11 %) , בי באו שלוחי קהל ווילנא לברך את המלך וולאדיסלאוו 
בעת הנתן כתר המלכות על ראשו בקראקא , ושמותם ר' ש מואל ב"ר משה 
ור' לייזר ב'ר משה א]. בשנה שצ?ב, וכנראה, הם שני אחים קציני וגדולי . 
קהילתנו, = ור' לייזר ב"ר משה הוא המפורסם בשם ר' לייזר קצין והוא 
חותנו של הגאון מהור"ר *משה שפירא הנ"ל . 

% 15) בימים ההם היו אחינו ‏ היהודים הרבנים מקורבים עם הקראים 
אשר בווילנא ובטרוקי (עיר מושב הקראים מאז) כי היו . הקראים -נמנים עם 
הרבנים למפי מלך ושרים , והרבנים שהיו רבים מהם היו אלופים לראשם , " 
ועפ'י ההתקרבוה הזאת נמצאו גם בהם, תכמים מופלגים אשר זכו לעמוד 
לפגי הגאון המופלא החכם הכולל הרב ר' יוסף דילמידיגו הידוע בשם היש'ר ב] 
בהיוחו בווולנא ובגלילותיה , ולבוא ‏ עמו אחרי כן בכתובים , החכם הנעלה 
הגה בבואו | לרגלי. הנסיך | ראדזיוויל , לפולין להיות לו לרופא , סבב ובקר 
את בל ערי ליטא , ללמד עם כל החפץ ולהשיב. לכל שואל , וביחוד הותיר 


א] ר' משה זה הוא האלוף הקצין והנריב האיש משה ב"ר אליעזר מק"ק ווילנא 
שנדבה לבו להלות סך מסוים מכספו לעטר ‏ הדפסת הש"ם בלובלין משנת שע"ו עד שצ"ט , 
מאמר ר' רפאל נטע ראבינאוויץ בקונטרם .דקדוקי סופרים אדות דפוסי השפי"ן הנספת 
למסב מגילה . / 

ב] היה פה ווילנא' רופא הדוכס ראדזיוויל משנת ש"פ עד שפ"ד, ויש בידי שיר בקורת 
עלין מאד"ם חבהן הפלא ופלא גם בס' כנסת ישראל. כוּהב הרשי"פ בצד רל"א את תולדתו 
מה מעט בפגנון אחר ומחשב שם את פפריו אשר הבר וגם ציון מצבתו. ועור מצבה שניה 
בשם ר' יוסף שלמה אחר הוא ונזבר בפ' לקורות היהודים בלובלין לובלין תר"פ, גם בפי 
מרגניתא שפירא הנ"ל צר 11. , יְ 

ולמען רעת דעתו של היש'ר על מדינה זו, כתוב בפ' אלים בצד .. ולפלניא בא 
בראשית ה" שפ"ט (בשנה זו הדפיס את ספרו אלים באמשטרדם ומן הנמנע שיהיה נודד > 
מטקומו בעת הדפסתו) וכפי הנודע לנו היה במדינה זו משנת ש'פ ער שפ"ר ולא יכול שאת 
את רוח האכזריות המתחוללות שמה, ואת ענני הבערות השוכנות על פי יושביו עם פרעות 
העם בלי רעת מנהגי מופר וד"א , כי גם כלכל נפשו במלאכת הרפואה ויהי רופא כל בשר 
וגם רופא השינים ומפליא לעשות וכו' ועפ"י רוב תקע אהלו במדינת ליטא אצל השר הדוכס 
רארזעוויל אשר לקחו לו לרופא (כנראה כתב זאת איש אחר בעדו) -- וזאת בתב בעצמו ; 
והאמן אחי שלולי הגלות והמלטול והדאגה הייתי מופיף לכתוב ולהבר כהנה וכהנה כי לא 
גפלאת שום מלאכה בעיני ולא רחוקה כי יסודות טובות היו לי והמה עזרו לי בכל עמלי, . 
במכתב , אחוז" הנדפם בפ' ,מלא חפנים* בערלין ת"ר צר 28 , 


הר"ר הירש סג"ל בא בשאלה בפ' גבורת אנשים להגאון מ"ו סאור אבי הש'ך וכו'" 
והגאון ר' מאיר משיב לו בכבוד גדָוּל ומכנהו האלוף ומיליף פ"ה ע"הּ ר*מ ואב"ר מחותני מ"ו 
מירש סג'ל ופרט התשובה הוא שנת שצ"ו (אחרי מות הגאון ר' מאנש זצ"ל) --- ובפ' ברית 
מטה משה (ברלין תפ"א) דף 5' ע"ב כותב : חנה נהירנא כר הווינא טליא בק"ק ווילנא שמעתי 
בשם הגאון מוהר"ר הירש סגל זצ"ל שהיה נקרא ר' הירש ר מאירש ספי אחד מתלמידין אהא , 
שאמרו חז"ל וברך את להמך (שמות כ'ג פ5' כ"ה) אל תקרא וברך אלא וברך , מכאן ברכת | 
המוציא מן התורה , והיה מפרש הגאון ז"ל וכו' עי"ש . . ו . 


, . שב 

% 19) מגדולי הדור בימיהגאון הזה בקהלהנו, היו בני הגאון המקובל האלקי 
ו" נתן שפירא בעל פפר מגלה עמוקות שוכנוהו לעיל :, 
שהיו חתנים * לוקחי בנות גדולי קציני קהלתנו. בנו הגדול : הנאון הגדול 
מוהר"ר ‏ שלמת שפירא , התן החפיד הקצין. והראש , מוהר'ד פייבש מק'ק 
ווילנא *). הוא סדר ספר מגלה עמוקות לאביו ושם עֶליו נוספות רבות , 
והקדים הקדמה יקרה מעידת על גדולת ‏ "חכמתו , ונתקבל לאב"ר ור"מ בק"ק 
סמנאוב , ושם קדש את השם בגזרת \7"7] והוא עודנו צעיר לימים , והגאון 
הש"ך בהקרמה לקינותיו | על הגזרה ההיא , מזכירו לברכה (אוּמר ,שארי 
הגאון הגדול מוהר'"ר שלמה ר"מ ואב"ד דק"ק סטנאוב יניק וחכים דברו 
בוקעים רקיעים ותהום נוקבות, בן הגאון הגדול מהר"ר נתן שפירא איש 
אלקים , מפיו יהלכו כדודי אש ושלהבות" . ואחיו הצעיר ממנו הגאון מוהר"ר 
משה שפירא חתן הקצין והראש השר והטפסר כה"ר לייזר מווילנא , 
גם יהוא דבר דברים קצרים וארוכים בהקדמה לספרו של אביו הגאון , ושם 
הם מתיחסים לחותניהם בתארים המכרים , שני האחים האלו הוציאו את 
ספרו של מר אביהם לאור בשנת שצ"ו כשלש שנים אחרי מותו . 

הרב הגדול מוהר"ר זאנו['% חותנו של הרב בעל חלקת מחוקק . 
(עיין חלקת מחוקק. פימן קכ"ט) וכמדומה לי , שהוא הנותן ונושא עם הגאון 
המפורסם מוהר"ר יושע מקראקא, (בשו"ת פני יהושע ח' חושן משפמ ח' אבן 
העור  ,‏ י"ח), והגאון בעל פ"י כותב אליו בכבוד גדול, וקורא אותו הגאון 
התורני וכו החכם הכולל וכו' . האלזף הדיין מוהר"ר אברהם רבי לאזרש 
חותנו של הגאון מהרש'ק . (תפארת שמואל, שבת פרק א). 
| הרב הגדול הגביר ר' וואלף נכדו של רבינו הרמ"א . וחותנו של 
הנאון הש'ך , הוא יצא מווילנא .עם הגולים ונתישב בהאמבורג (עיין עבודת 
הגרשוני סימן קי"ח) .| הקצין והראש כבוד הר"ר יעקב אליעזר בן הקצין 
כמוהר"ר משה לייזרש הנשוי בת בתו של הרמ"א ועזר בבספו להוציא את 
שו"ת הרמ"א זקן אשתו לאור , שנת ת' (הקדמת מוציא לאור את השו"ת 


ואשער כו הג"מ מאנש התקנא בהפומון, לכה דודי הנקרא ג"כ קבלת שבת להר"ש 
אלקביץ , אשר נתקבל בכל תפוצות ישראל לזמרו בכל ערב שבת וכן הפכים גם המהרש"א עם שאר 
אלופים , .ובני החבורה קדישא מקבלי שבת בק"ק לובלין לומר זה הזמר הנכבד בכל ערב שבת 
לקבל יום מנוחה בגילה ושמחה , 

בפ' עין יעקב פרוסטיץ שם"ב שמה נדפם, שיר מהג'מ מאנש . 

בשו"ת איתן האזרחי (אוסטרה תקנו) להר"ר אברהם ב"ר ישראל יחיאל הכהן ראפאפארט 
(שרענציל) דףנ"ב דרשתי בהספד הגאון הישיש מ"ו מאניש חיות ר"י ואב"ד דק"ק ווילגא בן 
הגאון ר' יצחק חיות ז"ל בשנת שצ"ו (תולדות ר' אברהם בפ' אנשי שם להר"ש באבער) . 

הג'מ מאנש עזב שלשה בנים, ר' יעקב אבי . הגאזן בעהמ"ח 5' ורע יצחק (פפר'א 
תצ"ב) וָרִ' פנחס, אשר אליו מתיחש בעל מצודת ציון ומצודת דוד על נו"כ , והגאון ר' שמשון 
בס' אור חדש להר"ר חוים ב"ר בנימין ואב באכנער |[אמשטרדם תל"א) , כותב הקשה לי 
הגאון מ'ו שמשון בן הגאון מ"ו מאנש חיות ותהא בקנקני בהיותי בק"ק קראקא זה לערך 
ח"י שנה. 

*) עיין בהוספות 


. 
7 


יבר על לבו לכרות ברית וכו'. בשמעי ממ עמ דו המוב כן יהיה לעולם ; 
ואחרי כי הגאון מ' שמואל בכרך מת בשנת שע"ה, הנה כבר קודם לזה היה 
הנאון ר' מאנש רב ונאון מפורסם ברורו, ואולי גם אב"ד בקהלתגו . וכבוד 
גדול נעשה לו ופרנסתו ברוח. הגאב"ד ר' מנחם מאנש היה מחותנו של 


הנאון ר' משה נשיא בא"י נכדו של הגאון ר' אברהם. בעל עמק ברכה (אבע" 


של הגאון בעל השל"ה) ע"י בנו הרב ר' יוספ יוופא שהיה חתנו של הגאין 
ר' מנחם (הקרמה לספר אמרות מהורות, ‏ פי' על תהלים להגאון ר' אליעזר 
איש הורוויץ , 

מן הגאון ר' מנחם מאנש נמצא חבור קטן בשם זמירות לש ב תאא] 
נרפם בפראג שנת שפ"א, -וברשימות ב"י להנאון רד"א נמצא: ספר דרךך 
תמימים מהג' מ' מאנש בהגאון מוהר"ר יצחק חיות וצוק"ל .והוא באור 
לפרשת בלק,. מיופד ‏ לז' חלקים הנקראים בשמות מסלה , אורח , תיב , 
שביל , מענל ,| משעול, דרך ,. בה"א חלקים הראשונים יתבארו הכתובים 
על פי פשומם , החלק הוי"ו עפ'"י הפוד, והחלק הזיי"ן חלק' ג"כ לשני חלקים 
הנקראים בשמות, דרך קרובה ודרך רחוקה , והוא רחוק בענין הדרוש, 
ובהקרמה סרדר וערך ערך הספיקות להיות [מבוא] לכל השבע דרכים וקרא 
אותה פתח עינים . ובלתי ספק הוא מהנאון אב"ד דקהלתנו . והגאון בעל 
שער אפרים בענין כל אמתא ברבועה מביא פירוש הגאון על זה, בוה"ל : 
ובשם הגאין מהר"ם חיות ז"ל , הרב' דק"ק ווילנא שמעתי (שער אפרים סימן 
ב"מ) ומפירושו וה נראה כי היה חכם בתכמה ההנדסה. ובספר לחם הפנים 
על יו"ד מביא בשמו מעם על בטול בששים עפ"י הקבלה (צמח דוד החרש) 
אחיו של הגאון ר"מ היו: הגאון ר' אברהם בהגאון מוהרר"י חָיות חבר. ספר 
הזלך תמים בטעמי המצות עפ'י פרדס כסרר התורה (קראקא שצ"ר), 
והגאון מו"ה אליעזר זקנו של בעל -בית לוי, (עיין: בהקדמת בית לוי). " 


מגמי חתימתו עד - ומננו , מזכיר את הגאון ר' מנחם מאנש , ומביא קצת מאשר זכרנו אודותיו . 
גם מוסיף בו דבר אשר מצאתיו ראוי להעתיקו פה בלשונו: והרב הגדול בעל מצודות ציון 
הוא נכדו וקראו אותו עם משפחתו בשם חהםיהי פרובינצא והוא חותם א"ע בשם 
אלטפשול ער. וכאשר דברתי מזה במקרה עם הרב הגדול החריף והבקי מוהר"ר יעקב 
יוטעפ ה' יאריך ימיו ושנותיו , אמר לי שגם הוא נכד להם וכי הם נכדי הגאון בעל השיך. 
והראה לי ספר יוחסין ממשפחתם בכתב ישן נושן אשר השאירו אבותם. אחריהם ומצאתי בו 
סבת ‏ כנוי המשפחה הזאת א ל ט שו ל ער , והוא , כי כולם היו גאוני וחפידי דור דור ומקום 
מולדתם היה בפורטוגאל ואחרי אשר גלו משם בעת הגרוש נשאו עמם אבנים ובתי כנסיות 
לקיים כי רצו עבדיך את אבניה וכאשר באו לפראג וקבעו משכנם בה (זקנם הגאון ר' פתחיה 
היה אב"ר בפראג כאשר הזכיר הרב בעל מצ"ר) בנו להם ביה'כ, ושמו בעצמם לתוך הכנין 
האבנים אשר הביאו אתם ויען היו האבנים מביה"כ ישנים לכן נקראו א לט שו ל ער, ומשם 
נפוצו על פני הארץ , 

א] וגם בשם קבלת שבה ועליו הסכמת הגאון המהרש"א , בהיות המהרש'א בק"ק 
לובלין וז"ל ,אשר אזן וחקר הרב המובהק החכם השלם הגאון מ"ו מנחם מאניש אב'ר דק"ק 
טורבין, בן ‏ הגאון הגדול מ"ן יצחק חיות, נ*ע הנדפם ברפופ הטתוקק צכי בן | אברהם 
קלונימוס יפה . י הנש"ך 


= +מחצה ה' יָאריךָ יטיו בנעימים וכפאו יתגדל ויתרומם למעלה למעלה *) ועלי 
היות הנאון ‏ ר' יצחק הזה, אביו של. הגאון מנחם מאנש מווילנא. יעידו 
הדברים הבָאים בפתח שער ספר זרע יצחק , ו"ל : חבור נחמר על כל 
משניות מכל הש'ם אשר כתבו ולקטו התלמידים מכתבי רבם חרב הגאון 
החסיד המפורםם המקובל כבוד מוהר"ר יצחק חיות ו'ל אב"ד דק"ק סקאליא 
(במדינת לבום) באמ"ו מוהר"ר יעקב חיות בהגאון הגדול מאור הגולה האלהי 
| מוהר"ר מנחם מאנש חיות זצ"ל אב"ד דק'ק ווילנא בהגאון המפורסם רבן של 
כל בני הגולה אב"ר דק"ק לבוב וק"ק קראקא וק"ק פראג שחבר ספר אפי 
> רברפי ושאר חבורים רבים, הספר זרע יצחק נדפס בק"ק פפר"א שנת תצ"ב 
אחרי מות המחבר נכד הגאון ר' מאנש בשנת תפ"ו *') וזה מה שמעיר עדות 
נאמנה שהרב זקנו אב"ר שלנו נפטר סמוך לשנת \' וכנראה שצ"ן , כמספר 
העולה מן השם ו'ש'מ'י'ם שבסוף המצבה , ויפלא בעיני שלא תארו על המצבה 
את אביו הגאון המפורפם בשום תאר כראוי לכבודו , אולי לא ירעהו כותב 
> הנוסחא . 
בשו"ת חוט השני נמצאה , תשובה מהגאון הגדול ר' שמואל בכרך 
אב"ד בק"ק ווירמייזא אל | כבוד חכם וגאון מוהר"ר מנחם מאנש יצ"ו (םי" 
לא) שהוא בלתי ספק הנאון. ר' מנחם דווילנא , וכותב עליו בכבור. גדול , 
ואחרי רוב התארים והתשבחות הוא אומר.; תופם משוט .רב החובל עד צואר 
= יחצה ה"ה ז"ל אהובי מיועדר להיות מחותני האלוף המופלא ר"מ מהר"ר מנחם 
מאנים יצ'ו ***) וכנראה מלשון התשובה באה לו שאלת הנאון ר"מ בהיותו 
אב"ד , ואולי בווילנא , להיות המשיב כותב : מאשר וכרנו ממרחקים 
ובס' טיב גטין שמות נשים אות ג' סק"ב בתב בשם הנאון מ*ו מאניש חיות , עיי"ש . 
הפ' שיח יצחק שיר לליל פפח עם פירוש (פראג שמ"ו) 
הפ' קרית ארבע מזכירו בספריו ולא נדפס : 
אחות הג"מ יצחק חיות היתה אשת הנאון מהר"ל מפראג (עיין עיר הצרק בהערות 
9 ' ; 
*) חגאון החכם מהור"ר חיים יאיר בכרך , בהזכירו שמות הגאונים שקראו תגר על 
למוד הפלפולים והחלוקים אומר : ולא ראיתי וקריתי אדם מפפר בשבחן רק מהור"ר יצחק 
חיות בהקדמת ספריו פני יצחק ופחד יצחק, והקורא חלוק ובלוק שכתב בהקדטת זה ספר פ"י 
יעיד ויראה איך נשתבש רהמנא ליצלן , ע"כ (חות יאיר פי' קב"ג), ויתכן שגם מטעם זה לא 
נתפרסמן ספריו , ויקרה מציאותם, עם היותו רב וגאין מפורסם בדורו . 
**) הרב הגאוןר' יצחק במוהר"ר יעקב חיות מחבר ספר זרע יצחק היה מן הגדולים 
המיוחדים בדורו , וכבר בשנת תל"ח הרביץ תורה בישראל ותפם - ישיבות ,: ובפוף ימיו היה 
אב"ד ור"מ דק"ק פקאליא ונפטר בשם טוב ביום שני כ"ז אלול .בשנת בתוג"ה ואנח*ה , והנית 
י"ג ספרום בכ'י והם. א) הבור דרשות על התורה אשר דרש טוב לעמו. ב) על ההפטרות, 
ג) על תהלים, ד) פירוש על רש"י שעל התורה. ה) על המשניות. ו) על גפ"ת. ו) שו"ת , 
= ח) קצור יורה דעה, ט) על תרי"ג מצות . י) חדושים בקבלה, יא) קצור ובאור | מעץ חיים . 
יב) חבור על תוכחה ומופר, יג) חבור על דקדוק, -- ומכל הספרים האלו לא ידענו כי אם 
מחבור שעל המשנה שהוציא בנו הרב המופלא מוהר"ר א ליעזר וקרא בשם זרע יצחק 
(מהקדמת בן המחבר לזרע יצחק) 
*י*) החכם שהוציא לאור בזמננו את ספר צמח דוד, והופיף עליו שלשלת התכטים 


ו 


, - 68 - | , 
יצחק חיות הרב הגדול אשר שמו יוצא בכל תפוצות ישראל , והוא העמיד 
חלמידים הרבה, והרביץ תורה בישראל וחכר ספר פחד יצחק א] ושיח יצחק 
זספר. פני. יצחק וחבורו ב] הגדול <קרית ארבע ושאר חבורים זולתם , הוא בא 
לבאן ק"ק פראג בשנת דש"ם והיה פה ראש ישיבה ואב"ד שלש שנים 


א] ס' פחד יצחק ביאור על אגדות חז"ל אדות החורבן בפ' הנזקין, לובלין של"ג. 
ב] פ' פני יצחק, חכם הכולל הגאון מ"ו יצחק ש"ן הנקרא ר' יצחק חיים שקשר והיתר 


איסור לנפשו וחדוש בו חדוש , מלא וגדוש, שלא נמצאו בראשונים, וגם האחרונים, וקרא " 


אותו פני יצחק, כל הרואה אותו ישחק , לכן כל איש אשר ידבנו לבו ולאסור איסור על 
צפשו. להאיר אל פניו תמיד , אפרו . ורדו וקנו באוסר וגם במנה : 

ותהי ראשית התחלתו בשנה השלישית לממשלת אדונגו המלך האדיר זיגמונדוש 
השלישי יר"ה בשנת אשרי אנ"ש יעשה זאת, קראקא שנ"א , ע'י יצחק מפרוסטיץ, 

(הערה, קורות היהודים בזמן זיגיפמונד אויגופט יב מאיי 1566 . 

עיין הברמל שנה שביעית נוּ' 99) , 

וחותם יצחק בלא"א הר"ר אברהם נצר מגזע חסידי פרובינצא 0% 

ובהקדמתו יקונן על מות בנו רכב בחור התחתן עם האלוף הר"ר אליעזר מארפטשיק , 
היה ראש בק"ק עירו קראקא בפולניא ומנהיג מדינה בדורו, נכבה נרו, בעת הדלקה נר 
חנוכה , בק"ק קראקא , ותוך שבועים מת החתן הנ"ל. בטבת אשר בו הועד יום חתונתו י"ב 
טבת בק"ק פרוסטיץ בן עשר ושמונה . 

הספר חלקו לארבעה פנים , פני הפתח, פני הבית , פני שלמון, פני אהל, אילן בחור 
נקסף בינקותו, צמח יעלה כשחר בקע אור תורתו ה%ה מוכן בילדותו ובבחרותו, להרביץ 
חורה לרוב בקיאותו , ולהתפיס ישיבה לגודל חריפותו, 

ואחרי מפתחות הסימנים בתוב . 


ראה ראינו אחד מבני חעליה , בלי שהייה, ושמו נקרא בישראל מנחם מכונה מאנש 


בן בעל המחבר הגאון הגדול מ"ו יצחק שליט"א , ועם היות אשר הוא מציץ מן החרכים יראה > 


בריפי עיניו , בעד האשנב, איש אמת דובב חובר חבר אל הידעונים והוא היה כבר אבין 
הגאון הנזכר באשר השפיע הופיע מאור תורתו שמץ, ומהפך ברמץ עד אשר להב אש דת 
תעודת חמדת הכמתו מטפפ ועולה למעלה מעשרה ע'כ אין תחום וגבול למרכבות הוד: זין 
התפשטות תבונתו ולהיות שהדבר כן הוא, על כן עמד בנו הנזכר ואזר כגבר חלציו במליצותין 
זדרך קשת קפת הפופר לספר ספר היוצא מגזע כבוד אבי עד הנזכר ולספר מעלותיו תהלותיו 
זמה מעשהו לאיזה דרך יחליק אור הוויתו ותכניתו היותו תכונתו קשה להבין ולהשביל , 
ע*כ נשא -משלו ואומר בשיר וזמר בעזר האל הגומר , וכו* , . 
זאת הקינה חברה צורבא מרבנא אברך הו'ר מגחם מא נש בק"ק פרגא העדינה , 
גוסדרה בדעת בתבונה, על חרבן ציונה, ועל שרפת ק"ק פוזנא , ועל העדר אחיו רכב בחור, 
ד' שמואל שיננא, לערב ילין בכי ולבקר רנה , . 
וראשי החרוזים מהשיר מנחם מאנש. בן מורנו הרב רבי יצחק חיות יגדל בתורה חוק 
אמץ אמן ואטן. ּ 
; נופדרה זאת בירח מנחם 
הכפל הקרב איש מנחם 
נקרא מאנוש בן רב נעלה 
. הגאון ר' יצתק חיות 
כולל זיו הוד ארבע חיות 
/ כאשר מפיו אנו חיות 
כי הוא אב בית דין ראש גולה 
חיבר באב לפרט ק'רץ 
אל למשיחו ורים' ק- [ 
למשוך היובל בקרן . 
איל יצחק כקרבן עולח ,  --‏ . > . 


ם 
> הגאון ר' מנחם מאנש ודורו * 


8 11) המצבה העהיקה בבית מועד לכל חי בווילנא , נושאת עליה 
שם הגאון הגדול מוהר"ך מנחם מאנש ב"ר יצחק חיות, ומרוב יושנה 
מחסרה השורה. הראשונה וטלה אחת בתחלת השורה השלישית אשר הוספתי 
מסברא. ובהּ תרבר , : 


או בסה יבר ביפך, טל 
(חשך) היזם עלינומשיח ה' רוח אפינו 
מים ילו עפעפינו, אוי נא לנו כי חטאנו 
נפלה עטרת ראשנו , שמש חשכה בעדינו, 
ה"ה הגאון הגדול החפיד והעניו נ"י ע"ה פ"ה 
דגמ"ה: ר"מ \ ואב"ד: כבוד מורינו ורבינו 
מנחם מאנש בן מחור'ר יצחק חיות 
= זצ"ל , ויצאה נשמתו המהורה בנשיקה יום 
ב' ח' אויר כי פנה היום שמש וירת 
קדךרן ושמים , תנצב"ה ; 


הנקודות המורת על פרט השנה נמצאו על ר" 7 במלת קדרו ועל 
הפ"ם במלת ושמים ועולה לשנה רמ" וזה לא יתכן , כי לפי המתברר 
מיחום אבותיו ותולדותיו , חי כמאה וחמשים שנה אחרי כן , ובלי ספק מטעות 
נפל בפהוה הנקודות אן שנמחקו איזה | מהם. אביו מוהר"ר יצחק חיות , 
הוא הרב הגאון הגדול בן דורו של בעל צמח דוד, והוא כותב עליו :. ר' 


א] בבר הראתי 8פ' עיר ווילנא בצד 1 כי לפני הג"מ מאנש היה רב אב"ר בשם 
אברהם ג"ל עיי"ש , וגם ארות ר' מאנש עיי"ש , ופלפול הרשי" שמה אך למותר, 


0 


מפורסם בקהלתנו בתחלת המאה הזאת ובאמצ עיתה , בבל ואת נוכל לשפוט. 
בצרק, כי לא היו בני ווילנא אחרונים לכונן כסאות לתורה ולחכמה , ואולי 
היותה רחוקה קצת , לפי ערך מעוט העוברים והשבים בימים ההם, מגבולות 
המדינות אשר מהם יצא תורה לישראל , והעדר בית הדפוס בגלילותינו אז, 
סבבו את פני הרבר הזה, שלא נודע שם גדולי קהלתנו ולא נתפרסם בעולם 
וכבר מצאנו בתחלת המאה הוזאת פסק מדייני עירנו, בשאלה שבאה לפני 
הרש"ל, משנת שי"ז, והחותמים עליו הפ : מנחם אליקום טרירו יש (שם 
משפחה אשכנזית או צרפתית) משן5ם בלא"א הר"ר יחיאל " ולל"ה, ‏ משולם 
ב"ר יהוד. ורבוי החכמים הגדולים בקהלתנו בסוף המאה הזאת ובתחלת. 
המאה הסמוכה , מעיר מן המאוחר' על הקודם כי כבר היו פה ישיבות 
חכמים גדולים לפנים , והתורה מוכנת ומזומנת להגלות בימים מועטים ; וכגר 
היה אור זרוע לחכמים ולנבונים , הציץ ופרח , הלך וגדל, הלך ואור עד 
גכון היום , וקרנים מידו לו , 


-- 259-ל לה 
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= מאה שערים , בזרע אשר זרעו בטו עובדיה , האפילות היו חריפות , והאפלות 
מאורות ברקיע שמי חכמת ישראל , מאירים למרחקי ארץ, וממדינות רחוקות 
> באו הנה לשמוע דבר ה' זו הלכה , והגאון מופת = דורו התכם. הכולל. ' 
מנשה בן ישראל א] שלח את בנו לפולין ללמוד תורה *). ובשימנו. עין 
על עלילות | גדולי מדינות פולין וליטא בימי המאה הזאת , נראה | לשמחת 
לבבנו כי הם יפדו אבן פיגה להוראה , בררו והאירו . באור הבקורת. התוהנית 
את ספרי .חו"ל ‏ וגדולי ישראל הקדמונים בהלכה , . ופירושי המקראות ; דרשו 
וחקרו במחקר הדתי עפ"י דרכי . החכמה , : ויסורגת הפלוסופיא . = בי עם. היות 
ראש עיונם ועפקם בישיבותיהם בתלמוד. ופוסקים , אהבו וכבדו ספרי. החכמה 
והמחקר,: מהם חברו. בזה ספרים כמו: .הרמ"א. בפפר תורת העולה, בעל 
הלבושים בספרו לבוש פנת יקרת שהוא, באור על חמור ומפרשיו , ולבוש 
אדר היקר, על הלכות קדוש החדש , - והגאון מוהו"ר יהושע. ולק. בַעַל הסמ"ע, 
-הגאון ר' יעקב קאפעלמאן בספר אהל יעקב, ועומק הלכה , \והפלסוף -מהה"ר 
יוסף בספר גבעת:המורה וכתונת-פסים ; ומהם אשר שקדו עליהם ועסקו בם: 
כמז הגאון החפיד ר' מנחם מטיקטין , והגאון המקובל נהן שפירא , ודומיהם . 

> ובבלל היה הדור הזה, דוו דעה והשכל אשר בכתו להתחרות ‏ ולמוד את 

- עצמו" עם מיטב הדורות אשר ראו אבותינו בספרד ובאשכנז בעוד היותם 
לבטמח על אדמתם, אם לא בכמות ורבוי הנושאים הנה באיכות ותכונת 
חכמתם , ואף יפה כחם בעומק העיון ובשנון הרעיון , אשר קרא לאור הלימוד 
המפולפל האשבנזי השולט אז בכל אהלי התורה , אולם המדה הטובה חזאת 
שהיא תפארת לגדולי החכמים מלאים ברכת ידיעת התורה ושבעים רצון החכמה, 
המשתמשים "בה להבל את נעימת הסברא הישרה, נהפכה לרועץ בבתי 
מדרשי החכמים הבינונים ותלמידיהם אשר עזבו מקור מים חיים, את למוד 
ההלכה "למעשה ‏ לאמהה , והניתו את ידיעת חלקי התורה בקרן. זוית, ‏ וישפיקו 
בילדי סברות -רעועות , במעשה חדודים ללא הועיל ; לשוא צעקו על זה מרה 
גדולי הדור, והרימו- קולם בכהה, ולא השכו ליסר ולהוכיח , לתעב ולרחק את 
הלמוד הזה, המחשיך אור התורה, ומקדיר שמש התכמה, כי כבר פשם 
המנהג הרע הזה, ונשתרש בלב מרבית הלומדים, וגרם רעות גדולות וצרות 
מכאיבות לישראל כאשר יבוא בהמשך הפפורים ' 

- 
, %) זה מעמד התורה והחכמה בימי המאה שאנחנו בה, בקהלות פולין וליטא 
\ הרחנקים והקרובים אל קהלתנו ווילנא יצ"ו, ואם לא נודע לנו שם חכם גדול 


- א] תולדתו בספרו (נשמת חיים) לייפצינ תרכ"ב . 

*) בספרו נשמת חיים , בהוכירו מה שקרה לו עם כנו ר' יוסף בן ישראל בהיותו 
בדרך שובו מפולין לראות את אבותיו, הוא אומר: לשנה הבאה שלחתיהו עוד הפעם השנית 
למדינת פולוניא ותיכף הניעו לעיר לובלין עיר גדולוז של חנכמים וסופרים וגו', והבן היקיר 
הוה , היה חהריף בת למוד וכקי בד ל שונות,(מאבר ג' פיק ה) . 


2 


גמרא , קילע | אל השערה , הלכות מדרשים ואגדות ספרי וספרא, חכמת ‏ 
הדקדוק עד גמירא, נבוכים מורה וכו", :ב מ"חה שנה. הפר ור 
רומה בשנת נהן בן א"א מהר"ר שלמה (שצ'"ג) . הנאון מוהר"ר שמואל 
ב"ר יוסםת איש לובלין חבר ספר לחם רב (פראג שס"ם) . הגאון מוהר"ר 
משה הרב זבולון אליעזר ליפשיץ, | אב'ד בבריסק : בעל ספר זכרון 
משה , (לובלין שע"א) . החכם הפלסוף האלהי אב בחכמה רך בשנים מהר"ר 
"סף ביר יצחק ביר שלמה הלוי ממדינת ליטא , חבר ספר גב עת 
המורה, ג'עיונים ‏ , השגות על ההקשים הפלסופיים של וביגו הרמב"ם 
בספרו מורה הנבוכים בשנת שע"א וי"ו אלול ונדפם בפראג שע"ב א' כפליו : 
והגאון ‏ המפורסם מוהר'ר | שלמה אפרים א] לונטשיץ | בעל | הפרים. 
המפורסמים עוללות אפרים , כלי יקר וכו' אומר בהסכמתו על ספר גבעת 
המורה : כי בא המחבר (מליטא לפראג והתחיל ללמוד החכמה בעניני הפלוסופיא 
והחקירה באלהות מאז נודע טבעו כי יש לו שם ויד בחבמה הנ"ל עד כי 
העידו עליו חכמים גדולים מן קהלתנו אשר שמעו ולמדו ממנו ספר מורה. 
הנבובים ועניני החכמה הנ"ל, ומן הגדולים האלו היה הגאון המופלא מהר"ר 
ליפמאן בעל תוספת יום טוב שלמד אצלו את ספר המורה, ועשה הגהות 
ובאורים ‏ על ספר גבעת המורה , של רבו בחכמה זו , והקדמה להנהותיו , 
עוד חבר החכם הזה ספר כתונת פסים מבאר מעלות התורה על השבע 
חכמות עפ"י הקדמות ויסודות מספר המורה , להסיר השטנה אשר כתבו עליו 
על אשר ערב לבו להשיג על ספר המורה (נדפס בלובלין שע"ד) [מכתבי 
הרב ר' שלמה מדובנא] , 

א 9) אלה המה המפורסמים בחכמי הדור במדינת פולין וליטא , אשר 
באו , ועמדו ללחום מלחמתה של תורה ולכבוש לה את ארצות מנוריהם 
מלבד החכמים שלא נתפרסמי בחבוריהם ובאו נזכרים בספרי דורשי הדורות 
") ובגבורת חכמתם הפכו את הנשמות לגני עדנים , נהלו את צאן מרעיתם 
איש איש במקומו , והשקו את העדרים מבארות מים חיים אשר חפרו המה 
במחוקק במשענותם , ויהיו למופת, כי הצליחו שרמות ליטא ופולין להוציא 


א) עיין בפ' גלעד צר .. 


*) הרב בעל צמה דוד מזכיר כמה מהם בשמותיהם ואומר : ובימיו (של הגאון מהר"ר 
שלום שכנא) הרביצו תורה בישראל והיו ראשי ישיבות גדולי עולם במדינות פולין ורייפן : 
ר' קלמן ווירמש ר"י בק"ק לבופ , הנקרא לעמבורג, ר' קלמן האבר קאשטען ר"י בק"ק לבוב 
ואוסטרא , ר' יהודא קראשוויץ ‏ ר"י בק"ק לעמבורג ר' משה שטארך ר"י בק"ק קראקא, ר' 
אהרן היה ר"י ואב"ד על בל מדינת גרוים פולין וכבר היה גם כן ר"י ואב"ד פה ק"ק פראג , 
וגדולים אחרים זולתם (ש'"ץ) ואומר עוד : ובימיו (של הגאון מהרש"ל] הרביצו תורה בישראל 
בארץ פולין ורופסיא גדולי עולם ואנשי שם : ר' הירש בלומבלא, ר' הירצקי ראש ישיבה 
בלעמבורג ר' אליעזר | ר"י בבופק , ר' יצחק כהן בקרעמניץ , ר' בנימן ראש ישיבה בגניזין, 
ר' מרדבי רייס ר"י בבריסק גם ו' שמעון היה שם ור"י בחעלם , גם רי זלמן ראש ישיבת 
,מהעלם , ר' מרדכי זינגער-ראש ישיבה בקראקא (של"ב). 


ה 


בבוד בפראג יום ה' ח"י אלול שס'ט (גל:עד ‏ 8), ומתלמידיו של הר"מ: 
"יפה, הגאון החכם ר' יעקב ב'ר שמואל הנקרא קאפלמאן ב'ר בונם 
| מבריסק:דקוא (ברייסטגוא) , חבר בפראנקפורט ספר אוהל יעקב פירוש על ספר 
העקרים בשנת שמ'ג בהיותו בן כ"ח (נדפם קראקא שנ'ם) , ומתואר על 
שער הספר בשם ,החכם השלם הפלסוף האלהי" עוד חבר ספר עומק הלכה 
באורים על המאמרים להז"ל בחשבון ובהנדסה (קראקא שנ"ח) ובזמנו החכם 
הנדול השלם הרופא המומחה ר' של מה ל וריא בלובלין שואל מלפני הרש"ל 
| בן משפחתו והוא 1"ל משיבו בכבוד גדול , (שו"ת מהרש"ל פימן כ"א) ובאה 
הסכמתו על קונטרם לוח החיים, בצרוף הסכמת הרופא המומחה מוהר"ר שמואל 
| בן מתתיה רופא בק"ק לובלין . 


8) וחותמי ברכת שנות המאה הרביעית הזאת, העשירה והאדירה בתירה 
בחכמה , הגאון זקן בית ישראל ר' י[אל א] במהור"ר ש מואל פירקיפ יליד 
| מדינת ליטא תלמידו של הגאון החפיר ‏ שלמה ר' ליבש מלובלין, הוא 
רבינו יואל אשר בנה בית חדש בישראל , והרביץ תורה פכמה קהלות גדולות 
ומהם בלומבלא ובבריסק ובסוף ימיו בקראקא, לימד ‏ והורה = בישיבה 
ובהשובות לשואלים יותר מששים שנה נאסף אל עמיו זקן מופלג בשנת ת'א. 
הגאון הגדול מהור"ר מאיך אב"ד בלובלין, חתנו של הגאון. יצחק הכהן 
חתן הגאון מהר"ל מפראג , חבר ספר מאיר עיני הכמים בחרושי הלכות הנודע 
בשם מהר"ם. לובלין ושו"ת מהר"ם, ועוד כמה חבורים הנזכרים בהקדמת 
בּנו לספר מאיר עיני חכמים ולא נדפסו . הגאון המעמיק הגדול והישר מוהר"ר 
שמואל אליעזר ב] במוהר"ר יהודא אידלש. מקראקא (שו"ת הב"ח פימן 
ע'ט) ובסוף ימיו אב"ד באוסטרא  ,‏ וספריו המופלאים חדושי הלכות וחדושי 
אגדות מהרש"א , נודעים באהלי שם . הגאון החריף מוהר"ר יחושע ביר 
יוסף ג] שהיה אב"ר בכמה קהילות בליטא בהוראדנא (פני יהושע או"ח סימן 
| ד') ובבריפק (שם יורה דעה ד') ואח'כ בק"ק קראקא תלמידו של הסמ"ע 

(פני ‏ יהישע ח"טמ ז' | א"ה יו"ד) , מחבר ספר מגיני שקמה ושו"ת פני 
יהןשע (הראשון) . הגאון המקובל מהר"ר 11[ ד] במיהר"ר ש ל מה שפירא, 
-בעל ספר מגלתעמוקות , ובנו הגאון מוהר"ר | שלמה בהקדמתו לספר 
זה מדבר נכבדות בהפלגת חכמתו בכל מקצעות התורה והחכמה: ידיו רב 
לו בכל התורה בנפתר ובנגלה בתכונה ופלפופיא מאור הנולה ר"מ וריש כלה 


> לו העווז והממשלה בעיר ואם קראקא, לו משפט הבכורה, מקרא משנה: 


א] תולדתו צפ' עיר הצדק הנ"ל מצד 62 עד צר 79, 

ב] (מהרש"א)עיין בפ' לקורות היהודים בלובלין צד 54 ועיין שם המקורים בההערות 
1] תולדתו בפ' עיר הצרק מצד 99 עד צר 98 ובפ' אנשי שם צד 85 פי' קצ"ת. 
ר] מצר 52 ער 02 עיר הצרק ה:"ל ועיין מרגניהא שפירא הנ"ל . 


<בולה.. 


- 


ו 


יד לרד"א , נמצא , שו"ת. להג"מ. מנוח המכונה הענדל ב"ר שמרי' "ל , לרבו = 
הגאון מהרש"ל, וקרוב לו בטיקטין הגאון החסידר מהר'ר מנחם (נחום). 
רוד ביר יצחק תלמיד הרמ"א , חכר הגחות על הרי"ף וחמררכי הידועים , 
בשם הגהות | מהר"ם טיקטין, | וכנו | הרב ר' אשר בהקדמתו אל] 
ההגהות | האלו מפליג | בשבח תכמתו ומזכיר | את הספרים | הרבים | 
שחבר או הגיה מר אביו ואומר : לא הניח דבר קטן וגדול וכו' , כל ספריו ) 
תקן והגיה עד מקום שידו מגעת, בראש סדר תפלות ופיוטים , חח'ת 
תרגום | רש"י והרמב"ן ככסף ממורטים , ספר הזהר , והחייט ותקוני והר | 
כעצם השמים לטוהר, ושאר ספרי קבלה וספר המורה, והרבה כאלה כל, 
שיטות התלמוד עם פירש רש"י ותוספות ושאר פוסקים וכו'. על פסק שלו: 
הנדפם באלפם סוף גיטין, נאמר וכן עשינו כאן במיקטין של"ד, לפ'ק. 
ובחעלםהיה הגאון המפורסם מהר"ר אל'1, הנקרא רני אליה בעל שם א] 
וכנראה . הוא ר"א ב"ש אב"ד דק"ק ווירמייוא (שהיה שם קודם או אחרי, 
כן) , | שחבר אדרת אליהו פירוש על הזוהר בב"י, ובימים האלו האיר אור : 
הגאון המפורסם רבי לין[א ב"ר בצלאל ב] שהיה מקודם ר"י ואב"ד על 
כל מעהרין בעשרים שנה , ואב"ד בפראג משנת של"ג, וביום ד' אייר שנ"ב 
שם פעמי מרבבותיו לק"ק פוונן ונעשה שם ראש הישיבה ואב"דר על כל 
גלילות פולין גרול (צמח דוד) , ואח"כב קבע מקום תחנותו בקראקא ומנוחתו 


א] תולדתו בס' אור החיים לר' חיים מיכל מהמבורג ונזכר בפ' מאסף פעטערבורג 
תרס"ב , ברשימת רבני חעלם בצר 154 ובפ' ליקוטי שושנים ווארשא תר... בסופו , 2 

ב] נודע בשם מהר"ל מפראג, תולרתו בפ' מגילת יוחפין | עיין מה שכתב עליו חכם 
דורנו מו' שלמה יהודה ראפפורט בהקדמתו לפ' גלעד, שלא נמצא בפפרי (מהר"ל) זכר 
שהתעסק בחכמת הקבלה וכי לא נזכר מזה במצבתו (העתקה בפ' גלעד סימן 8) והנה בטורים 
הראשונים על מצבתו -נאמר , 


ארי דכי עילאה ותתאה גבר, 
עיין בבר ובלא בר, 
כל פרד"ם גכנס בשלום ועבר, 


ולדעתנו יש להוכיח מזה כי עפק גם בחכמת החקירה והפלפופיא הרתית הנקראת בפי 
רוב חכמי ישראל בשם פרדס, וכפי נודע מאמרם על ר' עקיבא שנכנפ לפרדפ בשלום ויצא 
בשלום , והמובן בו , ואולם הלשון כל פררם יורה נ"כ על ארבעה חלקי הפרוש לתורה הנקראים 
ג"כ בשם זה ויהיה במשמעו כי עבר גם בחכמת חפוד וע"ע , ומה נעמו אמרי יושר מהגאון 
שי"ר , בדבר הגולם המיוחפ לרביגו יהודה זה, וז"ל: אולם גולם לא היה מיציר כפיו של 
רבינו יהודה ז"ל, ולא בו הראה חכמתו הגדולה, כי אם בחלופו בחכם גדול וגאון תפארת 
ישראל, הוא תלמידו הרב בעל תוספות יו"ט ז"ל , אשר הלך בכל דרכיו ולא מש מנתיבותיו , 
כן ביושר שבל נפלא בהלכות המשנה והתלמוד, וכן בלמודי: חכמות שונות ומופר השכל כאשר 
נודרע לכלי קורא ומבין בפפריו , עב"ל , 

בקונטרם ברום עולם ונקרא ג"כ בשם ,משפחת סופרים" לר' משה אליעזר בעלינפאן 
נדפס שמה, חקירה מתולדות דורות צאצאי הגאון מהר"ל מפראג . 

עוד להנ"ל בספרו ,,שלומי אמוני ישראל" (אדעספא תרנ"ט) בחוברת א' גם שם תולדות 
מהר"ל מפראג. עיי"ש , 


ו 


7) גם בשאר ערי פולין נפתחו ארובות השמים, להריק תורה וחכמה] 
לרבים , ומן המפורפמים : הגאון מוהר"ר ישוע ולכ הכהן , א] תלמידם של, 
"הרמ"א והרש"ל , תפס ישיבה גדולה אשר יסד והחזיק חותנו הגביר הראש ר'; 
ישראל ב"ר יופף בלבוב , ובדקדוק הַחברים ופלפול התלמירים חכר ספריו 
| המפורסמים , דרישה ופרישה על הטורים, וספר מאירת עינים על ח"מ. עוד 
חבר ספרים בחדושי גפ"ת ופוסקים ובאורים על ספרי קבלה פלוסופיא ותכונה 
(בנו הגאון ר' יוסף בהקדמתו לדרישה ופרישה על יו"ד) , ונתבקש בישיבה 
וש מעלה ‏ שנת | שע"ד , הנאון החכם הכולל מוהר"ר מנוד המכונה 
הענדל ב] ג"ר שמריהן, בעל מנוח הלבבות על 5' חובות הלבבות , 
ובהקדמתו לספרו זה הולך ומונה את הספרים שחבר בכל מקצעות התורה 
והחכמה אשר לא יאומן כי יסופר וז"ל : ואלה הם הספרים אשר שקדתי 
עליהם להבינם ולפרשם כיד אלוה הטובה והרחבה, ראשונה כל ספרי המקרא 
בקצרה על דרך פשומם ודקרוק לשונם כו" וספר ארבעה מורים כולו קצר 
+ בכמות. ורב באיכות נוסף על מה שפירש בו בית יוסף כו' , במושכלות ספר 
הוח חן וספר מלת הגיון וספר בחינת עולם וספר המורה וספר העקרים וח' 
פרקים שחבר הרמב"ם וכו' ספר העקדה בכלל , ובפרט מעשה בראשית וכו', 
- בחכמה האמתית ספר המערכת ום' שעוי אורה וספר פרדס רמונים וספר 
1 רבינו בחיי וקצת | מאמרי הזהר החמורים וכו" ובספר התקונים כו' , בחכמת 
7 הלמודים בחכמת המספר והנדסה , ספר המספר למהר"ר אליה מזרחי, וספר 
" איקלידם שבעה מאמרים ממנו ומתוכם בארתי ההלכות החמורות במשנה 
זבתלמוד המדברים בחכמת התשבורת וכו' ובחכמת התכונה ספר הגלגל *) הנקרא 
אישעירא (שפהערע) הגדול והקטן וספר המוארקא נקרא מהלך הכוכבים וספר 
צורת | הארץ וספר שש כנפים וספר יסוד עולם לרבי יצחק הישראלי .וספר 
אלמאניסטי | הקצר המיוחס , לאבן רש"ד, עוד חברתי לוחות קצרים ברורים 
יודעו מתוכם מקומות כל הכוכבים ולקיות המאורות וכל הקורות אותם באורך 
שוח בבל עת ‏ ובכל * שעה ברקדוק רב וכו" על פי מאמרי רו"ל בסור 
העבור. כו' , ובחכמת התזיון ספר ראשית חכמה וכו" עכ"ל . וברשימות כתבי 


, 


ל 


א]| הוא בעל הסמ"ע מצבתו בס' מצבת קדש ה"ב לעמבערג 1869 ופדר תולרתו 
מצד כ"ב עד צד מ"מ ועיון גם זברונו בס' אנשי שם להרר"ש באבער בצד 80 ספ" קצ"ז. 

ב] סצבתו בפ' מצבת קדש הנ"ל צד כ"א ומעט מתולדתו ובס' אנשי שם להרר"ש 
באבער צד 72 סי' קע"א . 

*) יפר ה גל גל וכו', הם הספרים שהזכירם הרב החכם הכולל יש"ר לשבח במכתבו 
,אחוז" , בזה"ל : והר"י אביגדור העתיק ספר הפפירא ליואן סקראבוסט וספר תיאורקי לפרירביקו, 
ועל שני הספרים הגכבדים חבר הר"ר משה אלמושניני פרושים ארוכים ויקרים קראם בשם בית 
אלחים וזה שער השמים , עכ"ל . והספרים האלה ומחבריהם בשמותיתס ללשונותם הודיע הרב 
החכם הגדול ר' אברהם גייגער בהעת קתו למכתב הנ"ל וזם : 
838 1246 120500 58670 06 |[םם2108) 0658 6ע86תק5 6ום 
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אשר ההעטף בהוד לבןשן והבהיק את העולם , בעשרים שנה נהג נשיאותו " 
בהוראדנא בלובלין וקרעמניץ , והיה ראש ועיקר מגדולי ראשי ישיבות ודייני 
דשלש ארצות, ובחדש אייר שנ"ב בא לפראג (שם) ומשם נתקבל בפוזנן , 
ועלה אל האלהים בשנת שע" , ועמו היה תלמידו החכם המיפלא מהר"ר 
יהודא ב"ר נתן אשכנזי אשר הבר הגהות ופירושים על הלכות קדוש החודש " 
להרמב"ם ובאורים על ספר צורת הארץ בשם , באורי יפה , שנדפסו יחד > 
עם הלבוש , ּ 
6) ומעבר מזה , האיר אור התורה באוםט רא, ומווארמש אן 
מפוזנן הופיע ‏ לה הגאון המופלא מהר'"ר שלמף בהגאון מהור"ר יהזיא 
לוריא  ,‏ (מהרש"ל) ,| אשר נתגדל על ברכי ,זקנו הטהור החפיד ועניו ירא : 
אלהים ופרקו נאה איש השלום מוהר"ר יצחק קלויבער בפוזנן" (שו"ת > 
מהרש"ל ‏ י'ב) , ושמש את חמיו הגדול מהר"ר קלונימוס , שקבל מהחסיר " 
הגדול מהר"ר דניאל שהיה תלמיד מובהק ושמש את מהר"ר איפרליין בעל : 
תרומת הדשן , (שם צ"ח), והנה כבר היתה אוסטרא מקום תורה לפני בוא 
הרש"ל בשם , אבל הוא הגדיל תורה והאדיר . לעשות ישיבה גדולה , ואף 
כי היה רוב התלמידים מתחלה , עוזבים בית מדרשו , ובוטחים ופומכים על 
גבורת הזקן ובנו הגאון (הוא | הר"ם מפאדובה ובנו מהור"ר שמואל יזזודה) > 
ובזה מוציאים אותו חוץ למחיצתו , ומחפרים בריאות גופו" הועילה לו 
חכמתו הרבה והמקפת להרבות גבולו בתלמידים הגונים מכל קצווי ארץ (שם 
פימן מ"ז) וחכמת שלמה , והים אשר עשה, והעטרה שעטרה לו , נודעים 
ומפורסמים , ובסוף ימיו היה אב"ד בלובלין ושם עלה שלמה שנת של"ד . 
ובומנו וקרוב לו במקום , הנאון מוהר"ר יצח ג"ר בצלא5 הגר בולארמער, 
הבא כמסכים על כמה מפסקיו של הרש'ל " (שם א' מ"ו). ומגדולי תלמידי 
הרש"ל הוא הגאון מוהר"ר בנימן אהרן ב'ר | אברהם פלניק מהנר 
ספר משאת בנימן אשר הפליג בחכמה ובזקנה וזכה לראות בנים ובני כנים 
גאונים | יושבים על כסא ההוראה ומרביצים תורה , הלא המה : בנו הגדול 
הגאון מהר"ר יעקב יעמל, מוזכר בתשובות אביו (סימן נ"ח נ"ט₪ ס"ז ע' 
פ' ק'י קי'א), ‏ מחבר פספר נחלת יעקב פירוש על רש'י על התורה, 
ובנו | השני הגאון מהר"ר אבךךהם מוזכר בתשובות אביו (סימן נו"ן צ"ה 
צ'ט) ועשה איזה הגחות על ספרו של אביו , ונכדו בן בתו והוא שמתארהו 
אביו זקנו בתור סיני ועוקר הרים הרב ר' פִּייב5 (שם צ'ה) , ובזמנו היה 
האב"ד בולאדמיר מחותנו הרב הגדול תפארת הרבנים צבי התכמים מזה בן 
מזה הגאון מוהר'ר מש נרו ‏ בן הגאון החפיד מוהר'ר מנחם מענדיל 
ז'ל (שם בתשובה סימן ק"ם) , שנת שע'ט ומתלמידי הרש"ל הגאון מהר"ר 
משח ג'ר אברהם אג'ד דק"ק פרעמפלא מחותנו של הגאון בעל משאת 
בנימן ,| מחכבר ספר מטה משה, ועלה שנת שפ'ו (שו"ת משאת בניטן 
סימן פ"ב) . . 


- 


ו 


ה"מ"א, | א). ובימים אלו היה בבריסק השר הגדול החכם הכולל הגאון , 
מו"ה שאןל וואל א] בהגאון מהרש'י בן מוהר"ם מפאדובה , הוא הגבר 


| אשר למד לפני אביו הגאין , והשלים חוק למודו בבית מדרש החכמות בעיר 


/!\ 


= מולדתו פאדובה , והלך ללמוד. תורה בישיבות חכמי פולין וקבע דירתו בבריפק 
= ובחכמתו הרבה עלה למעלה ראש וגדולי האפרתים היושבים ראשונה במלכות 


מנדלים ומנשאים אותו, עד כי באה המסורת בפי אנשי מדינתנו, כי נבחר 
לשר או לפרעזידענט על עם פולין בע הועד , ועם כי זה דברי הבאי וגוזמא , 


-דבר אמת יצוק במסורת ואת , כי היה חשוב וספון בעיני הסגנים מאד, 


ויהי לנם , הנכבד הזה הרבה לעשות טוב לעמו וביחוד לבני קהילתו בריסק , 


= וחזק ותמן" ידי החכמים והתלמידים , בבנותו בית הבגסת הגדולה ובית מררש 


לתלפיות , ובהשאירו אחריו ברכה סך רב להחזיק בהם את ידי היושבים 
לפני ה'. ") וזכה להעמיד משפחה גדולה מלאה גאונים וחכמים , ושושילתא 
שלה נמשכה זה יותר משתי מאות שנה ולא פסקה עד היום ושכב עם 
אבותיו (שנת שע"ה) ובבריסק נהגו נשיאותם בימיו ואחריו , חתנו הגאון ר' 
אפרים זלמן בושל ]ב הנמנ ירי הירץ הכר מחבר ספר תבואות 
שור (נדפס בלובלין שע"ה), והוא אחיו של הגאון ר' אברהם חיים שר 
בעל ספר תורה חיים , וצאן קדשים , ואחריו בנו של הגאון מוהר"ר שאןל , 
הגאון מה-'ר מאיר . 

% 5) והקרובה אל בריסק, העיר הישנה הוֶראדנא מאורות נתן 
עליה הגאון החסיר השלם מהר"ר נתן בהר"ר שמשון שפירא, ג] ושם 
חבר את ספרו מבוא שערים פירוש על שערי דורא ,לבקשת תלמידים 
וחברים מקשיבים"עוד חבר פרוש על רש'י שעל החורה, נקרא בשם אמרי 
שפר (ע' שם הגדולים) , ונתן במרומים בשנת של"ז, והניח אחריו ברכה 
שני בנים גדולים רבי יצחק היה ראש הישיבה בק"ק קאבלא ור' יששכר היה 
ראש הישיבה בק'ק פינסק , ומשם נתקבל לאב"ד ור"מ בק"ק ווירמיישא (צמח 
דוד) , ואחריו הרביץ שם תורה הגאון המופלא המופלג בתכמה ובזקנה 
הנושא דגל מחנה ישראל , מהר"ר מךרדכי יפח ד] תלמידו של הרמ"א, 


א] עיין תולדתו בפ' גדולת שאול לונדון תרי"ר 


*) וזה מקרוב וצא לאור ספר נדולת שאול, מספר קורות חיי איש המצוין | וזה , 
ונפלאות גדולתו, וכבוד משפחתו, והטוב אשר עשה בקרב עמו , מלאבת הרב החכם מוהר"ך 


צבי הירש עדעלמאן אשר קבל וקבץ עדיות מפי ספרים וסופרים 


ב] עיין פ' עור תהלה הנ"ל צר 24 פי' ט'ו 

ג] עיין פ' עיר גבורים צד 88 וגם כל תולדות משפחת שפירא , עיין בס' 
מרגניתא שפיפא , דראהביטש תרנ"ט 

ד] עיין פ' עור גבורים צד 29 ובס' לקורות היהודים בלובלין צד 2 ועיין גם ההערות שמה, 
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ובימי | הגאון ר' יוסף היה אב"ד בקראקא הגאון המופלא החכם מוהר"ר. 
אליעזר ב'ר אליהן הרופא אשכנזי א] בעל ספר מעשי ח' על המאורעות 
הנכבדות שבתורה ובחיי האומה , וספר יוָשם לקח על אסתר (שנדפסו) . 
עוד חבר אלף השגות על ספר בית יוסף ופירוש על הרמב"ן שעל התורה 
בערך פירוש הרא"ם על רש"י (נובלות חכמה מ"ו) . והגאון | החכם הכולל: 
מהר"ר יופף שלמה מקאנדיא הפליג לדבר נכברות בשכלו המעולה , והיה 
קורא עליו גפן ממצרים הסיע ובו', = כי ממצרים נתגלגל ע"י סבות ועלילות 
ובא לוויניציא וגם שם לא מצא מנוח מחמת מהר"ם פאדובה וסיעתו , עד 
שהוצרך לישא רגליו לקרימונא ומשם לארץ התרתרים והברברים ממדינה: 
למדינה , (שם) ער שבא לפוזנא והיה לראש ואב"ד , ומשם עלה לקראקא , 
והרביץ תורה ושם נאסף אל עמו שנת שמ'ו או שמ"ז (צמח רוד , שה"ג): 
,והגם שלא העמיק הרבה בתכמות חצוניות עכ"ז לקחה אונו שמץ מכולן 
והיה כולל ומדיני ומכלכל דבריו במשפט וספרו הוא מהראוים להיות נקראים 
מתחלתם ועד סופם וכו' גם שעקבותיו לא נודעו לאחינו אנשי פולין ששם 
דר וגם ‏ למד בישיבה בימי |קוניו כי נסתרה דרכו מהם ולא ירדו לסוף 
דעותיו ורום רעיוניו" (נובלת חכמה שם), 


% 4) והעיר הגדולה והקרומה בריסק בליטא גם הוא היתה מ! 
הראשונות לבנות בהיכל התווה , כבר בשנת רפ"ו וכתה להיות ראש קהילות 
לימא מטעם המלך זיגמונד (6תט27811) אשר מנה את הרב ר' מיכאל ב) 
יוועפאוויטש אב"ד דכ"ק בריסק לרב כולל על כל מרינות ליטא , ונתנה המשרה הואת 
זרעו אחריו, (עיין ח'א א 7) והנה לא בא וכרו בספרי חכמי ישראל ,> 
ולא ידענו ממנו כי אם את שמו אשר מצאנו בפקודות המלך הנ"ל . אולם 
בראשית ימי המאה שאנחנו בה , נמצא את הגאון מוהר"ר נַפתקלי הירץ 
שר - אביל פה, ג] והא. בן. הנאון | טוהר"ר זלמן שור ממשפחת בכור 
שור אשר באה ממדינת מעהררן (עיין גדולת שאול) . והיה הגאון ר' נפתלי 
מפורסם בדורו מאד עד שבא בהסכמה על פסק הגאון מוה"ר שלום שכנא 
הנזכר , בחייו , (שו"ת הרמ"א םי" י"ד) , ובימיו או קודם לו מעט היו שם 
הוקן רבי קלונימום ד] ובית דינו חכמים מופלאים כמו שכותב הרש"ל : 
וכן מצאתי שפסק אב בית דין הזקן רבי קלונימום אשר מנוחתו כבוד עתה 
ק"ק בריסק בשבת תחכמוני וכל בעלי הריסין אבני פוּ הנמצאים שם עמו 
(שו"ה הרש"ל סימן ל"ו) . וגם הרמ"א כותכ לקדם רבותינו שבבריפק (שו"ת 


0 
א] עיין ס' עיר הצרק מצד 20 עד 0ל, ובפ' לוהות זכרזן הנ"ל איננו . 
כ] עיין טמה מעט ממכרונו בפ' עיר תהלה ווארשא 1886 צד 91. 
ג] עיין ם' ‏ עיר תהלה צד 28 ועיון צר 24 סי" י"ד ועיין גם ההעחה קיז 


ז - - . 7 - 7 
ל ד] עי' בם' עור תהלת צד 28 וגם ההלרה עו , עיי"ש הנשל 
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כָ"ה) . וכנראה מלא הגאון ‏ ר' ישראל בנו את מקום אביו בעיר לובלין , 

והוא נושא ונוהן עם הרמ"א ומהר"י צונצין . ומתלמידיו של הרש"ש , הגאון 
ר' חיום נ'ר. בצלא5 אחיו של מהר"ל מפראג מחבר ספר וכוח מים 
חיים ; ופפר החיים, והניח כמה ספרים בכ"י שמהם נדפסו זמן רב אחרי 


+ מותו: אגרת הטיול , ספר הצחות , אור החיים , ואחרי הגאון ר' ישראל, אן 


היה בלובלין הגאון הגדול ר' שלמה לוריא 0 וכרו עוד. (אַ 6. 
אחריו החזיק הגאון ההסיד השלם המופלג בחכמה אור התורה מהור"ר 


השלמח כ'ר יהודא ‏ קרא רבי שלמה ר' ליבוש מלובלין ; רבו של 


הגאון הב"ח , (שו"ת הב"ח סימן פ'), ובא בשלום בשנת שנ"א ונספד עם 


= שני גאונים אחרים שמתו בשנה זו הספד גדול בכל מדינה ומדינה ובכל עיר 
"ועיר / הקרובים והרחוקים (צמח דוד). וכנראה הוא הרב ר' שלמה ב'ר 
"יהודא , שנמצא בשלשלת הקבלה קינה עליו ועל בנו מהור"ר יהודא ב"ר 


שלמה שאץ ללכת אחרי אביו, בחצי שנה , אשר קונן אחד מתלמידיו הרב 
ר' שאול ב"ר דוד, ומתוכה נראה כי היה הגאון החפיר הזה, גם הכם 


- בחכמות ,דעת חדריו מלא מבאר חכמת שבע". 


% 8) רגנו משה ב'ר הקצין ישראל איסרלש ג] אשר. יצא 
מכית מדְרשו של הגאון מוהר"ר שלום שכנא יפר ישיבה בעירו בקראקא , 
והעמיד תלמידים הרבה גדולי תורה ועמודי ההוראה , והרביץ תורה כמו 
עשרים שנה, וחבר ספרים הרבה שהם יסוד ההלכות במדינותינו כידוע , 
וגם במחקר שלח ודו והאיר באורו את חכמת הדת , וזאת תורת הל עולח, 
ומשה עלה בשנת של"ב (או שליג) . | ומגדולי קהלתו בדורו הנדולים ממנו 
הממו הרב" ר'" המשה ב'ר י קותיאל לאנדו , חכם מופלג בחכמה ל 
(הרמ'א בשו"ת סימן ח') זגיפו של הרמ"א . הגאון מהר"ר יוסף ברו מררכי 
גרשון ב"ץ ד] הוא הרב הגדול שמוכתר בארבעה כתרים : כתר' תורה , כתר 
כהונה ., | כהר גדולה, כתר שם טוב , אשר חבר שו"ת (שארית יוסף) והרביץ 
תורה בישראל בקריה הנאמנה וכו' ק"כ קראקא והיה שם המיד אחד מראשי 
הישיבות ואב"ד קרוב להחמשים שנה הוא נתבקש בישיבה של מעלה בשנת 
שנ"א (צמח דוד) והוא השני לנספדים אז, (ע" 8 5) והגאון מהרש"ל 
כתב עליו: (,שארי ומחותני ה"ה האלוף המופלג מוהר"ר יוְחָפ כהן צרק 
נושא אפוד ואינני אלא כתלמיד הדן לפני רבותיו" (שו"ת מהרש"ל \ סי כ"ר). 


א] בהג"מ שלום שכנא הכל בפ' הנ"ל צד 20 . 

ב] בס הנ"ל צד 20 והלאה עם נופח מצבתו , ועיין גם צד 56. 
5 עיין תולדתו בפ' עיר הצדק לעמבערג 1874 . 

מצד 2 עד צר 18 וגם בס' לוחות זכרון דראביטש תרנ"ו, צד 7, 


- ד] תולדתו בפ' עיר הצדק הנ"ל מצד 98 עד צר 28 ובפ' לוחות זכרון ה / צד 9 
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- 
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מ 
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8 9) בסוף המאה השלישית נפתח מקור לתורה ולחכמה בפראג , 
הגאון | המפולפל מוהר"ר. יעקב פולאק ב'ר יצחק הלוי , :שי החלוקים 
והפלפולי' היה שם ראש הישיבה ואב"ד עם מהר"ר אייזיק בהר יעקב מרגליות 
ומישיבהו של מהרר"י פולאק יצאו גדולי ישראל עמודי ההוראה ; המפורפמים 
שבהם הגאון מוהר'ר מאיך מפאחובה , והנאון מוהר'ר שלום שכנא, 
(הגהות הרמ"א בסוף היוחסין) ונתבקש מהרי"ף בישיבה של מעלה בשנת 
ר"צ , למודו המפולפל אחזו רבים מחכמי הדור ,וראשי הישיבות במדינות 
אלו נוהגים בו לחדד את התלמידים , מזמנו עד היום הוה, אף שאין דרכם 
מקובל | אצל ‏ כל החכמים וישרי לב ורבים מראשי הגולה גדול' עולם: זקני. 
ומופתי דורנו אין רעתם נוחה הימנו" (לשון צמח דוד) . ואחריהם הי' בפראג 
הגאון | בי אברהם אדם גדול ומופלג בתורה והעמיד תלמידים הרבה 
והיה בקי בכל שבע חכמות ועלה אל האלהים בשנת ש'ג . הגאון ר' שלום 
שכנא א] תלמידו של מהר"י פולאק קבע ישיבה בלוב לין, והעמיד תלמידים 
רבים וגדולים , והמפורסם שבהם , הוא. הרב רכינו משה איפרלאש (הרמ"א) 
מרבה לספר מגדולת רבו ואומר : איכה אפצה פה וארים ראש לחרוש ולדרוש 
ולפפוק על מעשה הבא לפנינו בעוד מורי ורבי \ קיים הוא ובית דינו , הוא 
גולת | הכותרת ,| עטרת תפארת, גחלת הנשארת , גר ישראל ואורו יזהיר 
כזוהר השמים וכו' הוא אשר נודע בשערים ראש הגבורים הגאון מוהר"ר 
שכנא שץ, (ש"ת הרמ"א פי' מ'"ה) , ובנו הגאון מוה' ישראל בתשובתו 
אל הרמ'א בשנת פמירת אביו (שי"ט) כותב : וכן קבלתי הלכה למעשה 
מאדוני מורי אבי הנאון רבן ומאורן של כל בני הגולה מוהר"ר שלום המכונה 
שכנא וצק"ל הכ"מ אשר העמיר תלמידים הרבה *) מסוף העולם ועד פופו 
מפיו חיים ומימיו | שותים , וחי נפשי עולמים ‏ דזימנין פגיאין בקשתי עם 
הרבה לומרדים ממנו שיעשה פוסק ותשובתו היתה מחמת 4 רוב הפידותו: 
וענוהונותו אשר היה עניו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה ואמר ; 
יודע אני רשוב לא יפסקו כי אם כאשר אכתוב מטעם הלכה כבתרא , ואין 
רצוני שיםמוך העולם עלי , ומהאי טמעמא לא עשה נמי רבו הגאון מחרי"ף 
(ה"ר יעקב פולאק) שום ספר גם שום תשובה ששלחו מרחוק לא העתיקו 
אלו | הגאונים מה" אף כי היה נחשב בעיניהם כיוהרא (שו"ת הרמ"א. סי' 


א] תולדתו בפ' לקורות היהודים בלובלין תר"פ צד 18 עם נוסח מצבהו. 


*) והגאון ר' בנימין אהרן בעל מ"ב כ' באחת מתשובותי : וראיתי להרב. הגדול הגאון מהר"ת: 
שבנא ז"ל שכתב וגו' ולא מלאני לבי להביא דבריו בתוך דברנו זה בהיות כי הרב 
הנזכר עם שהי' חכם גדול ומופלג מאד סמך עצמו על גדולתו ורוחב לבבו ובחר לו לעצמו 
באור חדרש בפירוש הסוגיא במסכת קדושין מתוך פירושו יצא לו הדין לחומרא ואנו 
אין לנו עסק בפירושים חדשים כו', וכל ר ב ות יגו ושאר גדולי הדור היו כולם תלמירי 
הגאון הנזכר ואעפ"כ לא תשו לדבריו : (משאת בנימין סימן ט"ז) , 


נדוליווילנא 


07%-כ 


//7/-/- 


א 
מעמר התורה והחכמה בפולין וליטא במאה הרביעית 
לאלף חששי 


8 1) בבר הראנו לדעת, כי בסוף המאה הראשונה לאלף הששי 
החלו אבותינו ‏ לבוא ולהאחז במדינת ליטא , וכפי הנראה באו רובם הנה 
ממדינות ‏ אוסטרייך  ,‏ ביהם , ומעהרין , | דרך מדינות פולין הסמוכות ; וגם 
חבמת התורה ‏ גם היא אחזה דרכה לבוא במעונותינו , דרך ראשי הקהלות 
של המדינות האלה , ומוצאיה למסעיה מפראג , פוזנא , קראקא , לובלין , 
בפולין ,| בריסק , הוראדנא , ואוסטרא , בליטא . ואם אמנם לא השאירו לנו 
דורשי הדורות | זכר לעלילות חכמי ישראל בפולין ובליטא בהתחלת האלף 
הששי , וכשלש מאות שנה אין בשורה מוצאת בפיהם , ידענו נאמנה כי לא 
אלמן ישראל מה' ומתורתו, וכמעט מצאו הנדחים מנוח לכף רגלם , וכמעט 
הצליחו למצוא חית ידם, נשאו עיניהם אל הרועה אוהם מעודם, שומר 
הברית והחפד לבני ‏ יעקב בארצות פזוריהם, וישימו את נפשם לשמור לו 
את בריה תורתו שלא תמוש מפי זרעם , אפם הימים הראשונים היו ימי 
מלחמה ורגז ימי מהומה ומבוכה בכל מדינות אלה, ולא הפפיקו היהודים 
אשר חדשים מקרוב באו להאחז אחוזת מנוחה נדרשת לחפץ בנות בתים 
גדולים לתלמוד תורה וליפוד קביעות לישיבות , ואך בראשית ימי המאה 
הרביעית נשמע קול התורה בכמה קהילות ישראל בליטא ואדירי החכמה 
יצאו חמושים להרים דגל חכמתם לפני מחנה ישראל, ולא עברו ימים רבים 
והמטעים אשר ממדינות אחרות הובאו הנה , שתולים בחצרות בית ה', 
| * הפריחו גדלו ‏ והצליחו מאד , האריכו דליותיהם נטשו עברו ים ויכסו בצלם 
את כל ארזי אל ;| ומדינתנו הרצת את חובותיה אשר נשו בה הארצות 
הנזכרות | כפלים לתושיה. ותחת אשר נתנו הנה לנו מורים ורבנן ברשהונה 
שבנו נתנו למו באחרית הימים משנה, וילידי ארצני וביחוד קהלתנו ווילנא 
עלו לכסאות הקהילות הגדולות בגרמאניה והולאנד 


ו 


סעריו מעט מעט, ונתפזרו ספריו בכל המדינה זה בכה וזה בכה . וכה נתפררה החבילה של > 
הספרים יקרי ערך --- אשר בעמל ויגיעה | רבה אספם ר' יוסף הנז'. וגם לעת זקנותו כאשר 

הפך עליו גלגל הזמן, וירד מנכסיו , אלצהו ההכרח למכנר הרבה ספרים יקרים (אשר היו 
חביבים לו כבבת עינו) וביותר מה שהיו אצלו כפולים , מרביתם מבר לש"ב ובד'ח הרב 
הגביר המופלג בתורה וביראה ובנדיבות מהור"ר ידידיה ליפמאן עליאסבערג (שהיה התגו 
של הרב הגאון כו' מהור"ר שמואל האביד האחרון בווילנא וכזווג שני הי' התנו של הרב 
הגאון | כו" מהור"ר | שאו? קאצענעלען ביגין זלה"ה מוילנא), ולאחיו וחהנו הרב 

ְגביר המופלג בתו"י מהור"ר אליהן ישעיה עליאפבערג , מאיוועניץ (זכר שני האחיש 

ברכה) . אשר היה להם מכבר קובץ גדול מספרים. ונשרפו כל הספרים יחד בתעברת העיר 
איוועניץ (מוש"ק ב"א מנחם אב תרי"ח") חבל על דאבדין . 


וכחכר עיינת 15 כספר סינקוט פגכתי כמס טינויי נוסחלות מגמכם ומדרם טכידינו חך לה סספיק לי 
זמני 6ז, (לקוט סנוסתקות . ועל גכ סכפר כתוכ ,זט ספר סיל טל כנימין די גקוים *9"ו וכלקס שסול סוק 
, 


מספר םרתסו ב" בס בפל ם"י כסמםטלדס , 055 טנודקר גס טפות כמם"כ (ומתריו ססס"ד) טס המתכר 
,רי מכיר ב"ר אבא" ול" בר אבא מריי ומפ"כ ספ"י (ותתליו | ספס"ד) ,מתוכל קודס גזילת ספכד" 
5 סכינס מס ענין גזירות ספלד (זמן סמתכר ? -- עוד כמ5 דף פחד מתוכל לס" סילקוע סזס . וכתוכ עניו 


זס'יסלבון. : 


ו סכקיס יסדס סככ סגלון רבנו | משולם 31 כגד סככ סמולס : 


יהגו מזימותי ולא עמרו כי אחקור סודות ולא נחקרו 
כי אחקור סודות ואעמוד על יסיד הורות אשר מדור לרור. נמפרו 


סיר מס"ס כתים , (וכנרפס יס כסלימות) דככיס נמכפיס וחזקיס נגד ספל סמורס, (6ך לפי שטמעתי 
פזס. מקכרוכ . נדפס | כס סעתקתיו כזס, ונזככתי | מסוכת 


' דככי | תכמיס |(מיץ | פכ"ט) לקן ₪5 
סִ ( כ). ומם"כ פכותכ | ,נגד סרכ סמולס" 85 כתכ | כדקדוק, 
כי 65 דיכר מתומס נגד סרכ כ" נגד סספל . יו כככוד גגד סכלכ ומתתלס %עכ: 
לא כן יפוד הרב וחלילה אבל המעהיקים מדבריו פרו 


בלשון ערב נכתב והמה שבשו מכתב אדוננו ולא בארו כו' 


[של 5מנס בלמת סתננלותו | ות לסלדיק 5ת סלדיק = (סכמכ"ס ז"ל) סול מקפס ותסו, (ית עס 
קיוס , ופך (מוס ‏ 5כף 5ורף כי סר"ם ‏ 6כן תיכון . וסב"י חלתליזי מעתיקי = ס' סמולס . ₪5 סלתו שת 
ידס תלולס , למעול מעל לסמקיע | דככלי תמונות ודעות כלסס כדככי סכפל, (וכימימו ₪96 נתגלה 
גוף | ספר סמוכס כלטון | עככ כסותיות עכריות ככתכו- וכלסונו | כפכר ‏ 65 מפי עטו כל סכמב"ס . 
וימ לתוכ הלק סכלכון | כפחכיז עס סעתקס כלמנס כלמון 5פכפת ‏ מן סככ סתכס המפולסס כקי 


ו 


[דס, | סכ"ש מוג"ק ;"י) וככרפס ‏ גס סמטורר ‏ כעפעו סכגיש | הולכת סתככלותו , = (ובעל 


בני גים 
עס'ם בס 80 סלגים | כוס) וססכ ‏ 5ת"ז מ%מכו נגד סלכ, וסככס | כעסו נגדו (מכלי פגוע. כככודו) 
ויתספך | כתתכולותיו לדכר רכות וקטות ומכ : 


קנין| ומשפטים ויתר | ספרי | הרב עליהם רחמי נכמרו 
ספרי קדושים הם ועל דרך אמת הם הספרים באמת נסדרו 
מוכתר ביראת חטא 1 מי הכריחך לכהו דברים מבלי יחורו 
מה יעשו. כתר זמני משאון צרפת? וחרבותם לך פדרו, וכו" 


וע"ד 956 סספליס ‏ סל סכ"י | מוויפזין , | פעיר פוד | מסול זכר (שכת כספל ‏ ית7) 
5 תנ13611 זגו100780, 1 6בגו 6165011066 לתכס. סגדול ד"ר 5ינך, (5ד 944) סכל 
ס"כ כס עסי" ת"י כמלת | ספל פחד יצחק ככליפות, (סיינו גס סת(קיס 695 נדפסו) חקלתי ודרטתי 


ע"ז, | וסיוד = 5 ככיכור | כל9 סיס כידו כ" תמטס | סנקיס נדפסיס (ולף 6% סתלק סקטי טנדפם 
קלוכ) --- ופמיטת ‏ םו% סגיעס 85זני תכס | סז" 


: .. 


= דברים מועתקים מספרו זה , ולא הוטבו בעיני וירעתי מאז את האיש ואת שיחו בשאר פפריו, 
כי אמנם היה מעודו אוהב את עמו, וחפץ באושרם המדיני, אך בעת נאסף אלופו הרמבמזץן 


אל עמו, לקח הוא א"ע לדרך אחרת, ויפנה עורף ולא פנים ‏ אל דת משה וישראל , ושיטתו 
היתה לעקור את הבל, וגם דבריו בספר ‏ הנז' כמעט על קוטב הלז י סבו, לכן נאמר אל פפרו : 
לא מעוקצך ולא מדובשך !--- אין לנו חלק בדוד, בשנותו את טעמו , 


בד) צד 38 ,ר' יוסף בא"א מהו' שלמה מוויאזין" מצאתי נכון לכתוב זאת לזכרון בספר, כי זה 

האיש המפורפם ר' יוסף מוויאז ךל 3 שהיה בעל תורה ובע" מעשים 
מובים (גם אביו הרב ר' שלמח זיל היה ב בתורה ויראת , ה' ונזכר לשבח מכבור ‏ בי"ז 
הרב הגאון מהור"ר מנשה איליער זלה"ה , בראש ספרו אלפי מנשה, שחעיר אותו לפרש 
לשון תוספתא בעירובין , ותארהו ,המופלג וצדוק? ,; ושמעתי שהוא חובר פירוש על מדרש רבה, 
וקראן בשם בית המדרש) עוד היה מצוין בתכונתו: היקרה , כי מימי נעוריו עד יום מותו 
(ער"ח סיון תר"ח) הקדיש את כל ישעו וחפצו לקנות ולאסוף אליו ספרים שונים ויקרים , (וָהיה 
בקי מאר בשמות חספרים ומחבריהם ודפוסיהם) והתאוה הואת היתה לאש בוערת. בקרבי לכבו 
באין מעצור , ויהי" הנקל בעיניו לשלוח שליח מיוחד כברת ארץ, כדי להשיג ספר אהד אשר 
וחפר לו ! --- ויבזבז ע'"ז כמעט כל הונו עד אשר עלתה בידו לקבץ עקד ספרים גדול , יותר 
מחמשת אלפים נדפפים, מלבד כמה כתבי יד 10) אך לדאבון נפשינו, אחרי מותו, נמכרו 


0) ונסג עוכת עין כספליו 5סכפילס %ף לעי תלת , זכלס 15 6לוס לטוכס 1 
מעטריס טנס 6טר םתלתי ממנו ס' ילקוט סמכירי על תסליס | כ"י, על פיז בכועות , ומִפתתי כעת כספב 
וכלון לפני סעתק סקדמת סמתכר , וקול כי יכרכני כל סקור מכין תחת מםר ההן 5/5 5 
ו"ל: אמר המלקט, סתלמעיס ססיו <פניגו וסלכניס תכל כדולנו:, קכעו עתיס לתולס ופלפלו כתכמת 
קגמר, ועלתס כיד: וסגיעו (תכלית תפלס ותקל ככודס, עד פתככו ספכיס , כספיריס מפיכיס , כמותמ 
ותסול., = בתיוב ופעול , ועטו סמוכות לדת, ספליס כסדור יכפן על ידיכס , עמודיס =כר סכית נכון עליסס, 
סש" יד ושס. לפני | גדוליס. וכמוטכ זקניס , לסס קורק סבלגל סולו בכו פס | כטעי. כסמנים , = ולכתנו 
קפלי יד יוסכי = קככות | בממו. ימי סנעוליס למעדנות , \כליכו. ימי 0 [רות קתלי סמתקדכיס וסמטסכיס 6 
סגמות , | תככנו כי | סתסלון ימן 5מככו עוד תזון לכל מועך וזמן, ‏ כני - תסו ומ5חכו = עלמכו הכלקון 
[קלתי מכפן ומכפן , תרכו הַשיכ ספסיפס , וליכל | סתועס , ולמ של ,. כי סת:;כנות על סכ 
תגכורת סמכתס ולקוטי סלימוד וסשמיעס , ולעלכוכ סמתככס מלות סועס , ל זס סתעולבתי 6ני סמולקט 


מכיר ב"ר אבא מרי ב"ר מכיר ב ר טודרום ב"ר מכיר בן הרב רי יוסף ב"ר אבא מארי וללה ו 


כ כובתי כמעי | כסיותו | כלת סכטלגין נתט3 , ופת פוסעיס גמנס , בש סיתס לי למנס , | וכקמתי 
למפו דככי תפך למטוך כסן סלככות , ולסעיר. סמתמכות , ועי יותן סומע לי , לסכים סלנפוס ס 5של א 
טיקבעו -5סס טעות 15 כגעיס לקלו) כספל סוס - 16 = ככיול ויסמעו. ויכינו ( קלס כלי פר וכלי יגיעס 


וימ5 ו (סס מנות זחת | סמלגטס | סתר 8םל פין דעתס לטכות ו ולסכין ממועס , וקכפתי לסס 
המדככות |סלגדות , וכתכתי כל מדרם ‏ חיש על מקומו ועל פסוק סכפוי , להמשך התכיו לפי תומו 
לי פס סספל ילכוט , כי לקטתי חותו :\ 
ומפר ,. 6% רנתתי דכר משר 00 כתכתי כספרי תל 


, 


-- - 5 - 
סמדלם ומן סמככס ומן רגמכם, ירופלמי ותוספת6 ספכי 
2 


-י לוו 955% . 
ל נכיתיס תהלים איוב. משלי כפי תי וכיד %6וס 
סטוכס , זולתי פס בסנתתי דרך ככתס ועגגס , שחין מדס נילול מפתת מסכס ,. וסני 5 מתכמס תכב בי 


ולעת ותבונס. 6פל כלכי , תכלתי הספר ‏ םוט |ל₪ לככודי עסיתי \לס לככוד כית. סי , כי סמלפכס סז 5ת 
חין כס לסתגדר , לסשתכת ולסתפפל כי | 5פי' תינוקות | טל כית רכן יעטו , ופים. פון כלכן למל 00 ועסס 
כמוס , 530 עיקר מתמכתי ותכלית כונתי (סועיל 5חים חס כמוני , | עס סיות כספי' סתכמיס ומ185 כו 
(ל לפפמויס בכ המדלטות. וס6גדות מפוזכיס ומפוכדיס פס (סכס. ולוכס. חונס כמפיס כמקומס , ובטרדות 
לבס בת(מוד כדינין כפיסול וכמותל ‏ ₪5 ימ65ו ידיסס 965תכ סמדכם גד ככל פסוק ופסוק כפי סללוך 
לסס , וסספר סוס יסי. (סס. מכו5 לכו עד תכונת מתטכתס |כונתס , וחולי. יזכרוני לטוכס , ממר. לכף. זכות 
ידוכוני, = וכמתזני מדק | יטקמני | סשס סעוכ | יכפר | בעד , | \כתני | כמעגלי 5דק למטן | שמו: = ומס' 
0 עזכ. מכ כידו העזל סיכולת וסתמלס , = ו0ל כל יודע | ספל 628ל | סמתילס ,| עזכי מעס ‏ ס' 
עושס ‏ כמיס ותלן. עכ"ל ססקדעס סנפלפס כלתות לכונ . וסספל 0ל1 (על תסליס (כדו) | סום מתזיק 
נרך | ם(ם מחות עליס 0 תי כויגען ככתיכס טוכס . סתחלתו ,שרי ספיט" ,פ' ערכי פסתיס כעמלס 
דכליס 6מר ס' תסליס" כו" וסופו : 356 סכ" מוכתו מקלסתו טנממר כל סנטמס תסלל יה סלנויק" . תס 
ונם(ס כ(כ"ע כ"ס - שרףל ‏ מן סעולס ועד סונס פמן -- (ומכותלי סקדמתו וספלו נכתס לת 
סיס (פניו ילקוט סטמעולי) וסוף מוכיר ככל סספל , כל מדרם ומדרט כסמו , וכ' עס ספלק מגמלף . 


-- 9 


כ 
ן 


נעמרוב הגדולה בארץ רוסיא" (עי' מגלת איבה דפוס ברעפלוי צד 57 בהערה , ומש'כ שם 
1 

קרמ"ק ש"ך אליה שהביא התוי"ט | הוא בלי ספק ר"א בעה"מ פי' ירושלמי דורעים הוא טעות 

נדול, כי היה מאוחר מהתוי"ט)  ,‏ ובש"ק (ד"א ג"א א') ר' יונה ב"ר קלמן ברושיאה כו' רי 

טלמה לוריא ברושיאה, וזולת וה בהרבה פפרים , וע' למעלה הערה י"א , 

מז) צד 14 ,וכנראה גלו אז (בשנת תט"י) גם שאר הגדולים דמפוהסמים בני ווילנא 

נו' ולא בשנת ת"ה" בלי-ספק כן הוא, ועי' בבית הילל ( יו"ר פי" ר"א פיק אי ) שכתב וו"ל: 

אך בק"ק המבורג. נוהגין. כן לעש מות [מקוא ות] ע"י גשמים , *ובאמת כשהייתי שם אב"ד ור"מ 

נמה שנים , ודרשתי וחקרתי שם על ידי מי נתיפר מנהג זה ? והגידו לי שאיזה לומדים שבאו 

מן הגולה ק"ק ווילנא בשנת תט"ז 0% ובאו לק"ק המבורג וקבעו מנהג זה כו' עב"ל ,וע" 

בשו"ת צמה צרק (ש ואלה ק"א) וזיל אתת לקדמאי אתתא אחת כו' ואמרה כי כבר העידו על 
| 1 

מיתת בעלהה, איש אחד ואשה אחת בק"ק ווילגא בפני ב"ד , והיה בידה כתוב וחתום מאותו 


ב"ד שהיא מותרת להנשא לאהר, אלא שאותו הכתב גאבד ממנה בדרך בפלימתה מק"ק ‏ 


ווילנא מחמת רעש חמלחמה בקיץ תט"ז לפ ק בו' עב"ל , 


יז) צר 15) הק יאהן השלישי סאביעסקי , ובחגגו +ת חג עלותו על כסאו בשנת ,1676 
כו' כצ"ל , ויש להעיר מה שנמצא בפ' דה"י שיהודי אחד (אשר שמו היה בצלאל) נשא הן 
וחפד 6 - פאביעסקי ויהיו לו מהלכים בחצרו , וכל הדברים שם היו נחתכים על פיו., 
והפולאנים אותו בשם , מרדכי השני" כי גם המלכה דברה עליו טובות , 

יח) צד 20 ס"ס 289 עי' בס' תורת הקנאות להיעבץ דף ס"ד סי' ע"ב ,וז'ל שכתב חד מחכימייא 
מהתם אודיע שע"פ מכת מדינה לא היה באפשרי לזוז מקיר העיר וחוצה 


במקום המשפט שמה יצא הרשעה לכל מדינות ליטא, בק"ק ווילנא התחיל. המושל שלהם 
לגזור גזירח \ לגזירה ממש. לגרש ולכלות ח"ו הכלל כולו, וב'ה שנתן את המשולחים לרחמים 


בעיני הדוכס לבטל כל המחשבות אשר יזמו לעשות כו - ונראה משם שהיה וה בערך 


פופ כ 
44 תקי" ,ב 


יט) צד 21 ,וביחוד העיר הומיין" טעות וצ"ל העיר הומייה או כמו שכותבים שם בנופח הגש 
,האמייה" דמתקרייא האמלייה מתא דיתבא על נהר שאז ועל נהר דיעדנא ועל 
מי מעינות" והיא בפלך (גובערנעמאנט) מאהליםב . 


כ) צר 26 סוף סימן % 29 ראיתי כתוב אשר ר' הירש ב"ר יופף רב דחעלם הדפים בשנת תקמ"ט 

(1789) מחברת אחת בלשון --- אשר נושאה ,רעיונות ע"ד תקון 
מצב. היהודים ו ואופנים נאותים איך לשו לתושבים (בירגער). מועילים לארץ 
מולדתם" ואנכי לא ראיתיה , 


כא) צד 27) מטעם הפקודה הנ"ל מיום 30 אקטאבר 1795 כו' ויתכן שמאת התקנה הואת 
כו" היתה נסבה להקמת דפוס לספרי ישראל בהוראדנא בעת ההיא, והוא הדפופ 
הראשון לספרי ישראל בליטא ע"כ, הוא ללא אמת , כי כבר היה בית הדפום לספרי ישראל 
בהוראדנא איזה שנים לפני שנת תקג"ה (1795), ובאוצר ספרי נמצאו + ספר צורת בהמ"ק 
להגאון 5 תוי"ט , וציור תמונת הבית העתיד מן הרב הגדול המקובל המפורפם מוה' משה 
איוויער זלה"ה / קווארטא) , ומפ' תמיד ע"פ הרא"ש ונר תמיד (אקטאף) שניהם דפוםס הורארנא 
קמ"ט לפ"ק, תחת ממשלת סטאניסלאוו אוגוסטוס מלך פולין ודוכס גדול דליטא . ובשער ס' 
צורת בהמ"ק ובהסכמת האב"ד שם כתוב : דפופ הדש שהוקם פה. 


כב) צד 89 ,לתת מאוצר המדינה 2500 רו"כ כל שנה לצורך הוצאות בית החולים" וכן נשאר 

התשלום הלז גם בימי הקיסר ניקאלאי , ער שנת *184, ומן אז והלאה נפסק, 
וינתן סך 18898 רוָ"ב 717 קאפ' לשנה מהכנפת החכורה של בשר כשר, וגם חלק עשירי 
מדמי קכורה , וז"ז איזה הכנפות ונדבות , 


כנ) צד 93 ולא אחר החכם ר' דוד פרידלענדער כו' וכתב כפרו המפואר ,ע"ר הטבת מעמד 
היהודים בפולין" --- את גוף הפפר לא ראיתי , אך קראתי בספרים אחרים , איזה 


ןוו 


- הנודעים בשם יהודי קרים הנמצאים בק"ק כפא 8 וסביבותיהם, שבעבורם נדפפ 
סדור תפלה הנזכר, והמה מדברים עד היוס בלשון טרטרי ורוסיא , ושפת אשכנז מוזרה להם 


=-נו , 


וחותם אזיה טבוע על כל מנהגיהם ומלבושיהם ומעשיהם , וגם על מצבם הרוחני --- ) ועו" 
בספר עמק הבבא לר' יופף הכהן (צד 9) שבתב וז"ל : ויהי בשנת המשים וארבע מאות וד"א 


| (690) ותהי המלחמה 4 בין הישמעאלים והפרפים בעת ההיא, וינגפו הפרסיים מפניהם , 
ויפלו תחת רגלם, וינוסו יהודים מארץ פרפ כמפני חרב ויתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל 


עם אחר, ויבואו ארצה רוסיאה כו' ע"כ, ויפה העיר ע"ז הרב החכם הגדול רשר"ל וז'ל ; 
והענין הזה עצמו מנסיעת יהודים רבים מארץ פרס לרופיאה נראה לי חידוש גדול , ועל ידו 


> יובן הרבוי העצום מיהודים הנמצאים בארצות הצפון יותר מבכל ארצות איברופה, ויובן ג'כ 


פה, | 
מציאת הקראים ברוסיא ובפולוניאה כו , ובדרך אשר באו היהודים מבבל לאשכנז בה שב 
ר' פתחיה זה קרוב לת"ש, נסע מעיר פראג והלך לפולניאה ולרופיא ולקדר וכזריא היא ארץ 
קרים ומשם בא לארצות אזיה לאשור ולבבל עכ"ל , ועי' ספוב ר' פתחיי בתחילתו שב' ומפולין 
לקיוב | שברוסיא , ומרוסיא הלך בששה ימים על נהר דניפרא כו' ע"כ עב"ל . והנה ע"ד 
הקראים שכתב שר"ל עי' בפנים הפ' צד 2 (% 8). וחכם הקראים אבן רשף בהיותו פה. זה 
לפני איזה שנים סיפר לי לפי תומו, אשר נמצא תחת ידו כמה פפרים כתובי יד ממחברים 
רבנים שהיו במדינת קרים ובסביבותיה, עוד בראשית זה האלף וקודם לזה וגם מזמנים 
+ מאוחרים 8) , (ועי' במגיד שנה שניה צד 104 בי על פ' שושן פודות כ"י, כתוב בראש הפ' 
בי שם מחברו היה משה והוא היה מארץ רוסיא, וכתב את ספרו בשנת רנ"ב ועלה אל אלהים 
בעיר קאפא במריגת קרימי ע'ב), 


| 


והנה מלבד כל הנז', יש רגלים לדבר זה --- במה שכתבו והעידו רבים מחכמי עמם 
שאבותינו במחוזות אלו לא דברו בלשון אשבנז כמונו, כ"א בלשון מעורבת רוסיא ופולאניא 9) 
(עי' תב"י וב"י ואפ"ד), וכן מצאתי בשו"ת גבורת אנשים (דף כ"ו ב') שאלה על מעשה 
שאירע 5 ק ווילנא שקידש איש את אשה ואמר לה בלשון רופיא : יא טעבי"ע אסטי"ם 
מקד"ש בי"ל , (זה המאמר אינו לפי משפט לשון רוסיא וגס לפי משפט לשון פולניא אין לתיבת 
ביל מקום, אבל ודוע שבימים ההם דברו בלשון המוני ומשובש , והתשובה היא מיום ג' כ"ז 
כסלו שצ"ו לפ"ק; ועי' בשו"ת ב"ח הישנות (פי' פ"ב) גב"ע מק"ק מעזיבוז יום א' כ"ו טבת 
שפ"ה במותב תלתא כחדא הווינא ואתא לקדמנא כמר יופף ב'ר. שמואל ושאלנו אותו באליו"ע 
והעיד בל' רוסיא', והעתקנוהו ללשה"ק כו' עכ"ל --- ועוד יש לי דברים הרבה בזה ואניחה 
למקום אחר , 

אך בכאן אעיר כי שם לשון רופיא בימים ההם היה כולל תחתיו ג"כ לשון פולאניא , 
וכן שם מדינת רוסיא היה כולל גם מדינת פולין וגאליציען וכו', ‏ עי' בס"ס מפעות ריב 
,ואנשי רופיא והיא מלכות גדולה משער פראג ועד שער כיו (ביעוו) העיר הגדולה היא בסופ 
המלכות כו" ע"כ. ועי' בשו"ת מהרי"ק (שורש קפ"ד) שכתב לאמברט או לעמברט [לעמבערג] 
בארץ רוסיא עי' פ' מ"ק למוהרצ"ח ז"ל דף ב' א' בהערה) וכן כתב התוי"ט (פאה פ"ו מיד) 


0-77 


8 וסכיס 5לי 15 ספל תחד ‏ כ"י שתכלו סלכ כ' אברהם הקרימו 2 כמנת. קי"ת לפ"ק , פילוט 
פל סתולס ע"פ פסט, וע"פ דרכי סרחכ"ע וסרמכ"ס "ל, ומכיח ג"כ ₪3 פי' כ שמריה האקרימי 
ז"ל, וכמקומות ספקלו סקלפיס כגון כפ' ו וכו מדכר גנדס דככיס 2 ומחזק תת דכרי רכותיג 
"3 בכל טלדקי דמלי = (מיעכד , כסתעדות גדו(ס. (דעות = סקריס , - כעלך פי" סרלב"ג -- מס 
סספל שפת האמת, ומפטר. כי כוטמי כ ומתכליסס , 52 סוכילוסו מ%5תי נכון לפכסמו , ולסודיע 
קפת מסותו . 


9) פמנס מט"כ םתכותינו סיו מתפגליס כלטון ססול ₪ כלס"ק , זס כוודפי ספכיזו על סמדס ול 
8 , וקלוכ סדכר 8כר כק 5 תתיגות וכקטות סתפללו ססעון כלמו\ סנ"ל, וכמו עד סיוס. סגולות 
יס תתינות * כלטון ‏ 5בכנז כפי ססמון כגלילותינו , (כמוט"ק 6ומכיס : גתטט פון %ככסס כו" ועי' למימון 
כספול תודותיו). וכן פלר עוד 155 0 סיזס. 6מכי סגולות וסמכעות ו טלרטפכי , וגס כלמון כייסיט , 
ופ" כ"ח ת"ג סוף מכתכ ד'" , ועי" ספופס | כמגיד ט"ג גליון 43 ול סכי סכותכ שס מט"כ ככ"ח ת'כ 
(9ד ‏ 94 כסעכס) ומס כתוכ ,מוכפו". 


0-ה 


אבל גדול ליהודים כי ‏ בו מת המלך זזיגמונד ‏ השני (פנקפ קראקא המועתק בצופה 
למגיד שנה שניה צד 46), וע'ד בנין בבהכג"ס בשנת של"ח , יש להופיף אשר. על דלת 
הפתח כתוב : לזברון ולמשמרת לכבוד ה', ולתפארת, נדבו החייטים , שער עתרת יש עך 
למספר ע'כ . ועל דלת פתח העורה כתוב: נדבה לה' מהחברה הקדושה מגידי תהלים 
ת"ר לפ"ק 


טו) צד 10 ,יצאה ללהב בימי. זיגמונד וואזא השלישי" יש להעיר אשר בשנת שע"ט 
(1619) נתן פקורה לגרש את היהודים מקיעוו. והנה לא נודע לי אם זאת היא הגולה אשר 
הגלתה עדת ושראל מקיעוו, שנזכרת על נוסה סדור התפלה (שהבאתי במכתבי הערה 4) כי 
אמנם גם מלפנים בימי וולאדימיר השני (בן ווסעוואלאד) המכונה מאנאמאך , גורשו היהודים 
מקיעוו, על אשר הסבו את כל המסחר אליהם, ע"פ הכבם של הנסיכים באפיפתם (בפי הנראה 
קודם שנת ד"א תתפ"ד 1124) עו' פ' דה"י לכאראמזין (ה"ב), וכן גם לאחור בשנת ת"ק? 
(1660) נגרשו ג"כ משם , 


והנה דבר גירוש הראשון (קודם שנת ד"א תתפ"ד) יפלא מעט בעיני הקוראים , אשר 
הורגלו לשמוע , אשר אנחנו היהודים המפוזרים כעת בארץ ליטא 0 , כולנו מארץ אשבנז 
באנו לגור פה בימי מסעי הצלב (כרייצציגע) שהיו בשנת ד"א תתנ"ו (1096) וכן יחשובו 
רוב סופרי דה"י, -- 


אמנם באמת כמה דורשי הקורות לרוסיא, מזכירים את היהודים ברופיא עוד בזמן 

קודם לזה, וכן סיפר- אשר הנספיך סוויאמאפאלק (שנת ד'א תתע"ב 1112) קירב מאד את 
היהודים אשר תחת ממשלתו, והיה להם אב ופטרון; (ונראה מזה שהתיישבו שם כב 
מ לפנ ים, ואחרים זכרו את מושב היהודים בקיעוו גם בימי סוויאטאפלאוו (שהנהיג נסיכתו 
מן שנת ד"א שנת תשכ"ר (964) עד שנת ד"א תשל"ב (975), ודבר וולאדימיר הראשון עם 
היהודים על אידות האמונה ידוע ומפורסם בכל ספרי הקורות לרוסיים 6) (ועי' נמגיד שנה 
שניה גליון 14 בהערה שכתב בשם אחד מפפרי העתים בלשון רוסיא כי בעיר קיעוו כו' נמצא 
אוצר ספרים היותר נושן בארץ רוסיא , אשר החל להאסף עוד בימי החשמן יאראפלאו 
וולאדיכיראוויץ אשר משל בשנת 1019 עד 1054 למספרם כו" , ובתוכם גם רבים כתובי 
י- 


וז | 


בשפת עברית עכ'ל, ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר) ומזה נראה שאבותינו הראשוני 
מרביתם מארצות ה קרם (בבל ופרס) באו מתחלה למדינת קרים והלאה ער קיעור, אתו חל 
הנ"ל שנתגרשו משמה. נתפשטו עד ליטא ופולין , ואולם בגזרות תתנ"ו ‏ 7) כאשר באו המון 
רב מאחב"י מאשכנז, הביאו אתם את שפת ארצם, שפת אעכנז ומנהגי 0 משמה ; 
ולאט לאט שבו ויתבוללו היהודים הראשונים בני ארץ הקדם , עם היהודים בני אשכנז , וקיבלו 
הראשונים מהם | את לשון אשכנז ומנהגיהם . ורק איזה משפחות מן היהודום אשר גורשו מן 
קיעוו לפנים היינו למדינת קרים -- הן המה נשארו בהכונתם בלשונם, ומנהגיהם הרא טונים 


6) ומזס נכיר = את כימן סבלס כס" 5יון (ת"5 5ד קמ"6) כסכתוכס סנממקת = ככסכ"כ מעמולים פל 
גויל כסותיות | מרוכעות | , כסנת 6 וכם מסות וכמוניס ‏ וסתי כניס (גלותכו סיק סנת | ד"₪ וככע מחות 
וממס |%רכעיס ליפירס ‏ לפי | סמנין סמוניס | פחינו | סיסודיס כעיר | מטרכף ככום טלוחי גסיף רפם ומכך 9 
מעיר 5וכ | לחדוניגו | דוד סנפית סכוזכי כדכר סדת (תקירס כן' עכ"ל , כי בכור סדכר ביכוון סכותב מל 
וולסד'מיר סרסםון, | (כמו בכתיכ. סמטבס. כסריכות כססד"י נפסטפר וטסקים לוו , וטתכתמזין) לסו ,נסיס 
00 וממך" ‏ 50ם (כוסיפ) ומסך (מלסקויפ , עי' פרן קדומיס פס ממך ותילס) וליוכ סול כיוכ , (קיפוו). 


7) ו( 5כסד, מעל זככוני , בר ליו סופכי דס"י מקדימיס חת כילת סיסודיס מפסכנז (פונין , 
פוד כימי. סנסיך לעסניק כ רכיעי (לפני מלוך מלך כפונין), 5ך לין ספריסס כעת לפני , לכן (8. סגיד כזס 
| לי קול 96 זחת סול מלדעתי סוף. דכר קרוכ. לשמוע = כו פמנס סנסוך סגו סיס כערך סנת. "5 
תכ"ן (890), וידוע מספרי סקוכות כי כימיס ססס סייכו כימי סקיסר הלג (1[גוגז \/ ) כסככנו , סיו כס 
מסועות ‏ גדולות , | תרכ קיש כרעסו, ‏ ורטכ ככד | מפד, ודעת 5כון נקל, כי כפתות כ6לס, סי" למכיסס 
יעקכ וישרת3 (כוזזיס,. ופין (סס טוכ כי 5ס. (סמלט על כפטס ו(גום 35 חלן 5תלת . 
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הרוצח למשפט ערכאותיהם , ולא עלתה בידה, כי לא דנו אותו למיתה, רק שיתן דמי הנהרג 
| בופר נפשו כו' עכ"ל, [ומזה גדע ונבין את חפדי ה' , אשר נתן בלב המלכים והשרים בימים 
| האחרונים , לחוקק חוקים ישרים ומשפטים צדיקים (ובפרט חוקי יושר של מלכות רופיא האדירה) 
בעונש נפש תחת נפש, יהי הנרצח מי שיהיה, באין הבדל בין דת לדת], 


יא) צד 7 ,עד הימים האלה ישבו בני ישראל בליטא תחת צל מנוחה, ויחיו חיי 
נחת וכבוד בכלל כבפרט" ע"ד השלוה והמרגוע שהיו לישראל בפולין במאה הרביעית , עי' 
בשו"ת .רמ"א (סי' צ'ה) מש"כ לעמיתו האלוף וכו' מהור"ר הירש ש"ן ,שמחתי בשמעי 
שלותך וַביאתך לשלום, אף כי אמרתי שתשאר בארץ אשכנז להיות להם לרב ומורה באחד 
המקומות . ואולי עדיף פת חריבה ושלוה בה במדינות אלו כו' אשר במדינות אלו אשר אין 
שנאתן גברה עלינו כמו במדינות אשכנז, מי יותן והיה עד ביאת משיחנו" עכ"ל , וע" ח"ב 
מפ' לחם הפנים (הל' נדרים פי' רכ"ח פל"ו) מעתיק מלשון אגרת ר' אברהם בליף נר"ו (נ*ל 
שהוא הרב הגאון החפיד מהור"א פליפ מצפת) מן ט"ו חשון שפ"ח שכתב לווינציאה למהר"ר 
יהודה זצלה"ה וז"ל : כמר דוד קאפילש אמר לי שאדוני אמר לו שידבר עמי איך דעתי נוטה 
אם יבואו לא"י אם לאו? יוודע למכ"ת שיותר נ"ל לשבת בארץ רוסיא ולהרביץ תורה בישראל 
מאשר יבואו לא"י בי לע"ע א'י מבולבלת מאד כו" -- עכ"ל. ויש להופיף עוד כי המלך 
זינמונד אגופט נתן פקודותיו ביום ‏ 9 אגוסט 1564, וביום 20 מאי 1566, לבסל אשמת 
הדם שהעלילו בימים ההם על ישראל ונזכרו בפקודת הקיפר אלכסנדר הראשון 6 מארץ 1817 . 


יב) צד 7 ,באשר יעיד החשמן קארדינאל קומענדאני" יש להעיר ולהוסיף אשר עדות החשמן 

הנז' , בלי ספק נאמנה מאד, יען כי הוא היה שונא גדול ליהודים , והוכיח את הנזצרים 
מדוע יניחו את היהודים במעמד טוב כזה ? -- עוד הרבה החשמן להלל את היהודים 
מאוקריינא, והפליא מאד את אמון רוחם, ויספר שהאמין לפקוד בידם את מכתביו היקרים , 
ועוד הזכיר אשר רופא יהודי אחד היה לו מהלכים בבית המלד . 


ונ) שם ,ונשי היהודים תצאינה בטבעות" ראיתי כתוב אשר אחרי כמה שאלות 
ותשובות שהיה בדבר הזה אצל הממשלה, יצא החוק שמותרות לצאת בטבעות אם הי' חרות 
עליהם ‏ שם ירושלים 5) למען זכרון העיר אשר הגלו ממנה, ואמליץ על הדור ההוא שקיים 
בעצמו מאמר ישעי' (מ"ט, ם"ו) ,הן על כפים הקותיך חומתיך נגדי תמיד"--- וע' במשנה 
פוף ספוטה ,בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות" , וגמ' שם מאי עטרות כלות ? רבב"ח 
אר"י עור של זהב, ובשבת (נ'ט א') מאי עיר של זהב ? רבב"ח אר"י ירושלים דרהבא 
(ועיש בתופ') , ומדי כותבי זאת נזכרתי את אשר ראינו פה עירנו בשנת תו"ז, את תפארת 
דורנו ורוח אפינו | הצדיק סיר משה מונטיפיורי, כאשר חרות על לבו זכרון ירושלים כן גם 
חותם טבעתו וכו' הוא שם ירושלים, כי קול לו קול אליו בקריאה של חיבה גדולה מדבר 
אליו מתוך חומות ירושלים : שמני כחותם על לבך , כחותם על זרועך" יוסף ה' ימים על ימיו 
ונוב בשיבה דשן ורענן עם אשתו היהודיה, אשה יקרה וטובה מהנה טובה לבעלה, חכמת 
לב וטובת שכל, אשר תמיד. תלונו בכל מקום לבתו לשחור טובת בני עמו, זכרה להם 
אלוה לטובה ! 


,ד) צד 8 ,שנת של"ג שנה א' אחרי מות המלך זונמונד", -- יום ב' כ"ו תמוז של"ב היה 


5) וכמו כן טס ,סמכטיון" כן כתכו כל סופלי דככי סימיס (עס פונניפ , %ולס 5% ינעו גס סמס 
פתכון סכתוכת סופת (ולכן סטמטתיס) \מוכי נשפו טכעת כזלת כיוס. סמכת , וען כו נסר. סמבטיון (סנקר5 
כן ע"ם טכת) יוכית על קדוטת יוס סטכת לפי תטוכת | לע"ק לטוכנסלופיס | כסנסדלין (ס"ס. כ')" וככ"ל 
(פי"6) וכפסיקתף דר"כ (פ' ) -- \לתשוכ עוד טפו(י נטתכטס סמלס. סולת ‏ כפי ססופליס. | ספוללכיס  ,‏ \2"5 
סבסטי 5טל סופ עס שומרון כני"ור (כמטנס פ"ג: דערכין , וסרע"ק. כמללף ת"5 ס'ג 55 ידעס , וסכיל 
מבמ"ר פ"י ומתנתומפ) כפי שר קרס סוכדוס (לככוד סמלך 6גוסטוס) כלשר כנס 5ת סכיסותיס = ויעמידס 
ל : 5 וס סיו תלותיס על סטכעות ממות ירושלים ושומרון , 5סניכס לספס , (זכלון עכי ממלכות יסודס 
ויפכ כל 1 -- 


-/-- 
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מהור"ר שכנא זלה"ה ע"ש, ואולם אם איש נכרי הרג את ישראל . היה אז (בימי מהרמ"ל). 
החוק שישלם רק דמי כופר נפש , עי' שם בתשובותיו (סי' פ"ו) נתבקשתי מאשה אחת צועקת. 
אלי אשה קשת רוח ומרת נפש, אלמנה שכולה וגלמודה בת טובים מ, חוה בת הר"ר אליעזר 
כו' והשיאה אמה כו' לאחד מבני ק'ק פינסק נקרא בשמו שמחה ב"ר יעקב היד, אשר מקרוב 


נהרג בעו"ה וכו' , והנה היא השתדלה וחגרה בעוז מתניה לנקום דם אישה, ותבעה את 


כסוסיף וגרע" וכפמת 65 על סמעתיק סכסכון | כפכן תוגלמס סיתס סתלולס, כ"6 על כל סספכ 
כולו, וסעולכיס 5ממו, כי' 5% סיס מפתיק רתמון כל3(, כק סמפתיק כמתכון 
ופמוכיקו (5ול, סו6 בפע5מו סמתככר סכקאון, וסו₪] כלפ!ו ויכדו מהקונה] 
ועד סופו.--וכן ככ7ס שלסכת סתיד"% לסככ מוסכג"ס, סיל סעתס ‏ את (ככ . (סופך על ססלע 
לת כל דכר | סעכעור ולכטלסו כליל, | 5שר תמנס מתתילס , (גס ולת | סעירעור) מ6 [פיריד"ת] כעימו 
סרכס מקומות כספר ידיס מוכיהות בפין 9סמוך פל כל כנדפס טיסיו | כל סכם"ם ? --- וזולת זט (₪ ידעכת 


>) 0; * 2 
0 


מתי מסניק %ססדותיס דכ ל ככיס ? וגס פוס"ע 6מרו (ע"ג ג' 6') כלוס יכ 35 מפעיד פל כנו?-- 


וסולס כעת סשר. כל םערי סכיכליףטסעקטן מכחירופס פתוחיס סמס לכל סכפיס , ונדפסו רסימותיסס , 
זכן גס ספכי סכ"י מכלכפות סמזכת וסמערכ 189% כוכס | כדוכנו ממהכופיסס , ונתגלו כימיס ₪6 ספליס 
עתיקיס מגדולי סר6כוניס , 6טר סיו פד סנס ספוניס וטמוניס , וככ"ז עדיין 63 ;מ5ו סתטוכות ₪900 %2 
סכי"ם וסנספתיס 5ליו (כנדפסו כס' כט"ר) עד סיוס. ככוס 515 ספריס כתוכי יד : -- זט יופיף =ומך לדכב 
סערעור, = וכפרט טתתמתי גכרף סדין , סרכ ר"ם לתכר ספריס 82 פל כמו כמו סס' מצפה יקותיאל 
נגד ס' תוכת יקותי50) וס" כבתב יושרר (זכות ‏ פת מסכנס"ו). וולת !וס עין סכקולת סכסילס, גם 
סופ תעיד כי 55 מן עט סכ6"ם י109 סתכוכות ססנס, רק מן עט סופר מסיכ םר סתחמן לדכר כלכון 
סרפ"ב וכנסמו . --- סכר = סמנס ככמס מקומות 5 יכין לדכר כן וכמתכנתו 6 עסס. כמוסו (כמו סר0"ם) 
ויתטית 6ת. סמטלס , -- וסעכע כת 5לסיס , ס6וסכת תת סמיכריס , וסכע 96 עמל 69 תוכל, סיש סמס 
חוק ומספט םכל 6דס יסיס כיכר | כקולמוסו, ולף כי יתנכר. ויכחר | לשו ערומים  ,‏ פיו = ימידו וטפתיו \ יעטו 


. 


כו ! ותעלומס ת05 (חול . 


ופתכי | כל ₪35 יש לקעיר כי חף | 8ס נחליט םכל סספר מכתכיתו עד מתכיתו מעטי ידי כ' ססוג 
כנסו ; | 6 נוכל לדתותו. כלפתר יד תלילס, | ולתכי | קםר כסיר ממנו חיזס | דבריס (ועי" כם' מנ"ק 
לסגמרכ"ת דף י"ד 0' בהערס) בנפט סיפס סולדת כסס (משר סמכם גס מס ככר מקוס בתכ ידים 
(ספוך כזכותו) | סנסו מל6 | תוכס. ככמון , ורית ככמיו כודף כ6פלסמון , כלול כתריפות וכקיפות , = מתככו 
הותר | ומעמיק כפלפו: | יכר כדכרי סם"ס וכדככי סכפטוניס וסמתכוניס כשחד ממיותדי ‏ גפוני זמ . -= 
[כו כלכ סריס , \לשוכו תלכ תדס , = מל6כס גדולס עקס כספרו זט מעכי ידי 6מן כפפח ! ולכן גדול ככול 
סספל סז 556 סגדוליס טאתכי סדור ססו5 . (סככ = סגפון סדיל מסו' יתזק6ל לנד6 = !לס" מלכד ססכמתו 
על סספר, סםיכ לו 8 פעמיס בככוד גדול : ויקכע פת תסוכותיו כס' נודע כיסודס חיו"ד. סי" .ס"ד 
ותפס"ע סי" ס"ו) וגס כספרי פוסקיס וטו"ת סל תכמי ספרד כסיטליח = וכתוגרמח , מכיחיס ממנן | כפיס, 
מפלפליס | כדכריו (ורפיתי | כטו"ת תתס סופר 6ו"ח (סי' קנ"ד) בכתכ וז" : וטנס 65( זו לקותס מכ זכי 
הְבס"ט בכס' כממיס רפש סי" י"ז כו" כו" ע"כ 6 חדפ 5ס סוס ט"ס \5"ל , מכתכי" .16 טככוונס. כתכ. כ , 
לומר מככזכ נתייתסו 6005" ו(8 9 סמס .) --- ועי' ‏ מט"כ ידידי סרכ | סגפון | מוסרטי"כ | ג"י כתכנ"ס 
סעלס "ג וז" : וכל ורס כמס גדול כתן םל מחותריס זכי סמכל, תכמיס דטדיפי מככיפי בכיוונו | לרוכ לדעות 
סר6:וניס | 6ע"פ סלפעמיס 6% 160 דכריסס , כי כתטוכס סמיותסת %סר6"ם סנדפסת בכב6 דסרסנף (סי" 
רג"ס) כתכ : מעתס מני פומר | כשכת סרכ רמכ"ס עיקר. גדול 9פי | סזמן, וסוט לדעתי |כי מנתנן כעיס 
הטפיס. לפניו ית', כי ע"כ סום מכית 6ותנו | כו' וכסטר נכוכ לעכות סטוכ כעיניו 65 = סוס יעיר כחמיו. פפינו , 
חן יך עיקר גדול מזס וכו" ע"ם כפריכות רכ, כי כפמת ספנון. נכגכ וכלרך מ6ד ככגלי | חמונתנו , = וסנסו. נכלל 
כדככי רכינו נסיס (גפון) כפן (סמוכס כמנס"מ סי' 5"ס) כמפט מליס עכ"ל . ופנכי ים לי לסוסיף ע"ז כי גס כ' יוסף 
כ"כ יסודס סנקלם כ" ' 1 ס ף ע ק כ ין תלמיד סכמכ"ס כספרו כלמון | ערכי ברפופות סנפבות סקוליס , ולחזק 
סלככות סכלמיס (עי' כספר ‏ פומ בר סם כתס דף 8% 6' סקרפו ספר רפופת סנפם ‏ פ"ם) כתלק סמכיפין 
כתכ. ג"כ כדכליס 050 , (ע' ס' כרכת 6כלסס 3כ' 6כלסס כן סלמכ"ס ז(ס"ס מנדפס זס מקכוכ , כסקדמת סמו" 
זות ד') 6ת"ז קמעתי טסמכקר סגדול ד"כ 5וכך כתכ מסמכ. מיותחד | ע"ד סספר כטמיס כ₪5 (ומי כמוסו מוכס כענינים 
כסנס ?) 6ך עדיון 65 כ ספלו לידי --- וסגפון מוסר"ם סניז' , תיכר עוד ס' פרק םג יך על סק'ס, וס' די 
לת< ימ וס' כס יסי לילס ג"כ על ם"ס, מנכד טו"ת טסרין עס גפוני דוכו . וסיס חתגו 95 סרכ סגקון, 
סגדול מסור"כ י 5 חק * וס ף תפומיס ='(סס סמ כ"ד דכרעסמויף , וידוע כב מימות ר' ₪9 סיס תוכס וגדופס\ 
במ" , כמו מסיו לו , וכמקוס גדולתו כס תסידותו" (רספי קטת). ּ 


ב ו -- 47 -- 


| מה שנמצא בשו"ת בשמים ראש 4) סי' קצ"ב עי"ש , ועו' בשו"ת הריב"ש (פי' רליד וסיי 
רנ"א) ועו' | בשו"ת מהר"ם לובלין (סי' קל'ח) שהאריך בזה ג"כ , והביא מעשה מימי הגאון 


> סריכ"ם (סי" מכ"ת) טגס סו? 55 כלסו, כי מש"כ | שס , ;מו סדכליס כפי' סטול. סנז'. כפ' תולדות 

ע"ם (ועי" ‏ ג"כ כלמרי נועס סס). -- חה"ז רליתי בגס כפרפרפות. מל כעס"ט םס כתכ וס ספוכום כטס 
כיס"ת, וכ"כ גס כס' פענת כזק כסמו (ודכרי | סמגיס עס 165 דסמכי שימון) . -- ולפי פולוט זס םל 
ביס"ח, | ועדות ‏ של ב"% מסכמזי ‏ פס סעוד סיוס ‏ עוביס ‏ כן | כפכך ישמע6ל, = יוכן סיטיב מסמר רכס 
כפכת \ (ס"כ כ') ע"פ כי תחת יופי , סייכו דפמרי שיכמי, | ,סלופי מופרף | ככף" וסרד"ק. (כפו' 
* וכפרפיס) גלס ,כוואה" ופי" | מלפון כויה (ונכון ‏ לפכסו , כי מפסון בויה גס /פי מספט סדקדוק , 
עי" כמכפול (ד"פ קל"ד כ') ודלף כסרסכ"ע) וסכוונס פטוטס. (פי: זט , סל"ל יעטו לוטס כויס. על פניס 
> כמשפט <מיס נולפות | וכנזכר, (וכ"כ | ככה"ח) ולת כפסר כתכו ,תכמי עמיס מטוס. טוסו. סימן לעכדות 
(עי" ככפור סיקר על סלפד"ל), וש לי עוד (סוסיף | כי גס (פי נילסתנו כגמכס ביבא ₪ פפכק 
ג"כ מלפון כויס, עי" כסנסדרין | (ע' 5') כטר כיכפ, | פלט"י ‏ כוויס = כגתליס ‏ ודכוותיס. כפכוכין. כו' 
וכזכתיס | כו" עכ"ל : ורפיתי כמוסף פרך ככ ג' סכתכ : ,תרגוס כי תתת יופי חלופי טופלם. כיכם" וזקו 
טעות, כי רק כגמ' מכת כס מית5 כך, תכל יונתן תירגס : דל פורענותף תתטכד מנסון 6רי טעלס 
בפופליסון . \כמם"כ פזסו סימן ַעכְדָות , תי , מכין תת לשון סתוספת% דמכות פ"ג (וסועתקס. כב"י 
וכספ"ע יו"ד סי" ק'פ) הרושם על עברו שלא יברח פטור. ע"כ, עי' ככס דסכסט). (סי" שכ"ד) 
שדחק כפילופס . 


4) נדכר מו"ת בשמים ראש, דוע כי מיד סתלי תו ללוכ, 189 עליו סככס | עוכליס 
מנלולי סדור , ויפעקו עליו מכלס, כי סתליעו סדכל 8על ססמוליק 216 (סום. סס"ג | מסוכ"כ שאופ 
ז(ס"ס ססכד"ק פפד"8) סו% בעגמו סמתכר (כפקל קר תת םס הרא"ש עליו-- וימפפו. כו . דכריס 
הַבְכֶס 63 יטלו | כעיניסס  ,‏ וסככ סגמון = וכו" מסול"כ מרדכי בנעט ס"ס ס)כד"ק ‏ ניקלטכורג 
לכם כבד" נקס תלכושת ויעט כמטיל קנתס גדולס ויכתוכ מכתכ לסלכ. סגפון. וכו" מסול"ב צבי הירש 
ס"ס | סתכ"ד | דק"ק בעכלין (סו% 6כיו של סמו"9) | מל כקפות ותלפות כסטף %ף וכתוכתות תמס 
ננל סספל (ועי' כס' תולדות ב"מ כנעט 75 %5) פך סגלון מוסכ5"ס סגן' | סטיב ‏ ע"ז תטוכס 
בדכרוס (מכמיס, וסדפיס מכתכ עדות, 5שר כו סעיד ‏ 6םר סספר שסדפיםס כלו סוס סמתי , לס 
חלו כן יליו כלל, (סוסיף 16 לגכוע (וסמכתכ ‏ 50 מינכו | לנגד ע'כי, ונלקס עטלטס סעוכיס טכדפסו 
בלפש | ספל תמוכת כתמי 5ון ככס סגלון מסוכ"ל 5כי סיל סג"ל | מעמס מוקתו ג"ל : 


מוציאי דבה , המה סבה , להוציא איש מגדרו , 
ואם יהיה עניו כהלל, לקול רשע מעולל, ישנה סדרו, 
וארור נוכל , אש תאכל , ראשו ופדרו . -- פ"כ) 


%פנס דכליו 95 89 עסו טליתותס ול ססקיטו תת כעלי סכיכ ,| וססעל 69 קס (למעס.-- 
וז"? סרכתיל "0 כס' ועד (תכמיס ת"5. ופכמע מתלי קול כעם גדול כי יש כספל סוס (כסמיס 
כש)" ק5ת דכליס זכים, | ו%מכו | שסמעתיק סכלסון כאכך | תוגלמס מכ"י סרכ כ" ונתק. די מוליגל 
"ל "יש (תוע מסוסיף ונלע, |לכן סקול? ‏ כספל ‏ זס 85 יסמוך עליו דפפטר דתל כוקי | סכיקי 
בנדוליס | עד חםטר יתקור |יככר סדככיס , ודככי פמת גיכליס , | ודי כזס. עכ"ל, ולת"ז כספכו וועד 
לחכמיס ת"כ | כתכ \ו"ל : ומת"ז רקיתי כדפוס דככי סגפון סגדול סמפולסס | ב"מ ולכ"ד | דק"ק. ככפין 
יפ" מסומ"ר 5כי: סירם :"י, ופמר. מר. כי במע מוניפי דכס על סס' סז , וספין וסדית | כל סדככיכ 
ינעיס , | ולססדתיס דככ. כי סספל תמיס כתיכ כיס ,| וסיס עשר סניס ככיתו | טלס מנדפס , ומסנים = 5 
ססדותה דפוס כדת% עכ"ל (טס"ג 4 ד" ווילכל | ת"כ) ועו" | כס" עיקלי | דיניס | לסד"ט (יו"ד סי" י"ד 
חות ת') כעס סתיד"6, טכמקומות סתליס ג"כ מ סרכ ככ" (סהיד"5) | מקוס | (תוט מפין לסמון 
על כל מס מנדפס כספר סנזכל טיסיו על סלא"ם, סמנס כספלו מכקית סעין סנדפס מחדם תיתח 
עס כליקיטיו סי" י"] פות ת' ת"ל: ועתס 5מת >גיד כי כקונטרס וועד לתכמיס וטס כטוכ פין כתכתי 
דיו עוררין על ס' בסמיס ר5ם, | ותת"ז כחיתי פתקף 8 ססְדְפיס סגפון מסור"ר 5כי סירט. 5כ"ד דק"ט 
כל וכו" פסעיד עסס' סגזכל סוס 6מיתי \69 חלו כו ידיס כלל כו" וכוודפי דסמכינן 5סמנותיס ולסניל 
9 מססלותיס עכ"ל . סנס סגפון סתיד"5 כנקיון | דעתו, ועתמת מסכתו (ססָ"ג | מסוכנ"ס ס6כ"ד = דכללין 

(ָגָם | (תיו | סס"ג מסוכ"כ ‏ םחול 6כ"ד ד5מבטלדס תיכס 'תילס | נודעת לו = ממנו) | ססתיר תחת מעטס 
מניטתו = 6 עיקל דכר סכעש |ספימטול. וסכליע | ככטימס | ,כסמעתיק סמתכון | כתרן תוגלמף | ים לתוט 


ה) שם (סי' ט') תביעה גדולה מחמשים גריווען ,בהעתק שלפני כתוב: חמשים מארק, היינו 
זקוקים כסף , וכ"ה בחוקי באלעפלאוו פי' 19. 


ו) שם (סי' יו"ד) ,ישלם כפלים" בהעתק שלפני כתוב שסך הרבית יחשב לקרן , ומאז והלאה 
ישלם מזה רבית , וכ"ה בחוקי באלעפלאוו סימן 28 , 


ז) צר 4 (סי: י"ב) ויהודי אחד ,בהעתק שלפני ‏ ושלשה יהודים וכ"ה בחוקי באלעפלאוו סי' 91 , 
ח) צר 5 (סימן = 5) , יש להוסיף, אשר המלך קאזימיר הזה ("11) נתן בשנת ר"א (1441) 
כתבי זביות (פריווילעגיען) גם להקראים אשר בטראקי . 


ט) שם (סימן 6), שבח להעיר אשר בדבר היהודים לא הלך אלכסנדר בדרכי אבין, ויבטל את 

כל הזכיות שנתן להם המלך באלעפלאוו והמלך קאזימיר וזולתם . --- גם הוא 
נתן פקודה לגרש את היהודים מפלך הוראדנא (אשר אח"ז בשנת רפ"ו (1506) ביטלה 
זוגיסמונד ‏ אחיו). ולפי דברי ה' יאקב זאבעראוופקי , היה ברצונו לגרש את כל היהודים 
ממדינת מלכותו , לולא קדמוהו המות . 


וו"ד) צד 6 ,אם יכה יהודי את יהודי אחיהו [איש) ענוש יענש כפי משפט דיני 
היהודים" ע"כ , יש להוסיף, כי בפקודתו נתן כח ועוז להרבנים אף לשפוט משפט מות 
ביהודים, אשר אמנם לפי דעת קצת מסופרי דה"י, רק משנאתו את היהודים, נתן הפקודה 
הזאת , למען יהיה חרב איש ברעהו . אולם באמת שגה בזה, ולא נבצרה מזימתו אשר יזם 
להשחית , דהלכה פפוקה בידינו : שאין: דיני נפשות | בכ"מ אלא בעוד שהפנהררין כלשכת 
הגזית, ועוד מ' שנה קודם חרבן הבית לא דנו ד"נ (סנהדרין מ"א א' וש"מ) וכדאמר ר' 
שילא : אנן מיומא דגלינן מארעין לית לן רשותא למקטל (ברכות נ"ה א) וכאשר בא הרא"ש 
לספרד והיה שם אז ג"כ הרמנותא דמלכא לרון ד"נ לא הסכים לאבד נפש, מטעם בי אין 
דנין דיינ בלא פנהדרין , עי' בתשו' הרא"ש כלל י"ז (פיי ח') ועוד שם (סי' י"ג) ע"ד אשה 
זונה מנאפת 5) ועיין בתשיבת ר' יהודה בנו (סי' נ"ח וסי' ע"ה , וסי* ‏ ע"ט) ובתשובת 
הרא"ש הנדפפה שם בסוף הפפר (נ"ג ע"א) ועיין מש"כ הרשב"א, דברים נמרצים בזה , כפי 


עומל תמיד תתת יד ססופר , ולכן כתן | 15 מתנס ‏ כ' ליעלין דפלפנין טיתפם טס כין סכתכוס גידון סיכיד 
דמור (ע"ם כירוםלמי) . ולענין מלות 55ס עי' פסיקת% ככתי פט"ו (פלטת סתדם) ויעמדו מלסכי תוכס פקידיס 
סקפטוכיס ע"כ, וכלי ספק סיל מלת סקכיפטולין , = ומלת ,,פקידיס" הוסיף. פיזס מעתיק מן סעכוך 
פלך סקפטר ע"ם (ומסכז"ו בס ככיפורו בכת געיון בעלוך) . וכמדרט >יכס (ע"פ ול זכל | סדוס כגלוו) 
,קסנטור ‏ דכתיכ וקסת ססופר כמתניו" וסעלוך גולם ‏ קייסטור , וע"ם כמוסף , ול"כ של" גס כפן סקלפטול , 
ופי" כב"ר (פט"ע) מכך מיכתכ | כסקרידין םל פרעס, וכתכ סעכוך נלפין. סדככיס שזס. סקכדין וסקכטליס 
כל מטנס חתד סס, וסמוסף כתכ : ח"כ פי' סקלטין כ3"כ. כתכי סגולס םל מלכוס וטריס פ"כ . ופי" כויק"ר 
(פכ"6) בושת סני | כוטת 6ל"ל. כסקווטריס מסכתיכ לכו מסס כתורס וזסת ליסודס | פ"כ, | ע"ש | במ"כ וכיפ"ת 
כסס. סערוך (טככפס. מכיוומו | (עלך סקלדין, כי כערך סקכטר 55 פיכם כלוס) ועו" כמוסף סכ': 
5"כ פי' סקליפטלין כל"י כתיכס . \נכי | סגסתי זס ככות. כטנוס | ([כן סגיס | סכד"ל) .52" כפן כמדכם 
כףג ים ט רין מכ'ס סגי" כפדכם טו"ט. כג' וד" מקומות (מומור כ"ז פ"ד , פ"ו , ק"ב (ושס. נסמט 
סג') , 6סל כתכ | סמוסף פילוטס | כל"י (עקמיטייריפ[) כרכת. סנפטר. לדרכו ונתיכת. סלוס לסבימו | פכ"ף, 
ונסותס מ76 סמלס סזפת (כרכת מש קודס פטיכתו . 

8) ע"ש בתטוכס סכתכ לתתוך וטמס. כדי שחת תומר פניס. כן' ולפנ בעיני טלף סכיף לוס סמך 
מדכלי סכתוכ (יתזקל כ"ג כ"ד) חל חסליכס | פסת מנפפת : אפף ואזניךף יסירו,: וכתכ כס סלד"ק 
וז"ל : וזס. סמספט יעטו סותו למס מונס תתת כעלס שיסיכו ממכס 60זניס וסספיס. שסס סכתיליס וסס. סדכ 
פניס כו" עכ"ל , ועי' כפי' סטור עס"ת (פ' ויטכ) ע"פ וניפו ותסרף טכ' כסס כ' יסודס. סתסיד כלת דגס 
טריפס ,6% שישרפו לה רושם בין פניה לסימן שהיא זונה ע"כ, וכ"כ סר"% פטכנזי כס' מעסי 
ס' (ספפ"ו) מסמוס דנפטיס , כי 5מנס 6% 5 5ת פי' סטור | עס"ת מסיס ככ"י , עד תמר כדפס סנכת תקס"ו 
כזפלקווי פ"י ר' ירותס. ב"ר ים"כ ספרף מלכוכ (סום | כ"5 כל סס"ג מסור"כ ‏ ישלפל זסמוטן = ז'ל כטל גת 
ישרפל ,4 ור' יכותס סגז' סוש סולים ול קת ספל סכוזכי | ע"פ 0916 | כתמד דודו , כווין תקכ"ו) ופי" כמו"ת 


2 
קונטרפ הערוה  ,‏ והוספות יקרות , | והיו | למאורות , | למלאות 
| ולהרחיב איזה דברים , מפי סופרים וספרים , מאת הרב הגדול 


בתורה ובחכמה הגביר המפואר מהור"ר מתתיחן נ"י בן הרב 
הגאון פיני ועוקר הרים מהור"ר שמואל שמראשון נ"י, ויקרא 


| את שמי רְחבות קְרְיָה 


א) צד 2 ,הפריווילי' אשר נתן באלעפלאוו הישר נסיך פולין בשנת 1907 1908 עיכ , 
הוא טעות, וצ"ל בשנת 1264 , והפריווילגיום הלז נדפם בשלימות בספר 8611 6₪68,] 
6 ו 6 16018ט1זכן 80 5+800+8 מן ה' יאקאב פרילוסיוס שיצא לאור בקראקא 
שנת 1991,. אמנם נמצאו משנות 1207 1208 הנז' איזה מכתבי זכיות ליהודים, שרשות 
בודם לקנות בתים וקרקעות , 


ב) שם ,ואשר קיים קאזימיר הגדול מ"פ" יש להוסיף כי קאזימיר קיים את הזכיות 
האלה של באלפלאוו , ביום 9 אקמאבר שנת ה"א צ"ר (1834) בשנת שנית למלבותו . ומשייכ 
הצמח דוד (ח"ב) ,שבשנת צ"ה , אלף ושל"ח לנוצרים מלך קאזימיר תחת אביו" הוא טעות , 
וצ"ל בשנת צ"ג (1888) וכן מש"כ הצ"ד: (ואחריו הפה"ד , וגמשבו. אחריהם לתומם כמה 
ופרים מחכמי זמננו, עי' בהקדמת פ' שארית יהודה, וגדולת שאול צד א דף ה' ע"ב , 
י"ג א') ,,שצ+פתר היהודית אהובת קאזימיר היא השתדלה ממנו , כתבי החסר והחירות לבני 
עמה" הוא ללא אמת, כי אמנם התקשרות המלך עמה באהבים היה בשנת קי"ו (1856) , 
וזהו אחרי אשר חלפו כ"ב שנה לקיומו את הפריוויליגיום של באלעפלאוו הנז', ואולם את זה 
השק בדוהו איזה סופרים שונאי ישראל, אשר לפי דעתם לא היו בני ישראל ראוים שיתן 
להם קאזימיר הגדול והחכם, זכיות וחירות, לולא שעלץ בנערה עברית עירנית 1) והנעירתו 
להיטיב עם בני עמה! --- ועוד נזרקר שם בדבריהם טעות במה שהציגו זה בשנת ה"א ק"ל , 
אשָר אמנם היא השנה שמת בה המלך קאזימיר הנז', כי מת ביום 5 נאוועמבער 1870 -- 


ג) שם ,ואלה דברי הפריוויליגיום בקצרה" גם ה' צשאצקי קצר את דברי הפריוויליגיוס 
שמחזיק ‏ ל"ב סמנים, ונמצא בשלימות בספר : 88[ .18 28 122 20660-0%/581) 


ד) צד 8 (פי' ח') יתן ב' לטרות פלפלין ,בחוקי באלעפלאוו כתוב ,ב' אבנים (8+ת816 1 ) 
פלפלין" והאבן הזאת היא ל"ב לטראות , ואמנם על זכרוני שנמצא כבר תשלום 


)= 
קנס כזה (של ב' לטרות פלפלין) גם בדתי יון ורומי הקדמונים . ועי בירושלמי ע"ג (פ"ג ה"ד) 
יהיב תרתין ליטרין דפלפלין לאיפקרנדה 2) 


1) כפרם"י כעירוכין (כ"ג כ') כעלת חן ותריפס כףדס ער ט"כ ; וסכט"ת כתח"ג. מס פי* עולנית 
מכנות. סכפריס פ"כ . ומכת לכוס מככר פירם. כן סערוך כערך | פפך ע"ם , פסר סמנס תורתו סל סרכ כעל 


/---ת 
- - -/20 
>עלוך כגוכס כפי סמסכם ה תמיד . 


ל) כס' סמסכיר (כ"ס 6') סגיס ם5"ל %סתנדרס כמו פסתנדרף דכטכר ע"כ, ול5 נסורס לי משוס ₪90 מ5תכו 
מס סופת עוד כתלמוד ירוסלמי וכסגדות ‏ 5"י, כ"5 כתלמוד ככלי ‏ ,%סתנדרם. דכטכר" כגיטין. (פ' כ' 


- 2 /2- 


מסתנדרף דמיטן" כקדוסין (ע"כ כ') ומזס גכפס כי סיל מלס. פלסית וכמט"כ סככ סגסון מוסרסי"ר כע"מ 


(ד קס"כ) . 6מנס ג"כ 50"ל ל6סקלטולי כ' כל"ל (666+311119) סופר סודי , וכמפ6ס סמלס סוסת 
בירוסלמי דכל]יס (פ"ע) ודכתוכות | (פי"כ) ,5גיתורף ולהיס תלין 6סקליטול דעלמס , טל"ל סופריס ‏ כי 


כן כתוכ כמקר (מ"5 ד') =ליתורף ומחיס. כני טיט8 סופליס . | (ועי' ככלי סוכס. ;"ג 5" וכרם"י שס) 15 


מולי 35 ,(סקלפטורי' ג"כ כל" (ע0פק501) סופל , (וגלמר ג"כ כיתוד על סופל. דכלי. סימיס) , 
צעי' במדכם קס(ת (ע"פ טוכס תכמס) ושכנ6 | טסופל סקליפעול . -- וסנס כית | ספלכוון וכתכי סעיר 


ו 


חשבנו ערך הנצרך להוצאות הדעפוטאטין הנל נסיעתם לפיטרבורג, ‏ ישיבתם 
שמה, מזונותיהם ותשלומי שכירות לכותבים הנצרכים ולהמעתיקים כתבים 
שונים מלשון ללשון, ושכר דירה, ודמי פאצט, ושארי הצטרכות, כפי הסמיעטע 
אשר מסרנו להארה"ג וומִיעַני גובערנאטאר דליטא העולה לערך סךף שלשה 
אלפים וששה מאות וששים אדומים רענדליך בכל שנה ושנה וכו עשינו. 
התקנה הנ"ל ע"פ האופנים הללו, 

כל התקנה הנ"ל נעשה בהסכמת כולנו הנבחרים הח"מ מהגובערניעס 
עפ"י בח והרשאה אשר בידנו וכו'. 


היום ב' ער"ח אלול תקע"ה פה ווילנא , 


> 05/85/09 45 2/06/09 


ה 


9) ראיתי להעתיק פה דברי ההודעה אשר יצאה מאת. הווע" הגדול | אשר היה בווילנא 
בשנת תקע"ח וז"ל ; 


כרוז קורא בחיל אשר יצאה מאת הוועד הגדול אשר היה 
בק'ק ווילנא, | עפ'י הפקודה רוממות | מאת אדוניני 


חקיפר חהאדיר ההסיך " יר'ה ותנשא. ‏ מלכוהו ; 


בהתאסף ראשי עם יחד מעדת ה' נבחרים מכל הגובערניש אשר במדינת 
רוסיא הח"מ היושבים תחת ממשלת אדונינו הרחמן האדיר הקיפר יר"ה, כפי 
אשר פקד עלינו לההאסף פה ק'ק ווילנא, | לבחור אנשים נכבדים תכמים 
ונבונים  ,‏ להיות רעפיטאטין לישב בע"מ פטרבורג, ועל פיהם יצאו ויבאו כל 
משאלות אחב"י לפני המלך והשרים, ופי מלך שמרנו ועשינו ככל אשר פקד 
עלינו . ובחרנו שלשה אנשים נכבדים , הלא המה וכו" * --- ולהיות שירוע 
לכל אנשי מדינות רוסיא שקורם נסיעת הנבחרים מכל גובערניש להאסיפה 
הנ'ל דברנו עם יחידי סגולה ושאלנו אותם בעצה כדת מה לעשות , ליהן 
לכסף מוצא הוצאת הדעפוטאטין ליפע לפטהבורג ולישב שמה בכרך גדול , 
דמאן ציית לעזוב את ביתו ונחלתו ועסק משא ומתן שלו , ומה גם להוציא 
הוצאות מכיסו, אשר יעלה לסך מסוים , ואחר ההשהדלות מצאנו אופן הנאות 
ושוה לבל נפש אשר כל אחד מאחב"י לא יצטרך להוזיל מעות מזומן מכיפו , 
ונם יהיה תקנה על להבא , שלא לבזבז ממונו על דבר שאין בו מהצורך 
כלל ואין מצותו בכך . 


היות ‏ שומן לא כביר נתחדש שאיזה אנשים מעשירי העם , מעטרין 
אה הקיטלין שלהם בעטרות טרעסטין של כסף, אשר לבוש הקיטיל אינו 
השמיש של קדושה כלל , ואין משתמשין בו ב"א, שני פעמים בשנה , 
והטרעסטין שעליו אינם אפילו הירור מצוה , ולכן לבטל הדבר הזה מה טוב 
הוא שעל להבא כן לא יעשה , והמרעפטין: הנמצאים כעת מעוטרים על 
הקיטלין ,| טוב להפרישם לדבר מצוה על מוכבת כלל עם אחב"י, עבור 
הצטרכות הוצאות הדעפוטאטין לע"מ פטרבורג , וכעת בעת הוועד דפה 
ווילנא כולנו יחד הנבחרים הה"מ בהסכם אחד הוכשר בעינינו התקנה הנ"ל , 
שמהיום ולהבא חלילה לשום אדם מישראל יושבי מדינות רוסיא , אפילו לעשיר 
שבעשירים ללבוש מלבוש הקיטל הנעשה עם בעלאג כסף בשום פעם , אפילו 
חתן ביום חופתו , והבעלאג אשר נמצאים על הקיטלין כעת בכל המקומות 
הנ"ל , | מחויבים אותם האנשים להסירם מעל הקיטלין , ולתנם לנדבה בכדי 
למוכרם , והמעות יהיה מופרש על הצטרכות עסקי הכללי הנ"ל , והגה 


490 


הדבך הטוב אשר בגללו פניתי אל כבודו , והאהבה והרצון אשר הפיק אלי 
תמיד , | ירהיבו עו בנפשי לקוות / כי יואיל מעלתו למלאות שאלתי, 
וישא פני , כי העמפתי עליו את המלאבה הואת *). 


יקבל כבודו הבטחתי הנאמנה כי הנני וכו". 
ווארשוי 


5 יאנואר 1810 . 
מאלצעווסקי 
בישוף מקויאוויען ומפאמערעללען 


אל 
הארו ד' פרידלענרער 


בברלין: 


*) המכתב הזה נמצא בספר תשוכת הרב החכם ו' דוד פרידלאנדער על השאלת 
הזאת הנקרא בשם: 


7 
₪ 6 000 חט 0[00085ל [העטש)א9 ט6ל עסט 688 
.4 על .6910)0001) 066ע6ל 


ספקקס 


ארוני 


פה אנחנו עמליה לבקש | עצות ותחבולות להיטיב | מעמר ‏ היהודים , 

במלאכתנו ואת רצוננו , לחת אל העם הדל הוה אשר הלחץ והשנאה 
הורידו לעפר כבודו , | משפטים צריקים , כתורת היושר ואהבת<האדם , כפי 
הראוי ונערך למובת מעמדי המדינה , 


מִגְדוָלִי השרים היודעים את שם כבודו ומפעליו המובים ויודעים גם כן , 
| כי מעלתו יכבדני באהבהו, שמו פניהם אלי, לבקש את מעלתו , 
להיות לנו לעזר במלאכתנו זאת , ובעצתו ינחנו . 


ידעתי כי מעלתו לא ימנע הטוב משוחרי הטוב ומבקשי רצון , ודבר 
שאלתנו קרוב הוא לנפשו ולבבו מאז, על כן שמחתי להציע 
לפניו את הבקשה הזאת . 


אדוני יידע את תכונת בני ישראל בפולין , כי היה לבקר מחוזי מדינתנו 
ורבים מהם באים המיר למדינתו , ובוודאי כבר חשב דרכם והתבונן 
מה הוכל הממשלה לעשות עמהם טובה , לטוב להם ולארצם , ולזאת הואילה 
= אדון להודיענו רעותיו בזה ,. וכל אשר יומוב להאריך בבאור פרטי הענינים , 
כן נוסיף ללמוד לדעה את מצבם אל נכון , וכן חפצנו יצלח בידנו. 
ברבןףת מפחני הספרים במדינתנו לא ו הספרים אשר חברו בענינים 
אלה בארצוה גרמניה , וולת ספרי האדון דאהם ובוכהאלץ, 
ונא אל יכבר על מעלתו. כי אופיף אבקשו להיטיב ו לבקש אחד מסוחרי 
הספרים בברלין , כי יגיע לידי אה כל הספרים והמאמרים, אשר ימצא כבודו 
ראוים וטובים לענין וה. 
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האלופים הראשים המנהיגים בעלי תקנות וראשי אסיפות והרב הגאון והאלוף הסופר להתאסף 
לחדר הקהל וחמשה נאמנים מיוחדים או ארבעה שמשי הקהלה שהיו נאמנים לענין זה לקחו 
מהקלפי ח מ ש ה ב ורר ים על כל המנוים , ותיכף שעלו הבוררים מהקלפי הלכו שני שמשים 
הביא את הבורר אחד אחד שעלה ראשון לחדר הקהל והד"א על השמשים לדבר עם איות 
בורר בעפקי בוררות . הבוררים היו מחויבים לעשות ד' ראשים, ב' ראשי מדינה , ד' טוכים 
ג' עקורים וד' רואי חשבונות , וב' ראשי אסיפית (נקראו בכולל י"ט אנשים), וד' גבאים 
דצ"ג , וי"ב. דיונים , | 

ה) ראש מלאכת המנהינים, היה סדר הערכת המפים וגביתם , וחלוקת הכבוד לאיש 
איש כערכו, ופקוח על שמירת הפדר במו"מ בין איש לרעהו. לפלוק המפים היו משועבדים. 
כל מיני המסחרים, וההלואות ,| והמלאכות של כל איש איש, גבית הערכות היתה על ידי 
חכירות ועל ידי נאמני הקהל לעשות ההערכות היו נכררים שמאים שהיו מחויבים להעריך על 
פי דעות נעלמות באזהרות שלא ישאו פנים לעשיר ולא יהדרו פני דל, עד שהיו מחויבים 
מיד כשעלו מן הקלפי לשבת בחדר מיוחד וחד"א עליהם לצאת ממכנו אפילו לביתם 
חוץ משבהות וימים טובים לישן ולאבול , ובידם היה להשביע כל איש על ערך מפחרן 
ומעמדו בעת ההערכה , וכגביות וסלוקים שהיו מוטלים על הרווח במפחר ומלאכה , היה מחוים 
כל איש לבוא להניד לפני הנאמנים או החוכרים את הרווח שלו , ובעלי מלאכות היו מחויבים 
להגיד בבל שני מעת לעת . כל העפקים היו נתלים מיד הקהל והם היו רשאים לתת רשו 
לאיש ואיש להתעסק באיזה עסק באופן שלא יזיק לחזקת ולמערופיא של אחר , ואפור היה 
לשום בעל מלאכה אף אצל מערופיא שלו להכנים עצמו בשום דבר חוץ ממלאכתו, -- 

1) בכל רבע שנה מחויבים בני אפיפות רח"ש להתאסף לחדר הקהל ולפקח בעסקי 
הקהלה ואף שלא יאספו האלופי' ראשי אסיפות , אזי התאספו עפ"י עצמם בע"ב השייכים 
לאסיפת רח"ש, וכשהיו עשרים מבני אסיפה יהיו נחשבים לאסיפה כמו שהיו כל בני 
האפיפה ביחד , 

1) בכל שלש שנים היתה אסיפת המדינה באיזה המקומות שבחרו באפיפת המדינה 
היו גכללים חמשה קהלות ראשיות וכנותיהם והם : בריסק דליטא , הוראדנא, ווילנא , פינסק, 
פלוצק* == ובתקנות העיר משנת תק"ח נאמר: באשר שראה ראינו שהשנים אינם כתקונם 
ובלתי אפשר לאסוף אסיפת המדינה לעשות תקנות כתקון הקדמונים כל שלש שנים וכו" בכן 
עלה במוסכם באסיפת הקהל בחדה"ק כתקון לברור בוררים מאסיפה לעשות בעלי ,תקנות והם 
יעשו תקנות בקהלתנו לבל יוגרע מעמד ומצב קהלתנו יצ'ו ויאפפו איוה אנשים לילך בשרירות 
לבם כו' באמרם שאין להם שום סמך מהכתוב . 

ח) ביד הדינים בצירוף האב"ד היתה: שומת הנחלאות , החזקות ומקומות של בית 
הכנפת ונתינת מערופיות , יהם נתנו תוקפ לכל מכירות נחלאות, שהיו נעשות לפניהם , 
כצרוף הפופר והשמשים , גם היו מחויבים בצרוף הקהל להשגיח על יושר המשקולות והמדות 
בהשגחה יתרה ולמחות בכל תוקף בעד מיקרי השער. 


6) לדף 20 שורה 14: בשנת 1705 צ"ל 1750 


7) לצד 97--98 וז"ל הפקודה : 
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ג) בשירצה הקהל לעשות איזה נתינה או גביה חדשה או לעשות איזה דבר שנגד 
וני הקהלה יצ"ו ויהי' מערער בדבר אף אהד מאסיפה , באמרו שהוא נגד התקון, מ 
מוד לימין צדקו של המערער ולכטל המעשח לגמרי ולעשות משפט חרוץ וכו' (פונקט הי) 


ד) בעסק דיני ממונות אין חיוב להרב לישב כפא למשפט בעדת הדינים ורשות 
לאלופי הרוינים. לשפוט ט אף שלא בצירוף הרב , וכל משפט אשר יצא מפיהם אין להרב להכנים 


= !₪0 ס 


[אשו כלל, ולסתור אף קוש"י, אך מתחלת הדין כשלא ירצו אף אחד מבעלי דינים לטעון 
האלופי הדיינים עד שישב הרב עמהם אף שיהיה דבר קטן , אוי רשות לו ואין להרב למנוע 
אע משום משפט (פונקט י"א) , 

ס) בכל העסקים יהי" נחשב דעת הרב לדעה אחת , אכן בשיהיו ‏ דעות שקולים דעת 
ב מכרעת, ולהצלת היחיד יקום כפי תקון מדינה וכו' ובכל פעם שיקראו אותו 5 תקנה 
בא אליהם מחויב הרב לישב עמהם ובאם שירצו לבטל איזה תקנה יקום ע"פ הרוב , ואין הרב 
ול לעכב אם לא שיהיו נגד תקוני המדינה יצ'ו ובאם שירצו לתקן תקנה חדשה, רשות 6 
שני בע"ת לעכב תקנה חרשה (פונקט י*ב), 

) פסק או פרוש בתקנה לא יעשה חרב בעצמן ויקוים | לפני תקוני מדינה יצ"ו ומה 
שלא יהי' נזכר בתקנות מדינה ותקנות הקהלה יצרף הרב עמו שני בע"ת ושני ראשי אסיפות , 
ושני מנהוגום ושני דיינים בלתי נוגעום מחמת קורבה (פונ קט ו"ג). 

ז) אין להרב להכניפ ראשו כלל. בעסקי שמאות וכו -- בשעת ישיבת בוררים בחוה"פ 
או עסקי ברירה או שמאים אין רשאי הר- לדבר מאומה דבר על הבוררים להרע או להיטיב 
[לאיזה. בע"ב יהיה מי שיהיה (פונקט י"ג---ט"ו). 

[ ת) בעת התועדות המדינה , אין | להרב לחתום על שום פפק וכתב שהוא נגד הקהל 
וצו נגד יחידים או רבים בלתי ידיעת הא' ראשי אסיפה דק"ק יצ'ו וכו'. (פונקט ט"ז) , 


/ 


ט) סמיכות חכר יסמוך הרב בצירוף הראשי פ"ח וראש ב"ד (באופן שיסכימו לפי 
תקוני המדינה יצ"ו\ , וסמיכות מור1( יאפוף אליו ארבעה ראשי הקהלה והמנהיגים הנסמכים 
]צשם מוונו ילפי תקון המדינה שלמדו פוסקים , שני ראשי בתו דינים. מהאלופום הדיונום 
ובשלא יהיו ראשי בתי דינים אזי ראשון ראשון כהדיינים יצו קודם, וישבו כולם ביחד באפיפה 
2 קא בבית הרב או בחדר הקהל ויקום ע"פ הרוב, וכל מי שלא בקש להסמיכו עד יום ה', 
זורצה' לבוא בערב שבת ופשיטא בשבת אין להסמיבה כלל בשבת ההוא (שום ממש) ועכ"פ 
און: רשאים לסמוך לשום אדם בשם מורינו כ"א לטי תקון המדינה יצ"ו ופשוטא למי שלא למד 
| טור יוורה דעה וטור חושן משפט , אף שלמד גמרא או פופקים אחרונים --- וכל זה כשירצו 
|| שוסכימו להסמיך איזה אדם קודם עשר שנים אחר ההונתו, אכן מה שיסמוך לאיזה אדם 
' אחר עשר שנים אחר חתונתו אין להקפיד כלל באשר שהסמיכה ההיא אין שיוך אל האסיפה 
בלל (פונקט. כ') . 
. ב) מבני הקהלה היו נבחרים אנשים נושאי בעול צרכי הצבור ל אפיפה נקראו 
| בני אפיפה רח"ש, ומהם היו נבחרים ונעשים ראשים מנהיגים וגבאים וכו' --- לכל דברי 
הנהגות הקהלה. בכלל האסיפה נתקבלו רק המתוארים בתאר מורינ! וגם בתאר 
מספר שנים ידועים מאת חתונהתם. -- 

ג) ההתמנות באיזה משמרת היתה משוערת לפי כבוד המשרה, ומסודרים בהדרגות 
| בסדר זה. דרגה ראשונה) ממי שהיה ראש או מנהיג , דרגה שניה) דיין אצל איזה חברה 
"או נכנם לדייני הקהלה , דרגה שלישית) גבאי צרקה גדולה או דיין הקהלה , דרגה רביעית) 
|[ עקור ' הקהל , דרגה חמישית) טובי הקהל , דרגה ששית) ראש מרינה או ראש הקהל . 
בסדר הדרגות האלה עלו בני האסיפה לכבוד משמרותיהם ולא היו רשאים לדלג דרגה 
יאם בתנאים מיוחדים . לבד מן המשמרות האלה היחה משמרת ב עלי תקנה וה 
שומרי תקנה. 

ד) בכל שנה ושנה נעשו מנהיגים ודיינים חדשים, באופן וסדר מיוחד, אשר גשתנה 


-וו 


> אמנם במשך הזמן לפי צורך השעה באיזה פרטיו , אבל בכלל הוא (לפי התקנה משנת נ תק"ח) 


הבר, אחר 


על אופן כזה : קודם ר"ח כפלו נעשו חמשה בוררים לעשות בעלי תקנות , והם עשז סדרים 
ותקנות על איזה אופן יהיה המנ!' שאה תמיד בחול המועד פסח. --- הקלפי היה מוכ 
ו 1 


| ומזומן אצל הפופר קודם הפסח , ובא' דחוה"פ תיכף אחר יציאת בה"כ בשחרית היו מחויבים 
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4) לדף 15 : ואלה דברי החכם זאלופקי בלשונו : 
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5) דף פ8--26 ; בענין משמרת הרבנות והפרנפות וסרר הנהגת הקהלה לפנים ראינו להוסיף 
פה איזה דברים . 


א) בראש הקהלה היה עומד הא ב"ד הגאון, ראש בית דין, בית דין של שנים 
עשרה דיינים , ומנהיגי הקהלה, האב"ד היה מתקבל. לפנים רק על משך ג' שנים בהסכם 
אסיפה רבתי --- ומשמרת ‏ האב"ר היתה לעיין ולפקח בכל צרכי הקהלה. ולמען נדע את 
המוטל עליו , נעמיר פה כמה תנאים מתנאי הרבנות שנעשו בעת קבלת הגאון מהור"ר ברוך 
כהנא ראפאפורט לאב"ד בקהלתנו בשנת תפ"ח שנתחדשו בשנת תע"ב בעת קבלת הגאון 
מהור"ר העשיל ז"ל, (אף שנשתנו איזה מהם בעת קבלת האב"ד האחרון הגאון מהור"ף 
שמואל) . 


5) כשיקראו אלופי הקהל יצ"ו להרב שיבוא להתועדות הקהל או לאסיפה לאיזו צורך 
יהיה מי שיהיה מחויב לבוא תיכף בלי דחיה כלל , ופשיטא שאינו רשאי למנוע עצמו משום 
משפט ועסק כלל וכלל וכו', וישגיח שלא יהיה קול צעקת יחידים בעיר נגד הקהל יצ"ו ונגד 
הדיינים , רק יעשו משפט חרוץ ככתוב עם אלופי הקהל יצ"ו , אן בעפקי דיני ממונות עם 
האלופים הדיונים יצ"ו, ועל ישגיח בשום מוחה ומעכב בעולם ואף לכל בני האסיפה , ובאופן 
שיהי" ממש בדברי היחיד כמבואר בתקנות הקהלה. והאלופים הפ"ח והקהל ונאמנים ושמשים 
דק'ק יצ'ו מחויבים לציית לדברי הגאון יצ'ו -- (פונקט ג') . 


2) בעסקי הקהל יצ"ו הן בעסק גביות ונתינות וחכירות הקהל , אינו רשאי הרב להכנים" 
ראשו בלל , רק בְּעַת הצושלאק (גמר) החכירה יהיה הרב ג"כ במושב הקהל ויקום מהכל 
עפ"י רוב ויבוא עה"ח עם הקהל כו' (פונקט ד'), 


הוספות ותקונים 


1) דף 1 שורה ג': ה' אלפים פ"ב צ"ל ה' אלפים ק:"ב . 


2) לצד 7 : ואלה דברי החשמן קומענדוני כפי מה שהביאם החכם צאצקי 
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וכבר באו דברי החשמן הזה בפפר שארית ישראל פרק כ'ו וז"ל : והקארדינאל 
קאמעמנדאן כתב כי נפע בשנת שכ"א ברוסלאנד ומצא שם יהודים רבים ונחשבים שם בעיני 
קאומות , כי נותנים ונושאים באמונה עמהם, ורבים יש להם שדות ומהם מתפרנסים , גם 
וומדים חכמת הרפואה וחכמת החזיון ומהם ממונים על המכפ ויש להם רשות להיות להם חרב 
זגור על צדם וממונים לעבודת המלך בככל התושבים . 


. 
=2 | 


8 לצד 14: וזה אשר שמו אזרחי ווילנא בתוך בקשתם על אודות היהודים בלשונם ; 
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ב 


ממשארניהב , ו) ר' יצחק בא"א מוהר"ר נפתלי הערץ זצ"ל נבחר מפאלמאוו, 
1) ר' יהודא ליב בא"א מוהר"ר שבתי יפה ז"ל ממשארניהב , ח) הק' שמואל 
בא'א הרב מוהר"ר נתן ולל"ה מחערסאן , ט) ר' משה צבי בא'א מוהר"ר 
יצחק בלוך זצ"ל מחערסאן *). 


% 88) אולם הנבחרים האלה לא ידענו מה היה להם, כי לא הצליחו 
במלאכתם והנראה כי אחרי אשר עוד לא נפו אחינו בדור ההוא לבוא 
בהיכלי מלך ושרים לבלכל דבר עמם, ולא סגלו להם את הידיעות הנצרכות, 
להיות למול בער אחיהם לפני הממשלה, על כן לא מצאו הנכחרים חן 


בעיניה ולא הצליחו במעשיהם , ושלוחי עמנו ביה ישראל אשר אם השכילו: 


היה בידם , להפיק רצון הקיסר החסיד , ולרומם קרן ישראל , לא עשו מאומה 
ויהי קצף על ישראל . 


במגינת לבב יראה המתבונן בקורות אחינו, כי לא השבילו בני הדור 
ההוא להבין את רצון הקיסר האדיר אלכסנדך הראשון נ"ע, ולא הצליחו 


להועיל למו, ולבניהם אחריהם בחסריו הגדולים אשר שפך עליהם פעמים , : 


אבל חלילה לנו להאשים אה אבותינו ולחפא. עליהם עון , כי לא בזדון 


השליכו אחרי גום את הטוב המוגש לפניהם, כי אם מחופסר דעת את מעמדם: 


המדיני , מקוצר רוח בינה להבין את אשר הומן שואל מהם , ומהעדר יריעת 
לשון המדינה ושארי הידיעות המכשירות את האדם , לשקוד על פתחי נדיבים ; 
כי ממשלת פולין הרחיקה אותם מפפ יריעת הוויה עולם, ולא נתנהם לגשת 
אל היכלי החכמות והידיעות , ויהי בצאת שמש חפדי אדונינו אלכסנדר על 
הארץ , להאיר את המאפל והנה הם ערומים , ומי יתן והיה הדבר הזה 
לאות ולמשלים לאחינו בניי ישראל בימינו אלה , ימי תקוה מובה לכל ישראל 
להתבונן על רצון אדונינו הטוב אלכּסנדר השני ומשאלותיו הנכבדים , 
לשמוע באזנים פקוחות בקול הזמן הקורא בקול גדול ולעמוד הכן לשמוע 
לשמור ולעשות את כל המוטל עלינו לדעת כי הדרך הישרה שיבור לו 
האדם והעם כולו להגיע למחוז חפץ שלום האמונה, ושלום הפרנסה, היא 
דרך החכמה וההשכלה שהם תפארת לעושיהם ותפארת להם מן המלך / 
והממשלה , האדם, ושלום באדם ובישראל . 


ה 


*) עיין הוספות לחלק זה, 


ו ו 


| לעשות חיל בצרפת , ולהשיב' שבות ארצו האדירה, והשלום נתן פריו, כי 
בכל ארצות מדינתו שבה הממשלה כן בפולין. וכן ברוססיא ‏ לדרוש = בשלום 
היהודים. בפולין חקרו ודרשו הרבה להימול מעמד אחינו בכל פרטיהם, והשר 
הגדול הבישוף ב קי אחד מראשי המועצה פנה אל כבוד הרב החכם 
המפואר ר' דוד פרירלל נדער בברלין ובקשו כי יודיעו דעתו ומחשבתו 
איך לכלכל דבר הטבת מעמד אחיו בפולין ולא אחר החכם ר' דוד פרירלענדער 
אשר כבר נסה ללחום מלחמת בני עמו, וכתב ספרו המפואר ,על דבר הטבת 
מעמד היהודים בפולין", ‏ בו. הציע תשובתו ברחבה  )"‏ ובלי ספק עשו דבריו 
זאת שליחותם ופעלו הרבה לטובת היהודים אף כי לא נודע לנו מוצא דבר, 
וברופסיא פקד הקיפר הישר אל בסנדר בשנת תקע"ח , על היהודים לבחור 
שלשה נבחרים (דעפוטירטע) אשר ישבו בעיר מלוכה פטרבורג להביא לפני 
הממשלה את עניני הכלל, וכפי הנראה אחרי ראות אדונינו הצריק הזה כי 
קשה על הממשלה לצאת חובת רצון העם , ולתקן את מחפורם שלא בטובתם, 
הגביר חפדו להגדיל עונותו לשאול את פי היהודים 0 צמם למען ירע לבוין 
את הרפואה אל מחסורי החולי בעדות החולים עצמם . אז נאספו -- חכמי 
היהודים מכל מדינות רוספיא לעיר ווילנא , ויבחרו יי אנשים נכבדים 
לשעתם' יודעים לדבר בשפת המדינה, את ר' זונדל זאנעבערג מהוראדנא , ר' 
ביינוש ברץ מוויטפסק  ,‏ ר' מכאל אייוענשטאט מגוב' מאהליב, ושלשה אנשים 
להיות במקומם, ר' שמואל בהרב מק"ב מווילנא , ר' מררכי לפלער מוויטעפסק, 
ר' אליעור דיללאן מגוב' מינסק , ולצורך הוצאות נסיעת הדעפוטירטע לפ"ב 
וישיבתם שמה גזרו לקחת' את העטרות של כסף אשר נהגו לעטר את הקיטיל. 
התקנה הואת נעשית בהסכמת נבחרי כל הגובערניעם באספה רבה בעיר ווילנא 
ביום ב' ער"ח אלול תקע"ח. והבאים על החתום כפי שהם בח'י על התקנה 
הם: א) הקטן תנחום בהגאון המנוח זלל"ה מהוראדנא, ב) ארי" ליב = מבית 
קאצנאליבוגן ב"ק בריסק, . ג) הק' חיים מררכ * מרגליות אב'ל. רק"ק ‏ דובנא, 
: ר' שטואל במהור"ר ‏ דוד זל"לה מווילנא  ,‏ ה) ר' שמואל ‏ בא"א ‏ מוהר"ר 
ישראל חיים. ולה"ה מווילנא  ,‏ ו) ר' פנחס בלא'א הרב הג' מוהר"ח שיק 
וללה"ה משקלאב , :) ר' מכאל בהרב מהו"ר שמואל אייזן שטאט משקלאוו , 
ח)' נפתלי = יקותיאל במוה"ר ‏ יעקב וצ"ל נבחר מוויטעפסק , ם) ר' בנימין 
ביינש בא"א מוהר"ר יעקב ו / מווימעפסק , א) חק' נפתלי בהרב הגאון 
מהו"ר נחום אויערבאך מקאמניץ, ב) יהודה = לוב בהרב. נבחר מקאמניץ, -ג) 
ר' יוסף בא"א מוהר"ר שלמה 0 מווייאזין נבחר ממינפק , ד) ה' יהודה 
ליב אב"ד נבחר מפאלטאווי, ה) ר' אליעור בא"א מוהר"ר זאב וואלף זצ"ל 


*) וליוקר מציאות הספר הזה , ראיתי להעתיק את מכתב האדון מאלצעווסקי אל הרב 


החכם ו'דוד פרידלענדער בהופפות לחלק זה -- 


0( 


הרפואה בווילנא אשר היה סגור לפני היהודים מיום הוסדו , ויצאו מעומרים 
בעטרת ההכמה הזאת, ומהם היה שארי הרב החכם מהי"ר יוסף ראוענסאהן , 
החכם ר"י קופעלעוופקי , והחכם ר' יצחק (מארקוסעוויץ) זייבערלינג , כי עד 
הימים ההם היה כל התפץ למלא את ידו בחכמה זו, מכתת את רגליו אל 
בהי מדרש החכמות בחוץ למדינה, וביחוד בפאדובה , 

85) 0 אדונינו הקיסר הצדיק אלכסנדר אל אחינו בכלל , גברו 
על יהודי ווילנא בפרט, ענין אחר נכבד מאד, וזכר עשה לצר קתו עומד 
על תלו ‏ עד היום ויעמור ו הימים , אחינו בווילנא מאז היותה עסקו 
בגמילות חסדים להשכיל אל דל, וחברא קרישא בקור חולים , עשתה לה 
כית לכלכל את החולים ולנהלם ברפואות ובכל מחפוריהם. אמנם הבית הוה' 
היה קטן מהכיל את חולי העיר אשר רבו יושביה, מיום ליום , וסדרי הנקיות 
לא היו יכולים להשמר כראוי . אשר על כן בשנת 1805 , כאשר התעוררו 
נדולי העיר | לבנות נית בקור חולים חדש. הרים הקיפר ההחפיד הוה 
שלשת אלפים רו"כ ליסוד הבנין . ובשנת 1806 פקד לתת מאוצר המדינה 
0 רו"כ כל שנה לצרך הוצאות הבית , ועוד נדבר מזה בחלק השני, 

% 86) מלהמת הצרפתים בשנת 1819 (תקע"ב תכ 7 0 אחזה 
בכנפות ארץ רוססיא , פקדה גם את העיר ווילנא . אשר היתה לעת ההיא 
אחה מן הערים הנכבדים | מקום וועד , -. רוססיא ושריו ולמשול 

ירפתים וצבאיו , נאפאליון בא בשערי העיר הזאת'ביום" 28 גני 1819 
עם חילו הכבד וצבאותיו הנוראים , ויברח דרך העיר הזאת אבל וחפוי ראש 
ביום 25 נאוועמבער . וביום ‏ 80 נאוועמבער שכו צבאות רוססיא תחת יד 
גבורם פעלדמארשל קומוזאוו , | ויבואו העירה  ,‏ יהודי ווילנא שמחו לקראת 
בואם ' שמחה רבה , כי זכרו אהבת מלכם הצדיק , ותעל שועתם אל אלהים , 
ה את עזרו מקדש לצבאות מלכם , ולצאת לישע משיחם . חרב הלוחמים 
הרבתה \ לאכול ביגיע הושבי העיר והמחוז , בתים גדולים ומוכים החרב 
בבר ו גם רבים מפוחרי העיר | אשר השכילו להועיל למו בכל מקרי 
תמורות הימים גדלו ויעשירו ומעמד המסחור והמנהגים שנו פניהם שנוי רב; 
כי. יושבי -% למדו לרעת עמים רבים ושונים מקצה הארץ , והידיעה הזאת 
הרחיבה גבולי המשא והמתן , והסירה כמה מן המנהגים הנושנים אשר נולדו 
וגדלו על ברכי הפרוד והיתוד מכל עם ועם, אולם גם אבדה גדולה אבדה 
העיר , אברה שאינה חוזרת לכל אוהבי קדמוניות , כי הצרפתים בחרו בשדה 
קכורות אבותינו | לעשות ממנו מרבץ לעדרי בהמות לצ-כי החיל הגדול כי 
קיר חומה היה סביב לו ויחריבו את בתי הקברים , ומצבות לאלפים שברו 
ויאבדו , ובהלחמם עם החיים שללו את המתים , ויפשיטום את אדרם היקר 
הוא וכרון שמם ומעשיהם . 


א 87) בעבור הסער והסופה קמה לרממה, ימין אלבסנדר רוממה 


2 


היהידים דרים שם ואפור לו לקחת מהם איזה מס . 


4) הרב יפקח על עניני הדת לדון ולהורות בנוגע לאמונה, אבל אין 
בידו לענוש עונש כסףפ ומב"ש לנדות ולהחרים , 


5) משמרת הקהל היא לגבות את המסים ולהביא את הגבוי לאוצר 
המדינה , ואפור להם לעשות מבלתי הסכמת הממשלה שום מס חרש 
על בני הקהלות . 


6) רשות נתונה ליהודים לבחור מהם אנשים לבוא בסוד המאגיסטראט 
ועל הנבחרים ללבוש מלבושי העמים אשר הם שוכנים בקרבם , ומשנת 
8 אין לבחור שום איש למאגיסטראט אשר לא ידע לקרוא ולכתוב 
אחת מן שלש הלשונות האלו : רוססיא , אשכנזית , ופולנית . 


7) וגם הרכנים וראשי הקהל אשר יבוחרו משנת 1819 מחויכים 
לדעת לקרוא ולכתוב אחת מן הלשונות האלו , 


% 54 אמנם לכל זמן ועת לכל חפץ , אבותינו בזמן ההוא לא באה 
עוד להם העת לקכל את שפע ברכות הפקודה הזאת , האפור האחד אשר 
נתערב בהמון החסדים הצר להם מאד, והכריע את הכף, כי מצד אחד 
ההרגל הגדול אשר הורגלו בו מכמה מאות שנה , להתפרנס מעפק מכירת 
היי"ש במלונות ובכפרים נעשה להם למבע וחשבו כי הפורש ממנו כפורש 
מן החיים, ומצד אחר היתה עבודת הארמה עבודה נכריה וזרה להם; כי 
לאשר הרחיקו אותם חוקי ארצם מלפנים ממנה תכלית הרחקה, לא ידעו 
אורחותיה ולא השכילו דרכיה, ולא האמינו אבותינו כי ימצאו בה מקור 
נאמן להחיות את נפשם, על כן חרדו לקול הפקודה הזאת , ולא התבוננו על 
המוב הצפון בתוכה, כאשר ישמרו דבריה לעשותם, ויגזרו צום ובבי והפגינו 
ובעלות שועתם לפני כסא המושל הישר אשר אך מטובת העם היתה לנגד 
עיניו, נתנה ארכא והרוחה , לאפורי הפקודה הזאת ולא נתקיימו לעה ההיא, 
והומן אשר הוגבל להתחלת האפור הזה, שהוא שנת 1807--1808. לא 
נה ידים לסדרים חדשים . כי אז כבר נשמעה תרועת מלחמת הצרפתים 
בעולם והיו כל מלבי איירופא מרודים ועפוקים בעפקי שלום מדינותיהם ומה 
-גם ממשלת רוססיא אשר כל עתותי איירופא היתה בידה וכל עיני הממלכות 
היו נשואות אליה , ואבותינו בראותם כי היתה הרוחה לא נתנו את לבבם 
גם' לוכות ‏ בזכיות הטובות אשר הבינה להם הפקודה, ומעמדם בכלל לא 
נשהנה לטובה, רק הרשות הנתונה לבוא בבתי הספר ובתי מדרשי החכמות , 
עשתה את דברה ואיזה מאחינו בווילנא פתחו את שער בית מדרש. חכמת 
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אשר יכוננו בתי<חרושת , | להשכירם ליהודים יוכלו לקבל עור בהלואה. 
מן הסך הוזה. ּ \ 
4) הרשות נתונה אל היהודים לעסוק בכל מלאכה ומלאכה מכלי שום 
מפריע מצד איוה חבורה, ואם לא ימצאו להם בעלי המלאבות" 
מיהודים מחיתם במקומות מושבותיהם יקבלו , בהסכמת שר על הענינים 
הפנימים (מיניפטער וונוטרעניך דיעל), עזר להתישב במחוזים הבלתי 
מיושבים כל כך ולקבוע שם פרנסתם , וגם בעלי המלאכות לא ישלמו 
כי אם מם אחד , 


5) רשות ליהודים לסחור בכל מיני מפחור, ורשות להם וכן אל מחזיקי 
הפאבריקים או בעלי המלאבות לבוא לרגלי מסחרם ומלאכתם לפנים 
המרינה ‏ ולקריות ‏ המלוכה ‏ עם נשיהם ובניהם על פי פאספארט מן 
הגובערנאטארים , ובתנאי שילבשו בעת היותם שם מלבושי אשכנז. 


6) והיה באשר תהיה יד היהודים בכלל אמונה בעבודת האדמה בבתי 
חרושת | ובמסחור , | וישקדו | להיטיב ‏ מעמדים אלו , תפקח הממשלה 
להשוות את היהודים בכלל , עם שארי עמי רוססיא בדבר המסים . 


7) אך נאפר ליהודים גרי מחוז אסטראכאן, קאוקאז , מחוזות מאלא 
ראססיא , נאוואראססיא , משנה 1807 ובשארי המחוזים משנת 1808 
להחזיק מחיה ‏ ובית מרוח בכפרים ומלונות, באזהרות ועונשים 
גדולים -- 


ג) ברבר מעמדם האזרתי, (בירגערליבע ארדנונג) -- 


1 חוקה אחת ומשפט אחד לכל היהודים כאשר לכל שאר עמי ארץ 
רוססיא, לפני בתי:המשפט הכוללים יביא | משפטם כן בדיני ממונות 
וכן בדיני נפשות ואין ביד שום אפרתי אשר היהודי יושב תחתיו ודר 
בנכסיו, ‏ לשפוט ולדין אותו. 


9) אפור לגעת בעמלם וביגיעם ‏ וברכושם, ‏ להפריע אותם מעבור 
אמונתם , לגרום להם רעה ולהכלימם בדברים. ועל כל אלה יובא 
במשפט ויענש כפי חוקי המדינה הנתנים לכל בני המדינה . 


8 רשות ליהודים למנות להם בערי מגוריהם, ‏ רב , וראשי קהל על 
שלש שנים , בחירת הרב איננה תלויה בהסכמת אדוני העיר אשר 


ב 


(אקאדעמיא) ובית מדרש מלאכת<מחשבת. (8063:0155ץ23 אמצ0ת38) אשר 
בכל מדינות רוססיא ובקריות המלוכה , בכל שאר העמים, 


%) תלמידי בתי מדרשי החכמוה אשר ישכילו ויצליחו בלמודי חכמת 
המעדיצין , חירורגיא , פהיזיק, מאטעמאמיק, ושאר החכמות , יוכו בכל 
הזכיות הנתונות לכל התלמידים משאר העמים, 


.3 באם לא יחפצו היהודים להביא את בניהם אל בתי הספר והמדרש 
ולזכות בזכיות אלו, יכוננו להם בתי ספר מיוחדים על הוצאותיהם , 
ולוזה יושם עליהם מס מיוחד, 


3 המעמדים השונים-- 


1) היהודים נחלקים לארבעה מעמדים. א) עובדי האדמה . ב) פאב? 
ריקנטים ובעלי: מלאכות . ג) סוחרים. ר) ערונים (מיעשצאנעס), 


ארבעה המעמדים האלה רשות להם לקנות למכור , ולשכור , באריסות 
קרקעות ‏ בגובערניא של ליטא , | ביאלרוססיא , | מאלארוספסיא  ,‏ קיעוו 
מינסק  ,‏ וואלין  ,‏ פאדאליען, ‏ אסטראכאן , קאוקאז, עקאטערינאסלאוו , 
חערסאן , מאווריא , | ויכולים לשכור אנשים לעבוד את קרקעותיהם 
בשטרות (קאנטראקט). ‏ היהודים אשר יקחו קרקעות באריסות ויעבדו 
אותם על הוצאותיהם החפשים מכל המסים משך חמש שנים, ולאשר 
אין ידם משנת לקנות או לשכור , תתן להם הממשלה בגובערניא 
של ליטא , מינסק, וואלין, פאדאליען וכו', | קרקעות לעבוד ולהתישב 
עליהם, ולצורך זה יותן להם ראשונה עד 30,000 דיסאטין בכל 
אחת מן הגובערניעם האלו, והם חפשים ממס עשר שנים , ויקבלו 
ג"כ בתורת הלואה פך קצוכ לצורך הההישבות מאוצר | המדינה 
בפי אשר יוהן אל בני הקאלאניות הבאים מחוץ למדינה, וכל היהודים 
אשר יתעסקו בעבודת האדמה בכל מקומות מושבותיהם פטורים מן 
המם הכפול . 

8) הרשות נתונה אל היהודים להחזיק בתי:חרושת<מעשה (פאבריקען) 
בכל מקומות. מושבותיהם , ולזכות עם זה בכל הזכיות הנתונות לאנשים 
כאלה מתושבי רוספיא, והממשלה מוכנת לתת להם קרקעות לצורך 
זה, ומגובערניעם השבות מפולין ‏ יהיה. נכון בכל גובערניא בכל שנה 
ושנה סך עשרים אלף רו"כ לתת בהלואה לכל החפץ למלא את ידו 
בזה, מבלי לבקש מהם אחריות נכסים כי אם ערבות מאיזה יהידים 
בטוחים. ‏ גם מחזיקי הפאבריקים לא ישלמו מם כפול , וגם האפרתים 


ו 


המבוארות, בתנאי תשלום המם הכפול *). ובהטותו את לבבו להפליא חסדיו. 
עם בני לימא ביתר שאת, במל את הפקודה בדבר בתי הדפום ויתן רשות 
להקים בתי דפום בכל ערי המדינה , אך בתנאי לקבל רשיום על ההדפסה 
מאת בית הבקרת , ומאז הוקם גם בווילנא דפוס לספרי ישראל (כאשר יבוא 
בחלק השני). גם פקר למנות מבקרים על ספרי ישראל הבאים מחוץ למדינה' 
בבית | הבקרת בעיר ריגא, ‏ ויהיו המבקרים :;ז-אשונים ר' משה העקיל , ור' 
יחזקאל. דוד לעווי *") , ויהודי לימא מאז קבלו עליהם עול מלכות רוססיא, 
היו אמונים למלכיהם ושוקדים למלא את רצונם, ואחינו בעיר ווילנא החרו" 
להתנדב גם המה עם המאגיסטראט לבנות בתי משכנות לאנשי חיל רוכסיא , 
בחומות הקלאסטר קאזימיר , ואיגנאציע --- בשנת 1798 (תקנ"ח) ***); 


4 
אלכסנדר הראשון (.1 ע1633006\) 


%) 98) הקיסר 7% כ פנדר הראשון עלה על כפא אבותו כהת 
אהכה ורצון ברוה חן וחפדר בשנת 1801 . וכבר בשנה ה .נוה למלכיהו 
2 החל להראות את מחשבותיו הטובות עם היהודים , אבל בשנת 1504 
(תקס"ר\ ביום 9 רעצעמבער הוציא לאור את צרקתו הרבה עמנו ויגל כמים 
את חסרו הגרול בפקייתו אשר כללה את רוב המחשבות הטובות אשר השבו 
גדולי שרי פולין בוועד האחרון , באיוה שנוים לחפץ > יון. בפקודה הזאת שם 
הקיסר החסיר הזה את לבבו להיטיב מעמד ההשכלה והלמור , לעורר את לבכנו 
לעבורת האדמה, לחוק ידי הסוהרים הכאבריקנטים ובעלי המלאכות, ולפרר את 
עניני הקהל והרבנים . וליוקר ענינה ומציאותה אמרנו להעתיק בקצרה את רשי 
הרב"ים הנכברים הנכללים בה : 


א) בדבר ההטכלה ו למוד -- 


1 רשות נתנה ליהודים ללמור בכל בתי הספר מדרשי התכ.גת 


ג ]1 2060110808 303005 6062816 110106 (" 
.5 .א ,1% .05 
68 ,1 , בז106פ1 . 
2 הח .818ק1766 28680808 םמאק0%6 ( 
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|" החדשים אשר עשתה , *) ובחדש. נאווימבר נשבעו כל עמי ליטא שבועת -- 


אמון אל הקסרית עקאטערינא ואל כם רופסיא.. ובשנה הסמוכה היא שנת 
5 ביום ‏ 14 דעצעמבר שבה עקאטערינא ותפקוד לאחד כמה ממחוזים 
של מדינה ליטא עם ממשלת רוספיא לאחדים לעולמים ולחלקם לשני פלכים 


> (גווערנעמענט) . ומהם האחד פלך ווילנא , ולעשות את העיר ווילנא לקרית: 


הפלך **): 

ממעם הפקודה הנ"ל מיום ‏ 80 אקמאבער , היה. לקבץ את כל בתי 
הדפוס הנמצאים בערי לימא אל העיר הוראדנה אל מקום מושב שר המדינה, 
ולשום ביתיבקרת (צענזור) אשר בלתי רשיונו לא יודפם שום ספר בכל לשון 
שיהיה. ויתכן שמאת התקנה הזאת שאספה את כל הדפוסים להוראדנה 
היתה נסבה להקמת דפוס לספרי ישראל בהוראדנה בעת ההיא, והוא הדפוס 
הראשון לספרי ישראל בליטא : 


% 81) והנה לא נזכר שם היהודים בני ליטא בפרט, במאניפעסט 
הקסרית עקאטערינא, ובלי ספק נכנסו בכלל ‏ כל עמי הארץ אשר נשבעו 
אמונה אליה , והיתה גם להם הבטחתה, למשוך עליהם חוט הסרה בתוך 
העם אשר הם יושבים בקרבו. אכל ברבר היהודים בשאר המדינות אשר 
מאז נחשבו לממשלת רוספיא  ,‏ יצאה פקודה מפורשת מאת הקסרית האדירה 
הזאת ‏ מטם 95 יוני שנת 1794: לתת להם אחוזת מושב, ומשפט 
לעסוק בעסקי העירונים (18800ע318) , ובמסחור הפוחרים (₪%6090ץ8) בכל 
הערים אשר בפלכים אלו: מינסק , | איזיאסלאוו ,| בראצלאוו, | פאלאצק , 
מאהליםב  ,‏ קיעוו, | צערניגאוו , | נאוואגאראדיסיעוורסקי , = עקאטערינאסלאוו , 
מאווריא , ועליהם רק לשלם מם גלגלת כפול, ואשר לא ירצה לשלם את 
המם הכפול הרשוה בידו לצאת ממדינות רוססיא ***), וכנראהראו גם יהודי 
ליטא בטוב ‏ הזכיות הנתונות | לשאר אחיהם במקומות הנזכרות מבלי לשלם 


את מס הכפול, כי בראשית ‏ ימי ממשלת. רוססיא על ליטא, נשאר מכס 


המסים לכל תושביה כערכו לפנים ולא נשתנה כלל , 


א 89) גם פויל הראשון המה חסדו אל היהודים, וחדש גם הוא 


פקודה אמו הגבירה , לקיים את הרשיום הנתן ליהודים להאחז במקומות 


קנ חוג11 060110808 408'5 380 00678816 01806 ל 
4 .א .4111 .מואסיד 


,5 ,א , בז06גם[ (** 


ו 


) עוון הוספות לחלק זה 


נאחו בסבך המחלוקת עם הקהל ורגליו הוגשו לנחשתים בחצר המטרה של 
הוואיוואדא ‏ הנסיך ראדזיוויל בעיר נישוועו . המאמר הזה נקוב בשם. ,הת פום 
בנישוויעז אל אסיפות הוועד")-- הוא הוועד האהרון שהזכרנו , 
אשר נתנו לבבם לפקח בצרכי היהודים והכרח תקון מעמרם --- המחבר צועק 
מרה על הנהגת ‏ הפרנסים הולך ומונה את הקלקולים אשר קלקלו , ונותן 
עצות | לרפא את המעמד ההרום , בהעביר --- את משמרת הפרנסים , למעט 
כח הרבנים , ובהביא את הנהגת היהודים תחת ההנהגה הכללית של המרינה 


לבלתי יהיו בני ישראל עם נפרד בתוך העמים אשר בקרבם הוא יושב , והנה" 


אם במר רוחו וקשה יומו רבר המחבר, והפריז על המדרהה , עכ"ז נמצאו 
במאמרו דברים כנים מעידים על מעמד הדור ההוא, וכנראה עשו דבריו 
רושם חוק בלבות אפרתי פולין קרואי מועד, ואולי אל ספרו זה כוון החכם 
מצאצקי באמרו : כי איש אחד מווילנא , שלמה (צ"ל שמעון) הקריב לכבוד 
המלך ספר מלא דעת והשכל בדבר תקון מעמד היהודים . (בספרו הנ"ל דף 
9) (ועיין הוספות לחלק זה) . 
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% 80) ביום 80 אקטאבער שנת 1794 (הקנ"ר) הודיעה הקפרית 
עקאטערינא, גלוי לכל העמים (מאניפעסט) , כי להיות עינה ולבה לטוב על 
מדינת ליטה, שכחה את כל הרעה אשר הרעו יושביה אל מדינת רוססיא , 
להפריע מנוחתה במלחמות גלויות ונסתרות , ותשא כל עונם, ולמען תת 
למדינת ליטא שלום אמת ונצב לעד , היא נותנה לה רחמים לחסות עליהם 
ולהטות חפרה אל כל הנשבע להיות נאמן לכסאה , מכל עם ועם, לתת 
לה ם וכות ומשפט לחיות תחת צל דתם בהשקט ובטחה ועל מוצא פי הזכיות 
הנתונות להם מאז מאת ממשלת פולין, את הנסיך רעפנין (מומק6א) צותה 
לראש ושר על כל המדינה, הוא ישים את משכנו בעיר הוראדנה , ושם 
יהיה בית משפט כולל, ממנו הצא תורת הנהגת המדינה, על פי הסדרים 


ו בשעה בישה הבש ה 
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לרעת את מעמד הרב האב"ד וראשי הקהל בכל קהלות ישראל , לפי משפמי 
ממשלת פולין היה עם בני ישראל שוכן לבדד בתוך עמי הארץ, וכל דברי 
ההנהגה בעניני הדת , החבורות הקדושות , הצדקות, וכן בעניני. גביות המסים 
והערכתם  ,‏ דיני ממונות בין איש לרעהו , בפרנסות ומחיות , נמפרו בידי 
הרב האב"ר וראשי הקהל לבדם , ' ביד | האב"ד גאון קהלתו ובית. דינו היה 
שבט מושלים למשול בעם בשם כבוד התורה והדין, וביד ראשי הקהל או 
ממנטן" הצבור ,+ כל צרבי הצבור , ומקל רודה בעוז, להוציא לאור: את כל 
מחשבותיהם באין מכלים,. שתי המשרות האלה עם היות לכל אחת מהם 
גבול מווחד עזרו וו את זו לטובה; הרב בהסכמתו נתן קדושה לתקנות 
הפרנסים, וכה הפרנסים נהן תוקף ואומץ לגזרת הרב , האמצעיים לכפיות 
המפרב היו : מניעות חלוקת הכבוד, הרדיפה הנעלמה במו"מ , ולפעמים 
להוראת שעה גם נשק החרמות , המשרות האלה היו מובות לבני ישראל 
ימים | רבים, ‏ כל עוד היה העם נאמן עם חכמיו ומנהיגיו , והמנהיגים היו 
שלמים עם מובת הכלל ועסקו בצרכי הצבור. נאמונה . אולם מעט מעט 
החלו האלופים להפריז על מדת היושר בהנהגתם וביחוד בגביות המסים 
והערכתם , והכבידו על העם יותר מדאי, והרבנים אשר היו מוכרחים להסכים 
על מעשה הקהל ותקנותיהם , ולפעמים גם לצאת כנגדם לישע העם, השתמשו 
בכלי נשקם, לפלם נתיב לגזרותיהם בטובה או שלא בטובה , אז נפקחו 
עיני כל אחת: מן המשפחות האלה , לראות כי רב ועצום כח שכנגדה , והעם 
אשר נלאה לשאת אה שתיהן , נחלק לחצי, אחרי הרב או אחרי הקהל. 
ותצאנה למערכה שתי ההנהגות האלה, הפרנפות והרבנות , ובחרי אף 
נלחמו עד כי נפלו שתיהן ואין מקים, זה דבר מחלוקת הרב אשר פרצה 
בווילנא בשנת הקל"ח, וזה פריה : הריסות מעמד הרבנות ומעמד הפרנסות 
בבל קהלות הקדש אשר במדינת ליטא, ולזאת כאשר לא היתה המחלוקת 
בין | פרנסי הילט ובין האב"ד שלהם לבד, כי אם בין הפרנסות והרבנות , 
וסבותיה | לא פרטיות אבל כלליות , כן. היו המפובבים היוצאים ממנה כללים 
ולא פרטיים, וראויה | היא המחלוקה להתבונן עליה בעל דבר כללי נוגע 
לקורות אחינו במדינות. לימא . 

% 99 והנה בפרטים הנוגעים לכבוד האב"ד הגאון ואל הקהל נדבר 
בחלק השני, ופה להשלים דברינו נעיר על מאמר אחד קטן יקר המציאות 
אשר כתב בלשון פולנית | אחד מיהודי וילא ר' שמעון ב"ר וואלף | אשר 


נמלטנו ברוב רחמיו וחסדוי. זכרי זאת יושבת ווילנא ואל תשכחי כל גמוליו כעל כל אשר גמלנו 
לתת את פדות נפשנו כאשר העיר ה' רוח נכבדי מהנינו ראשי רוזני טה"ע בצירוף בתי דיוני 
צדק דמחננו יצ"ו , קיומו וקבלו כל יושבי מחנינו וסביב לה ליתן פדיון נפטם וונפשות אנשי 
ביתם זכרים ונקבות לקופת בקור חולים מכל נפש גדולים וקטנים ג' גדולים פול ש וכו' ומי יוכל 
ספך חפדי ה' אשר גברו עלינו בפיו דבר ובידו מלא לאמר, ואף גם זאת לא מאפתים וכו'. 


הקנו גדולי ווילנא יום צום ופדיון נפש ביום כ"א תמוז, אבל בהכבש העיר 
בידי חיל | רוסיא ביום ‏ 80 ולי לא נפקד איש, וגם לזכר הנס הזה תקנו 
גדולי ווילנא על משך איזה שנים פדיון, ביום ט"ו מנחם אב , ויום תודה 
ותהלה.. ובפנקס רצ"ג נמצא שני ע"ב משנת תקנ"ה ותקנ"ו בהקנת הפדיון 
הזה, ונאמר בהם: נתעוררו אלופי וטה"ע להוכיר חסדי ה' אשר גמלנו 
המוב ביום מ" מנחם תקנ"ד אשר נתקבצו יחד אנשים ונשים וטף בבית 
כנסיות = ובתי | מדרשות מאחינו. בני ישראל שבקהלתנו ובאחורי שערים מק'ק 
שניפישיק ואנטעקאליע והעיר היתה נבוכה שהקיפוה גייסות מקיר העיר וחוצה 
וקולי קולות | מחרב וחנית שמענו באזנינו וחסדי ה' בי לא תמנו נתפרדו 
החיילות ביום ‏ ט"ו הנ"ל זה מזה, ותחי נפשנו, בכן מחויבים כל אנשי 
קהלתנו | וכו' ליהן ג'ג | פ' מכל נפשות ביתו משך שמונה שנים בכל שנה 
ביום ‏ מ"ו מנחם וכו", והאלופים הגבאים ידליקו נרות ערב ובוקר בכל 
המנורות ביום ט"ו מנחם כמו ביו"ט והמה ג"כ ישגיחו שיאמרו מזמורים בכל 
ביה"כ. וביהמ"ד ושיר היחוד וכו" *) ,. התקון הזה שהיה ראשונה בשנת תקנ"ה 
ונתחוק ביתר עז בשנת תקנ"ו שתי שנים אחרי הנתן העיר ביד הרופסים , 
יעיד עדות נאמנה כי מצאו אחינו ב'י הרוחה תחת הנהגת מושלי רוססיא 
אדוניהם החדשים וישבו לבטח ואין מחריד, 


מתלוקת הרב 


% 98) אמרנו למעלה כי אפרתי פולין בימי הדור הזה החלו להתבונן 
על מעמד היהודים וסדרי הּנהגהם , אולם הרעיון הזה החל לפעם גם ביהודים 
וביחוד | ביהודי ווילנא, וגם אחינו התחילו להתבונן כי הרבה יוהר מדאי 
הסהירה מלוכת פולין פניה מהם , והזכות אשר נתנה להם להבדל מקהל עמי 
הארץ, נהפכה להם לרועץ ברבות הימים, הרעיון הזה אשר התעורר בלכב 
אחינו קרא לאור את המחלוקת עם הרב האב"ד האחרון בווילנא, | אשר לפי 
עדות וקני דורנו המבינים דפכה משרש את סדרי ההנהנה הקודמת. ולמען 
הבין את דבר המחלוקת, סבותיה הנפתרות ועלילותיה הנגלות, ראוי לנו 


*) ובהודעה של אלופי הגבאים הנרבקת לכותלי בה"כ ביום הפדיון בכ"א תמוז נאמר : מודעת 
זאת ברבת בני עמנו , את התלאות אשר מצאתנו ביום כ"א תמוז וכ"ב בו דשנת תקנ"ד 
ובחמלת ה' עלינו ועל עוללינו וטפנו נצלנו כחרב ומביזה , ורבת שבעה לה נפשנו , אשר 
ראינו בצרת אחינו בית יושבי זארעצע וא"ש , אשר שכבו מדוקרים בראש כל חוצות , ואנחנו 


ב 


| רוח אהבה אל החכמה המלאכה המפחור ועבורת האדמה, וגם זכר היהודים 
בא לפניו. * כבר בראשית ‏ ימי מלכותו יצאה פקודה לבטל את כח הרבנים 
> הכוללים  ,‏ אשר לפי דברי סופרי הדורות , עברו לפעמים את הגבול אשר 
גבלו להם חוקי המדינה, וכן נתקן סדר חרש כגביות המס לחפץ העת, 
אולם מה שיורה על רצונו להיטיב ‏ לבני ישראל היא הפקודה אשר יצאה 
בשנת (1775 תקל"ה) לקרוא דרור ממס הגלגלת לכל איש יהודי אשר 
יכתוב. ידו לעבוד עבודת האדמה . והחכם טצאצקי מעיד ") כי לשמחת. לבבו 
ראה כמה וכמה משפחות מיהודים אשר בחרו בעבודת האדמה לקול הקורא 
הזה ויצליחו, רוח נדיבת המלך הטוב הזה , החיה את גדולי האפרתים 
קרואי<מועד , | ובהאספם אל הוועד הגדול והאחרון לממשלת פולין בשנת 
8 עד 1799. וישיבו אל לבבם לכונן סדרים נכונים לכל דברי הנהגת 
המדינה , הרבו להתבונן על מחפורי היהודים בכל פרטיהם ויועצו לתת להם 
חוקים טובים ומשפטים אשר יחיו בהם היהודים חיי אזרחים שלמים , וידיהם 
העשינה הושיה בכל אשר המדינה דורשת מאת תושביה הנאמנים עם מלכם 
ובני ארצם. תמצית הפדרים הטובים אשר עשו בוועד וה העתיק ההכם 
מצאצקי בספרו המפואר , על דבר היהודים, אולם כבר יצא בת קול כי 
הופרה ממלכת פולין נגבירה ומדינותיה תפולנה לנחלה לגדולי איתני הארץ, 
וענהה בה צדקתה האחרונה אשר עשתה עם היהודים לפני מותה , כי 
הורישה עם ארצותיה ועמיה , אל מורישיה , גם את מהשבותיה הטובות 
אשר יצאו לאור ברבות הימים , 


97) הוועד האחרון הזה היה למרות רוח המלכים האדירים שכניה, 
בכמה ענינים הנוגעים לסדרי המלוכה , וישובו ויקרעו חבל גדול מארץ פולין 
ויחלקו ביניהם בשנת (1798 תקנ"ג) ונפיכות ליטא באה לפני מושלי רוססיא . 
אז קמו אפרתי פולין ויקשרו קשר לבטל את כל הנעשה ע"י המלכים האדירים, 
וגבורם מהאדעאוס קאשציוסקא (80801(580 111806₪8) | בראשם , ויהי 
הקשר חזק ואמיץ מאד בכל מדינות פולין , וגם בווילנא נפלו גדודי הקושרים 
על אנשי. חיל רוססיא אור ליום = 19 אפריל שנת 1794 (תקנ"ד) ויהרגו 
בהם הרג רב , ורבים מהם שבו ויתנו במשמר . אמנם עד ארגיעה וצבאות 
רוססיא התחזקו ויכריעו את הקמים , ושערי עריהם נפתחו לפניהם מקצה , 
ונם העיר ווילנא היתה כאחת מהם , כי ביום 7 יולי (כ"א תמוז) הגיחו 
אליה הרוספסים משני עבריה, ויבקיעו אל העיר . וביום ‏ 80 יולי (ט"ו מנ"א) 
נכבשה לפניהם. והנה בהבקיעם ראשונה ביום 7 יולי, נפלו שדוד מידי 
אנשי הצבא כשלשים איש מיהודים במגרש העיר זארעציא , ולזכר נשמותיהם 
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וברוצחים , ויבוא בערמה אל העיר ליעזאנקע ויעשו בה הרג רב ונורא מאד . 
משם פנו ויבואו ‏ אל הומיין, השרים אשר בהומיין בראותם מרמת גאנטא, 
אמרו לעמוד על נפשם במעט כלי המלחמה אשר בידם ויחלקו קני רובה גם 
ליהודים ‏ לירות | מבין הגדר על הרוצחים , כשני ימים נלחמו גדודי גאנטא 
ורעהו | על העירי ולא. יכלו / לה  ,‏ כי רוח נכורה החיה אה הנצורים , ונש 
היהודים ‏ לפי עדוה סופרים נאמנים נלחמו בעצה ובגבורה כל העת ההיא 
אז אמר גאנטא. לעשות בעקבה וית[ אות כי שלום העיר הוא מבקש אם 
יפתחו. לו שעריה , וכמעט בואו | אל העיר כי האמינו לו , וגדודיו באו אל 
בתי כנסיות הנוצרים ובית הכנפת ליהודים , כי שמה נאפפו כל בני העיר , 
ויהרגו את כל הנמצא ‏ בם, בבה'כ היהודים הרגו כשישת אלפים איש , 
ואח'כ יצאו להרוג בכל אשר מצאו באכזריות חמה , אשר תסמר שערות 
כל השומע , ההרות בקעו ועובריהם רמשו - כעשרים אלף איש נהרגו ביום 
ההוא ובהם כשמונת אלפים יהודים --- ואת העיר שלחו באש ויעלוה כליל , 
(50 יוני 1768 הקכ'ח). הרוצחים האלה אחרי אשר שפכו שארית חמתם 
על הרוגי. הומיין יצאו חבורות חבורות להרוג ולבוז את הערים אשר מסביב , 
ואחד מראשי גדודיהם באו לבאלטא ויהי בראותו כי נמלטו האפרתים והיהודים 
עם רכושם , | אל מחוץ לגבולי המדינה , אל מורקייא , וירדוף אחריהם עם 
חילו וידבקם ויכריתם ויבוז את כל אשר להם. ומי יודע אשר היו עושים 
עוד אם לא מהר אחד משרי חיל רוספיא בפקודת הקסרית עקאטערינא 
להכרית | את חבר המרצחים האלה, ובחכמתו עשה החבולות להפוש את 
כולם יחד כאיש אחד, את גאנטא וחבריו הפולנאים מסר ביד חיל פולין 
ויעשו בהם נקמות , וגם לועלעוזניק וחברה הרוססים שלמו כפעלם , ותשקום 
הארץ מהם, לפי דברי סופרי פולין היו חללי הקשר הזה כשתי מאות אלף 
איש , ומי ישא ראשי הנופלים מן היהודים בין החללים "). אבל חבורת 
האפרתים אשר בשלהם היה כל הפער הגדול הזה לא לקחו מוסר , ויוסיפו 
להתחזק ולבקש תחבולות כנגד סדרי הנהגת מלכם , עד אשר נועצו גדולי 
המושלים , קיפר אוסטריא , מלך פרוססיא והקסרית עקאטערינא לשית מורה 
למזימות ומפעלי האפרתים מרגיזי | ארץ , ויקרעו חבל גדול מארץ פולין 
ויחלקו ביניהם (בשנת 1778 הקל"ג) ואת הממלכה על שאריהה הכינו ביד 
פאניאטאווסקי . 


% 96) בעשרים שנה היתה ארץ פולין כמו שקטה ממלחמות גלויות 
והמלך אשר לא צלח לעצור ברוח עמו, היה איש מנוחה אוהב חכמה 
ומדע ויתן את לבבו לתת סדרים חדשים וטובים בפנים המדינה, לעורר בעם 


. 511660ת144027 118[08118%800 6)תטע (" 


ו 


והריסותה בימי סטמאניסלאוו אוינוסט פאניאטאווסקי 4081155 ז18180ת8: 
0180091 המלך האחרון למלכות פולין . המלכים האדירים שכניה ראו 
כי מוב להקטין גבוליה ‏ ולחלק את מדינותיה עד כי נפלגה ונחלקה הארץ 
ביניהם ושם ממלכת פולין נמחה מספר דברי הימים . אמנם לאשר לא באפס 
ידים נגמרה הריסות הר שלמה אף כי היתה הרופה ועומדת בפנימותה 
מאז , ומקול | מפלתה רעשה כל הארץ , ותהי לשדה קטל ומערכת מלחמת 
תנופה ימים רבים, הנה שתו גם היהודים ומצו את כוס התרעלה מיד הזמן 
הנורא הזה , | ושדמות אוְכְריינא , הודשנו מדם חלליהם , ועריה וביחוד 
העיר וָמִייז החרב נחרבו באכזריות אף וחמה כבשנות ת"ח ות"מ. ו 
יהודי לימא אם כי נמלטו מחרב רעה לא נמלטו ממהומה מות ואימות 
מלחמה, וגם בהם וביחוד בבני עיר ווילנא, אכלה החרב לפרקים ומדי עברה 
לקחה גם מהם נפשות, ועל היותר בהכבש העיר לפני חיל רוססיא באחרונה 
בשנת (תקנ"ר 1794). 


% 95) פאניאטאווסקי עלה על כסא מלוכת פולין ברצון ובעזר ממשלת 
רוספיא ופרוססיא בשנת (1764 תקב"ד) ולהחזיק את הממלכה בידו שלחה 
הקסרית עקאמערינא השניה, חיל גדול למדינת ליטא (1767 תככ") . 
האפרתים היו עוינים למלכם פאניאטאווסקי ויתנו ‏ יד להקהל יחד ויעשו 
חבורה, לצאת כנגד מלכם וחיל רופסיא התומך בידי, החכורה הזאת הידועה 
בשם קאנפעדראציאן בחרה לה מקום לראשית עלילותיה בגלילות פאדאליען 
בעיר באר בשנת (1768 תקכ"ח) ומשם החלה לההפשט בכל גלילות פולין 
ולהיות אחת מראש מחשבות האפרתים מאז, למעט את זכיות כל בעלי 
ברית<אחרה , זולת בעלי ברית הקאטאליקית , חרדו הרוססים תושבי מחוז 


-אוקריינא הסמוכה וייראו לנפשם מפני האספה הזאת , ויעירו ‏ ויעוררו את 


המון האכרים עכדי האפרתים לקום כנגד אדוניהם הפולנאים וכנגד היהודים 
הסרים למשמעתם , מוציאים ומביאים את דברי האכרים מטעם האפרתים, 
ותהי ראשית מלאכתם ע"י זעלעוניאק מן הקאואקים אשר בזאפראזיא 
(07026ק28) אשר אסף אליו חבר רוצחים רקים ופוחזים הנקראים בשם 
היידאמאקים ויצא לההנפל על האפרתים והיהודים לההג ולאבר ושללם 
ופעיר: שמ ילע, זווינאגראדיעץ החל להרוג כלי המלה , ובכל 
אשר יפנה , נשפך דם כמים, והאכרים גם המה קמו בכל אשר יכולו וישחטו 
את היהודים. והאפרתים. בסכינים מיוחדים ומקודשים לטבח זה , ויהי כי חדל 
פרזון בבל הגליל ההוא , נמלטו האפרתים והיהודים אל הערים , וביחוד לעיר 
הומיין אשר היתה כמו בצורה, ומשם שלחו גדוד קאזאקים מעבדי השר 
פאטאצקי , תחת יד שר גדוד גאנטא 60מ6:0) להלחם בועלעוזניאק ומחנהו 
אך גאנטא שכח את דבר אדוניו הלל שבועתו אשר נשבע טרם צאתו למלחמה 
להיות ציר נאטן לשולחיו ויכרות ברית ‏ עם זעלעוניאק להיות בקושרים 


ו 


באזרעצע ותלך הלוך ושרוף את רוב חוצות העיר ולפי עדות הסופר 
יאחימאוויץ (0162םעג80[) בן הדור ההוא, פגעה גם במשכנות 
היהודים ובתים רבים היו למאכולת אש . ובתוכם , לפי דברי הסופר הנ"ל 
נשרפו שתי בתי כנסיות | של בית חומה , בית מדרש ובית עקד ספרים 
גדול, | ובית | המרחץ . (ואקרעווסקי ח"ב דף 93). והאש לא אמרה הון 
ובשנה שאחריה שנת 1749 (הק'ט), חגרה שארית חמות לאכול את יתר 
הפלטה וכמעט לא נשאר שריד לבניני העיר מקדם (זאקרעווסקי שם); אולם 
בזכרונות מכתבי אבותינו בעיר הזאת לא מצאנו זכר , כי השרפות הגדולות 
האלה , אכלו גם מקדשי:אל , וספרי:קדש , ורק וה לבד מצאנו שהרב. 
יפן"ד, ההנדב לבנות כיפת חומה בבה"כ דגחש'א ואלמימיר , והחרה לבנות 
את בית המדרש החדש הנקרא על שמו , ועליותה שעל בית הכנסת הגדולה 
(צוואה 6 ךְ' כ"ד), ואולי אכלה האש את קצתם ותדרך נפשו עוז לחזק 
בדקי בתי ה' ולבנות גם בית חדש . גם התלאות האלה לא הרכה אכזריות 
לבב האזרחים, ובשנת 1705 כאשר הציעו דברי בקשותיהם לפני הוועד 
לרפא את הריסות השרפה , עלה גם כרון היהודים לפניהם לרעה לבקש 
להמעים את זכיותיהם ולהקטין מסחרם , ולתות תָּו על בהי היהודים לבלתי 
יפרצו ויעברו את הגבול , וגם בפעם הזאת לא עשו מאומה , וכבר העמיד 
ה' את קדושו את יהודא יסו"ד לצאת לישע האמללים ולשום לאל כל 
מחשבות צורריהם , 


ה 
מימי סטאניפלאוו אויגוסט פאניאטווסקי טפט 56813 
ומס עד בוא הארץ תחת ממשלת ספרי רוספיא, 
| גזירת אוקריינא 


% 94) פרוד הלבבות , וקנאת איש מרעהו, אשר הרעידו את ממשלת 
פולין זה ימים , הגיעו בימים האלה עם הראש, והחישו את מפלתה 


רצון הוללאנר שתהיה פשרה מוחלטת בינם, וצרפתי השיב לשלוחים דבר אם יש את נפשן 
להתפשר פשרה גמורה עמדי תתנהג כמנהג שאר מלכיות , וזה שתבקש י"ב מלבי ונגידי האומות 
לאמת הפשרה בחתימת ידיהן בעבור השלום , ואם יתעורר איזה צר לעזיוך מלחמה אזי כל 
אותם החותמים ילחמו עם המתעורר להלחם , ואם יקיים זה אולי יהיה שלום במלכות והמון 
העם מעבירים קול שהחיל שב לארצו , ובבואו לעיר קראקא נעשתה קטטה ביגו ובין השיליורים 
והכה השיליר את איש החיל וכאשר הוגד זה לשרי מאות בערה בם חרון >פם והדביקן חרבם 
ללבב השיליורים ונפל מהם רב בני השרים הגדולים ועיר הוראדנא ווילנא נשרפה במאד מאד 
עד אשר נשמו הבתים ונחרבו המגדלים נאכלו גם אנשים הרבה בחום האש היוקד , ומעיר 
ווילנא רק נשארה רביעית העיר בשלימותה וכלה חרב ושמם וכו' שנת תק"ח הנש"ר 


07 


א 99) אולם גם הפעם הזאת שלח ה' לעמו מושיע ורב את ריכם 
והוא הרכ הגדול מוהר'ר יהודה ב"ך אליעזר פפרא ודיינא דק'ק ווילנא, 
המפורפם בשם ישן" אשר נדבר ממנו בחלק השני , כי כפי הנמצא כתוב 
בפנקם ח"ק נר המיד, ובצואתו שנמצאת בידי בהעתק , הוא עמד להושיע 
את בני עירו משופטי נפשם והצילם מאויביהם , וכנראה הוא בטל את 
הדעקרעט הזה , וזה שנאמר עליו בפנקס נר תמיד ,איך שלגמול הפעולית 
הטובות שעשה הרבני הראש והקצין והנדיב והנגיד המפורסם מוה"ר יהודא 
ספרא ודיינא דקהילתנו שהוציא מכח אל הפועל והביא הפראווי (הפריוויליגיום 
ששייך לטובת ותועלת כלל המדינה , וגם הפראווי (פריוויליגיום) החדשה 
שהשיג כהיום האלוף מו"ה שואל שהדלן דק"ק יצ"ו תוקף בועד ווארשי מהמלך 
יר"ה אוינוסט השלישי להוך האקט של גראד ווילנא על הוצאותיו של מהר"ר 
יסו"ד הנ"ל, וגם לקח מתוך האקט הנ"ל העתקה ועשה ממנו פנקס מיוחד 
ג"כ על הוצאותיו של מוהרר"י הנ"ל בכדי להראות לפני כל השרים והמלכים 
שיהיו לקיום עולמי עד לכלל המדינה ליטא יצ'ו) , (מית אדר תק"ז (1747) 
ובצוואתו הוא אומר : ובדבר הפשר של המקום (מאגיסטראם) כאשר ידוע 
ומפורסם לכל אנשי קהלהנו יצ'ו שלא שקטתי ולא נחתי משך רבע שנה 
ועפ'י הוצאות שלי עד שהוצאתי מכח אל הפועל הפשר של המקום וכו'., 
היה הצלת נפשות ממש עפ"י רעקרעט שלהם אצעוויסטע שיש עדיין העתק 
ממנו | בתוך הכתכים השייכים לה"ה הקהל שאצלי וכו' , שנתן להם לכהוב 
ולחתום כאות נפשם ורצונם , ובעזרת אלהים עפ"י פעולות וטרחות והוצאות 
שלי נעשה פשר דבר שהתרצו אנשי המקום על חירות כפי רצוננו , וגם 
נסעתי בעצמי לק"ק בריסק דלימא אסעסארייע יצ"ו והשגתי בעזרת ה' תוקפ 
על הפשר של המקום , וגם שעפ"י פעולות שלי בלי שום סיוע משום אדם 
רק בעז"ה השגתי מאנשי מקום דהיינו . מן דיבורייא (מאגדעבורגיע) רעקרעט 
שאינם רשאים להמן:דיבורייא לשפוט שום יהודי בעולם , כי אם שהודו 
בעצמם שכל התפוסים והמשפטים שייכים למבצר העיר ווילנא דהיינו 
לראצקים --- (צוואה סימן ‏ ך). והנה הדעקרעטען הנזכרים לא באו לידי, 
וחבל על דאבדין . 


א 98) בשנת 1748 (תק'ח) יצאה אש מבית איש יהודי אחד א] 


א] וז"ל חין"ג (בהכרמל שנה שביעית תרכ"ט נ' ‏ ') מצאתי באוצר 
ספרי המלך פה נראה , כי האש שיצאה | לאכול | עיר ‏ ווילנא ‏ עד היפוד | לא 
מבית איש יהודי אחד ולא עפ"י מקרה פרטי חצבה להבותיה , | אבל לרגל ענינים 
מדינים שנתהוו אז בארץ ולאום מלאום יאמץ כאשר יראה הנבון מדברי ההעתקה אשר הנני 
נותן בזה אות באות בלשונה, (ראגימענטים שונים אות 121) ,ואחר דנא (יאמר ר' אנרדם 
ב"ר מרדכי הדיין לאיש בריתו ר' אברהם ב"ר יצחק --- ) באתי להפיק וצון שואל להגיד 
מהנשמע מארצות רחוקות , רצוני נעשה פשרה בין צרפתי והולאנד עד ששה חדשים, ועהה 


ב 


| שפראוה האלופים הגבאים רח"ק נר תמיד בשנת הק"ו ,, (פנקם דת"ק נר 

תמיד) , צאו וראו כמה גדול דוחקם וענים של אבותינו בימים ההם, ובמה 
נתקנאו אזרחי העיר ---!, בשנה ההיא שנת הצ'ה שבה האש לפקוד את 
העיר ותאכל בחומותיה ובבתיה מאכולת רבה, 


% 91) שנאת האזרחים אל היהורים לא שככה ברבות הימים , ולא 
שקטה בהשקיט אותה מלכי. החסד , וביום 80 יולי בשנת 1749 (תק'ב) 
הוציא המאגיסטראט את מזימותיהם הרעות לאור , והכריח את ראשי הקהל 
לכתוב ולחתום אמנה לוותר את זכיותיהם מלפנים , ובא דבריהם לזכר 


משטמת האורחים בדפום (דובינסקי דף 284 *) ואלה דברי האמנה (דעקרעט),. 


א) על הקהל לשלם אל המאגיפטראט כל שנה 600 זהובים לעולם בלי שום 
מענה כלל , חרב כי תעבור , רעב , מהומה , לא יתפטרו מזה . ב) היהודים 
לא ילבו למכור שום סחורה בעיר , ולא יוציאו מבתיהם כל פחורה. למבור 
באחד המקומות בעיר , והעובר ‏ יאבד פחורתו , | ואין להם רשות. למכיר 
םחורה כי אם בבתיהם במקום שיש להם רשות לרור . ג) אין להם רשות 
לא לפתוח חנויות לרחוב , ולא לבנות חנויות חדשות למכור סחורות חשובות 
כי אם מיני מזון ומחיה. ד) אין להם רשות. להרחיב גבולוֶת משכנות 
מושבותיהם חוץ לגבול המוגבל להם, ה) לא יהיו להם משקולות לשקול 
סחורה גדולה , חוץ מן הנמכרות בחנות בפרוטרוט וכשיצטרכו לשקול. יביאו 
סחורתם אל הראטהויז לשקול . ו) היהודים משארי הערים אשר יביאו סחורתם 
לווילנא ‏ למכור לא יוכלו למכור בפרומרוט כי אם בכולל , ועליהם ‏ לשלם 
מם קבוע בעד זה למאגיסטראט. כנגד כל הוותורים האלה שוותרו היהודים 
מזכיותיהם, התחייב המאגיסטראט א"ע לשמור את היהודים מפגעי: ההמון ומכל 
שערוריה . ועוד נאמר כי הקהל מחויב לגזור גזירות חרם ולע:וש בכל עונש 
את כל העובר , = וביד המאגיסטראט לעשות כרצונם לכל העובר, לבוז את 
רכושו ולענשו כחפצם מכלי מוחה מצד הקהל, והקהל מבטלים, את כל 
הזכיות המקוימות והמאושרות שיש בידיהם מלפנים , וקבלו עליהם שלא להרהר 
אחרי מעשי המאגיסטראט ושלא לפתוח פה ולצעוק חמס לפני בית משפט 
המדינה על המאגיסטראט, על האמנה הזאת שהיתה כמו פשר בין הקהל 
והמאגיסטראט הנקרא בל' פולנאית (אצעוויסטא) , חתמו ראשי הקהל ואלה 
הם :ה \ טשה בר ואלקינד ,. ר' חיים. בד יצחק.,. ר לינ יבר 5 | 
ר" משה ביר "הירש, = בר הירש מ"ר לוי., .ר' לוי ביר אברהםו ור ו 
ב'ר' משה , ר' רפאל ב'ר בער , ר' יעקב ב'ר וואלף.,. ר' יאחק ביר הלפ 
ר' אליה' ב"ר הירץ (ר' אליה בר"ץ פעסעלעם)., ר' ישראל ב"ר בער . 
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את העיר ווילנא בשנת 1709 תפ'ב וישם מסים כבדים על כל הושבי העיר 
בל ימי היות חילו נפוץ שם ושר צבאו הרים תרומה גדולה לפני צאתו מאת 
ני העיר מרבה להביל ‏ (זאקרעוופקי) . והרב בעל ראש יוסף בן הדור הזה, 
בספרו מקוריתיו לעת הזאת אומר : הוכרחתי להיות נודד בק מפני חמת 
המציק. כי ‏ גברה ידו עלינו והשוד והשבר אשר עלו בגבולינו לא הניחונו 
להיות לנו | חניה בארץ פולין וליטא . (בהקדמתו לפפרו הנ"ל), וגם חיל 
הרופסים אשר באו אחריה לווילנא עם פמר הגדול בשנת 1705 הפ"ה באו 
לה כמביאי מלחמה שעריה , ובשנה שאחריה שבו השוועדים ויפולו על העיר 
ויקחו ממנה מס גדול , והעיר נתדלדלה ונתרוקנה . ועד כה הענו ושפלו ידי 
היהודים כי היתה בית הכנסת הגדולה סגורה אשר סגרוה הנושים ביהודים 
לנבות כספם, כמו שמצאהי בפנקס דחברה צדקה גדולה בתקנה מיום ב' 
אלול: תס"ו ,ובע הים הללו הבה"כ סגורה ומסוגרת כמעט רוב שני' (אולי צ'ל 
שנה) וחתומה בעוה"ר וכו" גם זאת הותנה בפירוש באם ה'ו הפאליש יהיה 
פגור וחתום מבע"ח הקהילה או ע"י שערוריה ח"ו וכו" : וגם הבית עלמין 
היה סגור (פנקס דצ"ג פסק הרב הגאון ר' הלל מיום א' ח' אלול תס"ד)--- 
ומלבד צרות | המלחמות ב עברו גדודי צרות צרורות אחרות על העיר 
בימים ההם; בשנת 1706 תס"ו היתה שרפה גדולה בעיר, ובשנות ‏ 1709-- 
0 תהכפ'ט ת"ע, היה רעב גדול ונורא מאד אשר לא נשמע כמוהו בין 
החיים , לאלפים ולרבבות שכבו חללי רעב בראש כל חוצות ואין מקבר , 
ולרגלי הרעב באו תחלואים נוראים ודבר גדול אשר הרבו לאכול בעם מאד, 
ולפי דברי הפופרים מתו אז שלשים אלף איש מן הנוצרים וכארבעת אלפים 
מן ‏ היהודים ,| כי המלחמות הכבדות החריבו את כל יבול האדמה ולא 
השאירו ‏ כל מחיה , והכפרים ועובדי האדמה באו לאלפים אל העיר לבקש 
אכל וימצאו מות (זאקרעווסקי) וגם בשנת 1715 (תע"ה) יצאה אש ותאכל בעיר 


9 0) המלך אויגוסט הזאכסוני שב למלכותו כאשר נשברה גבורת 
קארל ‏ ה"ב לפני פטר הגדול בשדמות פולטאווה , וביום עשירי פעברואר 
בשנה 1790 (ת"פ) קיים את כל זכיות ‏ היהודים ‏ אשר היו להם מאת 
המלכים שלפניו ,. אך האזרחים לא שכחו שנאתם וקנאתם ליהודים ולא נוסרו 
מאת הרעות הרבות | אשר מצאום וישובו ויכתבו שטנה אל המלך אויגוסט 
השלישי על היהודים , ויבקשו מלפניו למעט את הזכיות הנתנות ליהודים 
במסחר , גם בפעם הואת לא הפיקו רצון , ולא נודעה תשובת המלך, (שנת 
8 תצ"ח). ובפעם הזאת יפלא בעינינו מאד פבת שנאת האזרחים , כי 
היה מעמד היהודים מורה מאד, והם דלים וריקים , וחובות הקהילה 
גדולים מאד והפיארעם רצו לקחת ביד חוקה את בית הכנסת הגדולה בית 
מקדש מעט שלנו ולא הפפיקו כל נדבות וגביות ונתינות שבעולם עד 
שהוכרחו להשבין את המנורה בשנת תצ"ג והיתה ממושכנת כמה שנים עד 
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לעברים, אולם גם בפעם הזאת תקיתם נשארה מעל (ואקרעווסקי -ווילנא ה"5' 
%) ובתשובה על מרבית | בקשותיהם פקד המלך להשוות זביות עיר ווילנ 
עם זכיות העיר קראקא , ולעומת זה מצאנו כי ' קיים המלך את כל % 
היהודים שהיו להם מימי וויטולד לבקשת שלוחי היהודים הבאים. לקראקא 
לברכו לעת ההיא , והשלוחים נקובים בשמות : ר' דוד ב"ר שמואל , ר' יצחק 
ב"ר פייבוש , ר' ברוך ב"ר מאיר , ור' שלמה ב"ר יעקב שנת (תל"ו) 1676 
(בהעתק הפריוויליגום שבידי) . 


א 18) בימי המלך הזה היתה העיר ווילנא = וסביבותיה למשיסת 
מלחמות. פנימיות אשר יצאו לרגלי מחלוקת הבישאף ברזאפמאווסקי עם הוואיוואדאי 
שאפיא , | ומריבות האפרתים עם הוואיווארא משנת תנ"ד ער ת"ס המחלוקות 
האלה חלקו את לבב העם לכמה ראשים , אויבים מצירים ומנדים איש את 
רעהו ; ומשיאים עליהם עון אשמות רצוח בגוד ומעול, ואחד הסופרים לדור 
הזה המדבר מחטאות הדור אומר , בליטא -אין בושת. אי צדק ואין אמונת 
אוהב , | לקול שאון הנשק החרישו דומ המשפט, היושר, החוק , השלום , 
והאהבה" (ואלוסקי | כפי שמעתיק זאקרעווסקי את דבריו, = ווילנא | ח"ב 
דף 78 *) ואם כך היה משפט האפרתים וראשי העם, מה יענוּ היהודים 
אחריהם ; לעת אשר יפרח הזדון , והרשע גובר באין מרשיע, מי יריב ריב 
האמללים האלה מי ירחם ומי יחום ? 
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. נא /\1300תסכ 181156 א5+91518 
19 כמעט שככה חמת המריבות האלה ותשקוט הארץ ממלחמה 
פנימית , והנה סער נורא מתחולל מירכתי הארץ , ועל ראש כל מדינותיה 
יחול ‏ לבלע ולהשחית , =כי ‏ כמעט עלה פרירריך אויגוסט מזאבסען על כסא 
ממשלת ‏ *לין , | וקארל השנים עשרה 811 8:1 מלך שוועדין התגר בו 
מלחמה  ,‏ ולא ארְכו הימים וישטוף עם חילו הרב את מדינת ליטא: וילכוד 


*) עיין חופפות לחלק זה . 
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נמלאכה החָה להם "למוקש, כי השכילו היהודים למשוך אליהם את צנורות 
הפרנסה ‏ מאת אורחי העיר , והאזרחים אשר לא יכלו למוד את נפשם את 
דים --- בחריצות ובזריזות ובידיעת חמסחור , | נסו לבוא כנגדם בצעקות 
ומענות ועלילות בנראה מן הפקודה אשר פקר קאזימיר שנתים לפני בוא 
הרופפים בעיר בדבר האסור להחזיק | עבדים נוצרים ,. הפקודה : אשר עלתה 
על כל גזירות | המלכים לפניו בענין וה באיומים וגזומים נוראים וזה דבר 
* הפקודה בקצרה : להיות כי באו למשמע -אזנינו דברי ריבות על יהודי ווילנא, 
!בי המעט להם לקבל בקהלם יהודים מערים אחרות ולפחור יחדיו,: התושבים 
| והגרים ‏ בכל מפחור , ולעסוק בכל פרנסה ומלאכה יותר מכפי הרשיונות 
אגהונות להם , עוד המה מחזיקים בבתיהם עבדים ושפחות מן הנוצרים 
> לעבודת הבית ומיניקות נוצריות , גזרנו אומר : לאסור עליהם את צדבר הזה 
באפור גדול , ואחרי כלות ששה שבועות מיום צאת הפקודה לא ימצא בבית 
*הודי , כל נוצרי לעבודת הבית , וראשי הקהל ערבים בדבר, כי עליהם 
להשגיח בעין פקוחה שלא יעז איש יהודי לעבור את הפקודה הזאת , ואם 
| *מצא נוצרי בבית יהודי בווילנא וראשי , הקהל העלימו עינם ממנו | ישלמו 
עשרת אלפים טהאלער קנס, אשר יוגבה מהם ומבית הכנסת שלהם , ובשאר 
הערים אלף מהאלער , פעם ראשונה ושניה , ובשלישית יוקח מהם בית 
כנסותם. וכל יהודי העיר יצאו מן העיר אל מחוץ לעיר: אל המקום אשר יותן 
להם [יום 99 פעברואר שנת 165%, דובינסקי דף ‏ 999] *) הטענות 
| והעלילות כנגד | היהודים המבוארות בפקודה 0 יענו צרקת כשרונותיהם. 
המובות ויעידו על שבחם יותר מעל גנותם , כי בכל עת ועונה גברו היהודים 
בחריצותם על שכניהם , וכמעט התנערה העיר מעפרה וכמעט בנו חרבותיה ' 
" עוררו היהודים את קנאת האזרחים אשר צעקו לפני אלעקסייא , כאשר ספרנו, 
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= 6 17) ובשוב ליטא למלכי פולין שבו ויחדשו האזרחים את עלילות 
דבריהם לפני המלך יאהן | השלישי סאביעסקי (₪00160₪ 11 תאמס[) , 
זבחגגו את חג עלותו על כסאו בשנת 1876 (תל"ו) ואזרחי ווילנא שלחו 
+ ציריהם לקראקא לברכו ערכו טענותיהם כנגד היהודים לאמר : היהודים נאחזו 
בתוך הער וקבעו דירותיהם בשוק ובכל יום ווום מספרם הולך הלוך וגדול , 
כי מאוקריינא אשר לפולין  ,‏ מוואלין מפאקוציא (?) מרוססיא ומשאר המקו ומוה 
יבואו המונים להתישב בווילנא , והמה מסיגי גבול הסוחרים ובעלי המלאכות 
מחזיקים בתי<מחיה ומרזח (שענקע), נושאים ונותנים במלח , בדגים מלוחים 
= בדונג בעורות ובשאר פחורות , גם ברחובות שאין להם. רשות לרור שם, 
ובונים להם בתים. לא לבר. בעיר כי-אם גם במגרשיה , ומחזיקים בבתיהם. גוצרים | 
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משוש לכל הארץ נתפבה לתל שרפה  ,‏ ויושביה הורגו ונשרפו", ה 
התגוררו ביערים ובעלי שיח חיו את נפשם . (קראשעווסקי *) | 

אז היתה מדינת ליטא ופוּלין בצרה גדולה אשר לא ראתה כמוה : 
היתה לגוי כי גם מלך שווערין נלחם עם מלך פולין ויקח את מיטב מדינון 
וגם גדודי שוועדין הרעו ליהודים מאר , לאלה אשר נמלטו מחרב הקאוא 
, בי בבואנו למדינת ‏ זאמוט סמוך לגבול פרייסען ונתקיים בנו כאשד. 
| איש מפני הארי ופז' , שבאו גם שמה חרב מלחמת חיל מלכות שווע 
עורנו מעלינו הפשיטו בנהינות גדולות יום יום " (הגאון ר' משה רבקש  ,‏ 


בעת הרעה הואת יצא הגאון ר' משה רבקש בעל באר הגולה" מווי 
-בתוך הגולים , (כאשר יבוא בחלק השני) . וכנראה גלו אז גם שאר הגד 
המפורסמים בני ווילנא כמו הנאון בעל שער אפרים , הגאון ר' שבתי 5 
הגאון ר' אהרן שמואל קוידניבר , ורומיהם , ולא בשנת ה" כדעת 
מן הסופרים , כי לפי המפופר בזה לא בא צר ואויב בשערי ווילנא בשנה הו 


8 15) כשוך חמת החרב .; והלוכדים שבו להיות מושלים , שבו הנמל 
מידי חרב לצאת ממחבואיהם ולשוב למעונותיהם הנשמות . והנה דבר גז 
"ורעב נורא | מאד , פקדו, בחרי אף את ווילנא העזובה , ופופהי דברי ה 
יספרו לאמר כי בער פת לחם הרגו איש את אחיו. ורבים שלחו יד בל 
מטבע לב האדם להכנע בעת צרה , ולחמול על הנתון בצרה כמוהו , לה 
גם את אויבו ולשכוח את דברי ריבות שעברו ביניהם , לא כן עם תושבי וויו 
השנאה הכבושה אשר קננה בקרבם נגד היהודים הקשיחה את לבכם עד 
וקלקלה "את שורת הטבע ; ובשלוה אזרחי ווילנא , שלוחים אל אלקסייא 
רוססיא לברבו בשם העיר , ולבקשו לקיים את הזכיות הנתונות אל העיר \ 
מלכי פולין , שמו בפי שלוחיהם לבקש : לגרש את כל היהודים מן העיף 
מחוץ לעיר אל מקום בית קברות היהודים , כי היהודים מפריעים את הנ 
ומבתיהם יוצא דבר וקטב מרירי לכל העיר , א] *) (שנה 1658 תי"ח) , 
לא באה בכתובים תשובת המלך אלקסייא | ובשנת 1661 תכ'א) 
נלכדה העיר לפני מיכאל פאץ (2862) שר צבא מלך פולין , (זאקרעו 
ווילנא חלק ב') *). 

% 16 ולמע דעת הבין את סבת קנאת האזרחים ביהודים אשר ז 
בעוכרי חמלתם כנגדם נוספ על שנאת הדה נאמר : כי הצלחתם במ 
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א] (צין חמליץ שנה י*ז נו' 10 
*) עי+ שספות לחלק זה 


ונתי הנוצרים הקאטאליקים , וישוחו מעוצר רעה ויגון, אז נתעוררו 
ואקים וב אגדאן תמילניצקי (0גם[16ג1ב2)) בראשם לעמור 
((עפשם כנגד אויביהם , וכמעט בערה קנאת הדת בלבם , ורוח הנקמה 
מה בם , לא ידעו מעצור ונעברת רוחם כי קשתה התנפלו על אשמים 
₪ כאחד באין הבין , *להרוג ולאבד את האפרתים הפולנאים והיהודים 
ועד זקן מף ונשים , ברצח נורא ואכזריות מופלנת עד לאחת, בשנת 
ח ות" ההריגה הנוראה הזאת אשר הרגו ביהודים מפורסמת בשם גזרת 
[. וגדולי ישראל עוררו קינותיהם על אחיהם האמללים ראשי אלפי 
אל אשר נפלו בחרב , נשרפו באש , והושלכו" לחיות הארץ לאלפים 
עבות , במדינת רופסיא הקטנה , בני ליטא נצולו מחרב האויב הרע הוה 
הזאת , אולם עד מהרה עבר הכוס גם -עליהם , 

8 14] יאהן קאזימיר ע01ת10821 10282 אשר מלך אחרי אחיו 
אדיסלאוו בשנת 1648 ויט. חפרו על היהודים לקיים את זכיותיהם 
8 ,: בעלותו על הבפא בקראקא ‏ 17 לויטי [פעב] 1649 לא עצר 
פנגד הקאזאקים המתפרצים , ויקרא להם לשלום . אך עד מהרה שב 
(עלניצקי [1681ם0221161)] זיפר את דברו עם קגאזימיר , ויחל את פני 
קסייא" מִיבָאלאוויץ ‏ , (פצאפסהתהצח]ר 4208658) | מלך רוססיא , למלוך 
-הקאזאקים בשנת 165% , אלקסייא ראה את" צרות בני דתו , אבל לא 
1 למלא את בקשתם וישלח ‏ אל קאזימיר לדבר על לבבו , להשיב אל 
אקים ‏ את כל חירותיהם ווכיותיהם מלפנים , ויזהירו , ויהי בי. לא שמע 
מיר בקול האוהרה הואת , אז נעתר אלקסייא לקבל את הקאזאקים בחיק 
מתו והמה נשבעו אמונת אמון למלכי רופפיא בשנת 1654 (תי"ד) . 
אף המלך קאזימיר וישלח אל אלקסייא להודיע כי בחרב יצא לקראתו. 
טלם אפר את המלחמה | והנה גדודי רוספיא והקאזאקים מהרו ויפשטו 
[ בל | מדינת ליטא , " ויכבשו את פאלאצק וויטעבסק מינסק ויחריבום , 
אזאקים הרגו ביהודים הרג רב בכל מקום מדרך כף רגלם ואת הפליטה 
1 ויבוזו בשנת תי"ד ‏ תט"ן  ,‏ ובהגיע החיל הנורא הזה לשערי ווילנא 
הוואיוואדא ראדזיוויל ([1או148021) עם חילו מן העיר ועמהם יצאו 
₪ מיושביה , ,וביום ד' ב"ג לתמוז שנת תט'ו נמלטו על נפשם ויצאו 
העור במעט' ,כל הקהל כאחד את אשר הכינו להם פופים ועגלות יצאו 
[נות. עם נשותיהם ,בניהם ובנותיהם וקצת מנכסיהם ואשר לא הכינו יצאו 
ליהם . ומשארותם ,,בניהם הקטנים על כתפיהם" (הגאון ר' משה רבקש 
(קדמתו לספרו באר הגולה) , ואלה אשר לא הפפיקו לצאת. נפלו שדור 
4 הקאזקים אשר באו ראשונה אל העיר כמלאכי מות ויכו את יושבי העיר 
] חרב הרג יואבדן , כעשרים וחמשה אלף נפש הרגו ביום אחד . ואת 
שלחו באש , שבעה עשר יום בערה האש, והעיר ווילנא המהוללה 


-- 19 -- 
להם , ועל המאגיסטראט ‏ לשמור ‏ את היהודים מכל פגעי ההמון המתנע 
עליהם , וגם שלא להשיג גבול הזכיות הנתונות ליהודים. *) 

19) מנסבת הפקודה הזאת וענינה נלמד לדעת כי יד האפרת' 
והסגנים היתה ‏ עם היהודים לטובה , | אבל האזרחים יושבי העיר עינם צו 
בזכיות | היהודים ויָדם נטויה לפגוע בהם בכל עת מצוא, והמה עצרו ב; 
חפדי המלך הזה ורצונם הטוב של השרים , ומעת הצליחו להוציא לא 
מחשבותיהם עם היהודים לא נחו ולא שקטו ויכוננו להם ימי חשך וכל ' 
עמל ותלאה , לחמוס מהם מעט מעט גם את הזכיות הנשארות *להם ויצ 
צערי היחודים גם ברחובות המוגבלות להם , ויתעוללו עליהם לקחת. בנשייה 
את בתי היהודים לגרשם ולדור | שם ולהכותם באגרוף רשע ולבוו שלל 
כרצונם, היהודים צעקו לפני המלך ; והאפרתים עמדו לימין צדקם לבק 
בערם. וישמע המלך בקול | צעקתם ובפקודתו מיום ראשון לחרש דיצימב 
[שנת 0 ת"ו) פקד שאין הנוצרים רשאים לקחת את בתי היהורי 
ברחובות | הנתנות להם בנשייהם ולדור שם כי.אם למכור או להשביר ליהודיו 
ואם" לא ורצה שום יהודי לקנות או לשכור מהם, אזי מחויב הקהל לשל 
בער הבית או החצר כאשר יעריכו השופטים בצרוף שנים מראשי הקהל 
וכן המקומות בבתי הכנסיות הנופלות לנוצרי בחובו , לא יוכל הנוצרי לגבותו 
בחובו ולקחתם , כי אם למכור שעבודו לראשי הקהל , 
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כרו שחת נוראה לשלום ‏ המדינה ויושביה . ומעט מעט נתקשרו שמיה בעבו 
חשך נושאים חזיז ורעם לבלע ולהשחית את הארץ. ברוספיא הקטנה אשר 
לממשלת פולין נחשבה , ישכו מעולם ‏ עם פראי אדם אוהבי החירות כחיות 
השרה , עם הקאואקים . והנה בבואם תחת יד מלכי פולין לראשונה, היתת 
חירותם ‏ בידם וזכיותיהם בתקפם כמלפנים . | אבל מעת גברו היעזואיטים 


% 19) המזימות אשר חמסו היעזואיטים על כל בלתי בני בריתם , 


0-ל .000 .ץע 20106 (* 


> 


זכר עלילותיהם. וקורותיהם בכתובים , הנה חגזירות והאסורים אשר נגזרו 
רו עליהם מן הדור הזה =והלאה , כרור ימללו ויזעקו מרה מרוע מעללי 
זעום האלה , ומחמס מחשבותיהם. ומלבך הרעות אשר מחיק שנאת אדם 
ה , היתה יד ה' לפקור = את המדינה והעיר | ברעב ובדבר גדול כמה 
מים אשר שמו שמות בעיר . 


]₪ * %) 11) אחרי מוָת זיגמונד מלך וולאדיסלאוו הרביעי , 1 אג87818[\ 
2 שיצב) ובעת הנתן כתר מלכות על ראשו בקראקא, באו שלוחי 
הורים לפניו (לבקש כנהוג קיום הפריוויליגיום שלהם הכללי) ובתוכם היו 
(לוחי. עיר ווילנא, = נזכרו בשמותיהם  ,‏ ר' שמואל בר משה ור' לייזר 
משה (יתכן שהוא ר' לייזר קצין שיבוא זכרו בח"ב) אז הפילו 
קשותיהם לפניו ‏ גם בדבר א זכיותי | העיר ווילנא כי כבר. החלו העירונים 
צר להם , ולבקש עלילות , שרי הוועד הגדול אשר היה לעת ההיא בקראקא 
ו בעוזרי היהודים ‏ ויבקשו = מאת המלך לתת. ליהודי ליטא וביחוד. ליהודי . 
עיר ווילנא זכות | ומשפט לסחור בכלי סחורה בבתיהם ונחנויותיהם  ,‏ %הי 
בר המלך ‏ כי ישים עינו על שאלתם בבואו לעיר ווילנא . ובבואו בשנה 
ראשונה למלבו ‏ 1633 לווילנא הגישו שופמי המאגיסטראט והחבורות (צינפטע) 
ות עצומותיהם לפניו לטעון כנגד ‏ איזה ‏ מוכיות | היהודים  .‏ ויחתרו | לאפור 
ליהם אסורים ולמעט זכיותיהם , ותצא הפקודה מאת המלך לזכות ולחובה 
נוף ורפוא כאחת . ביום 56 יוני 1688 ואלה ראשי דברי הפקודה בקצרה . 
) אפור ליהודים לדור בין הנוצרים ‏ ולהתערב עמהם , ויד יחזו להם לבדם 
ור שם' והמקום יחדו להם הוא רחוב מיכאל | עד רחוב האשכנזים , רחוב 
זאהודים ורחוב ‏ המקולין (יאטקאווא) , באסור לפתוח שער מבתיהם הסמוכים 
יחונ האשכנזים ורק חלונות יובלו לפתוח . ב) היהודים שייכים אל בית. דין 
זמבצר ‏ בנוגע אל דיני נפשות , ואל המאגיסטראט והיורזדיקים שהיהודים 
גרים על אדמתם , בנוגע אל דיני ממונות. ‏ ג) היהודים חפשים ממס האכפניא 
איינקוואטירונגס געלר) לעת האסף הוועד , או בוא המלך ואנשיו. לווילנא . 
1גם חפשים מכל מסים פרטים זולת מם הגולגלת , אבל ישלמו שלש מאות 
ובים בעת שלום ושש מאות בעת מלחמה , אל קופת הראטהויז שנה 
נה . ד) אפור ליהודים להתפרנס מכמה וכמה פרנסות הנקובות בפקורה - 
/8) אמור ליהודים להתעסק באותן המלאכות | שכבר השיגו הנוצרים. זכיות 
מיוחדות עליהן ונוסדו בחבורותיהם (צינפטע , צעכעס) . ו) לטובת האפרתים 
והמפחור הותר ליהודים להחזיק שתים עשרה חנויות פתוחות ברחוב היהודים 
ורשות להם למכור שם כמעט כל מיני סחורה , לבד מאיזה סחורות הנקובות 
שם . ז) ומלבד החנויות ‏ הפתוחות האלה יוכלו להחזיק | בבתיהם בתי עקד 
לפחורה המותרת להם , ח) היהודים לא ינפו לעבור את גבול 7 הנתנות 
: : הם 
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8 10) הינריך די וואלוא 81018/\ 06 ג10זמ116 מבית בורבאן אחיו. 
של קארל התשיעי מלך צרפת , הנבחר למלך על מרינת פולין ברח מן חארץ 
כשמעו שאחיו מת וחמדת משלכת צרפת לפניו , במקומו בחרו גדולי המדינה 
את סטיפאנום באטורי ץ139+01 מ5060118 בשנת 1575 (של"ה) ; בבוא סטיפאנוס: 
בשנת 1577 בווילנא קיים ואשר את כל הפריוויליגיום אשר נתנו המלכים לפניו: 
ובשנת 1578 (של'ח) יסד את בית מדרש החכמות (אקאדעמיא) בווילנא תחת 
משמעת והנהגת היעזואיטים . חבר הכהנים האלה מפריעי שלום כל: הארץ באו 
לווילנא לפני איזה שנים , ובתרמיתם הצליחו לעמוד בראש כל חברי הכהנים 
וחעם , כי אחרי אשר גם בטוב לא מאפו לְמען הגיע אל תכלית חפצם המשחת 
באו כדורשי חכמה ומוריה בגבולי המרינה והעיר , ולהיות דבר החכמה יקר: 
בימים האלה , ששו העם לקראתם , אך כמעט הציגו כף רגלם על הארץ 
הואת ויהי ריב ומדון ישא , הפיחו אש המחלוקת בחומותיה והיא הָאש אשר. 
אכלה כל ארץ פולין ותלהט מופדיה באחרית הימים , ואם היתה עצורה .בָל. 
ימי באטורי עד שנת 1586 אשר נתן חתתו על כל האפרתים נגדולי העם ,. 
יצאה ללהב בימי זיגמונד וואזא השלישי 6מגווונפץ5 111 828// (עד שנת 1882 
שצ"ב) כי הוא הריתח בריח קטרת החנופה אשר הקטירו לו היעזואיטים , ויתן. 
להם לעשות כרצונם , אבל מיראתו גם את האפרתים לא עצר גם בעדם 
להצות איש על אחיהו , ולתת את המדינה למשיסת הרב איש ברעהו . 
היעזואיטים בגבור ידם רדפו בלי חשך את כל בעלי ברית אחרת כמו הנוצרים? 
היונים --- והם הרוססים אשר היו הראשונים לקבל את הדת הנוצרית בלימא---. 
הלומעראנים, הקאלווינים אשר סרו מאחרי תורת הנוצרית הרומית או הקאטוליקית 
בפרוץ' הרעפורמאטיון בארץ. את הנוצרים >היונים אכפו בזרוע להתאחר עם' 
הקאטוליקים ותצא האוניא ם10ם11 (ההתקשרות) אשר עצומים חלליה ;. 
ורבים שוממותיה באחרית הימיו . את ספרי בעלי הבריתות החדשות שרפג 
באש בפומבי על ידי מלאכי מות , תלמידי האקארעמיא יצאו להתוכח עפ 
תלמידי תי ספר הרעפארמאטורים וישר נוכחו בחרבותיהם 

לעת כזאת אשר בארזי ‏ המרינה = וגדולי ‏ אפרתיה נפלה שלהבת מת. 
עשו אזובי קיר המה היהודים האמללים ואת דורם מי ישוחח. ואם לא באת 
צעקתם אלינו בספר כתוב דברי ריבותם ,| כאשר לא הורישו לנו אבותינר 


ו 


2. 


שמן בנינה איזה שנים .. והנה לראבון נפשנו לא נמצא זכר לשמות המתנדבים 
ומלאכת הקדש , והמנצחים על המלאכה. אבל היא כלה עדות ברורה על 
על עשיו%ת בוניה, ועל ידיעתם בטעם מלאכת הבנין היופי והנשגב , זכר 
|לנפשות צדיקים וחכמים עד תחזינה עינינו בבנין היכלו . 


[ ולעד נאמן כי משך המלך הזה חסדו על היהודים במה שנוגע למסחור 
עסקי ההלואה , יהיה ‏ לנו + הפריוויליגיום ‏ שנתן ליהודי קראקא ר' שמעון 
דאקטאראוויץ, ור' ישראל בר יוזפ , א] לסחור בווילנא ‏ הן על ידי 
"עצמם והן על ידי נאמניהם ומשרתיהם , ונעתיק | את תכן , הפריוויליגיום 
בּקצבָה כפי הנצרך לעניננו: להיות כי המורקים התתרים הארמענים הרופסים , 
נאחזים בעיר הזאת וסוחרים בה כרצונם ואינם, גורמים בזה רעה לתושבי 
"העיר ראינו לתת לשמעון דאקטאראוויץ , לישראל בר יוזפ יהודי עירנו קראקא 
ודשות ‏ לסחור בעיר ווילנא , | לשכור חנויות ובתי מסכנות לסחורה , לקנות 
ולמכור הן ע"י עצמם הן ע"י באי כחם באין מפריע מצד שופטי העיר 
זתושביה , אף רשות להם להנקובים הנ"ל לעפוק בעסק הלואה על משפכנות 
בבל גבולי נסיבות ווילנא, ולשום עליהם נשך כפי הנהוג בין היהודים , וכפי 
-המדובר , וגאולה נתנה למשכנות שנה אחת מיום הלואה ולא יותר , כמשפט 
הלואות היהודים , וכפי המנהג' בעירנו קראקא .> (עיין לעיל פ 4 אות י"ד). 
1 ווילנא אלף חמש מאות חמשים ואחת , כ"ב אויגוסט (שי"א) . (קראשעוופקי--- 
| בספרו ווילנא ח"ג דף 891) *) 
[ 9*8) והנה המלך: הזה אשר כלל הצלחת עיך = ווילנא : והביאה עד 
| הלאש שב והוריד כבודה. והביא את הקץ להצלחתה. כי הוא גמר את 
התאחדות נסיכות ליטא עם ממשלת פולין בשנת 1569 (שכ"ם) בעיר 
|לובלין לאחדים , ומאו חדלה ליטא להיות נסיכות בפני עצמה ותהי כאחר 
המחוזות לארץ פולין לכל דבר, מלך אחד , חוק אחר לשתיהן ומבית 
[מועצה אחה יצאה תורת משפטיהם בכלל ובפרט , ומאו חדלה גם כן העיר 
זוילנא להיות קרית מלך או מושב נפיך ותהי נתונה ביד הוויוואדא , 
|.הבישוף, והמרשלקים ודומיהם, אשר כלכלו וינהלו אותה לרוח חפצם , ומאז 
עברו עליה תלאות שונות חליפות | ימים רבים , ותקופת זמן חדש 
ממשמשת ובאה , 


: א] לדעת החכם פ' ה' וועטשטיין מקראקא ר' ישראל זה נקרא ר' ישראל איסרל 
ב"ר יוסף והוא אבי הגאון הרמ"א זצ"ל , כי באותן השנים היה עשיר פרנם ומנהיג , 
ובטה היה מן הנבחרים לקבל את הפרוויליגום ומ"כ בקראקא ייג אדר הראשון שנת חש"ך 
צמצבתו בעיר הצדק צר 171 . הנש"ר : 
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בחר לו המלך זיגמונד אויגופש את העיר הזאת לקרית מושבו מאהבתו אותה 
וישב בה גם בעלותו על כסא מלכות פולין, וישם את עיניו ולבו לרומם 
קרן יושביה ע"י הפרנסה והמלאכה , מקראקא הביא בעלי מלאכה ויושיבם 
בווילנא , ואל תחת צל חסדו נהרו סוחרים רבים מאפסי. ארץ , ותהי ווילנא 
מרכולת | העמים. סוחרים  ,‏ רופסיים אשכנזים , ארמעניים, יונים, טירקים , 
ותתרים סחרו בה כאחד , והארמונות הגדולים אשר כללו יופי העיד נבנו 
- בימיו, וגם בעלי הדתות החדשות אשר יצאו מחיק הדת הנוצרית: 
הקאטאליג קית | כמו הלוטראנים , הקאלווינים, | שגבו ישע בעיר הזאת שלא". 
ברצון האפיפיור, כי לא פנה ויגמונד אל המחלוקות הדתיות ורק שלום עמו 
בכלל. הי' לנכח עיניו  ,‏ ולפי עדות הסופרים עלתה הצלחת העיר בימיו ער 
הראש . וכנראה בימים אלו עלתה ביד יהודי ווילנא לבנות את הבית הכנסת 
הגדולה , | הבנין המפואר הוה אשר יתפלאו עליו כל רואיו וכל העוברים 
במדינות שונות מקום מושבות היהודים יתנו עדיהם כי לא נמצא בית הכנפת 
כמוה בשאר ערי ישראל ביופי מלאכת | הבנין , בעוז העמודים הארבעה 
העוטרים את הבימה , ופובלים "את כל התקרה , ובנעם. החן היצוק. בכללה 
ובפרמיה, --- ₪] לפי המסורה אשר בפי גרי ווולנא נבנתה בה'כ הזאת בשנת 
של"ג. ‏ 1578 שנה אחת אחרי מות המלך זיגמונד אויגופט. אבל ממה 
שידענו שמשנת שב"מ ער שנת של'"א, היה רבר גדול ורעב נורא מאד בכל 
ליטא וביחוד בעיר ווילנא , אשר השמו את הארץ, ואכלו יושביה, קשה 
להאמין שאו התעפקו בבנינה , כי לא עת בית ה' להבנות , ומהראוי להקדים 


?] גבאי ציג | כעת בעירנו שלחו מכתב בקשה להרב החכם החוקר = פהמוניות ‏ וכו' 
זכו' כהר"ר אברהם אליהו הרכבי נ"י כי יחפש בארכיווען הישנים בס"ט פ"ב אולי ימצא שמה 
זכרון שנת בנין בהכנה"ג במכתבי הפולנים, וזאת מענהו אליהם. ' 

ב"ה פעטערבורג כ"ו טבת התר"ס. 

לכבוד ראשי אלפי ישראל הלא המה נשיאי העדה בעיר ואם בישראל ווילנא ‏ יצ"ו, 
הרבנים היקרים והנכבדים והגבאים מו"ה יעקב פרנס ומו"ה אריה נאיישיל , ומו"ה שמואל שאלץ : 
נרם יאיר ולהמזכיר הנכבד הר"מ אפתר מאן נר"ו, שלמא רבא וברכתא דנפישין . . 

בתשובה למכתבכם היקר אודיע להדרת כבודכם בי שמתי עיוני על רשימת האב"ר 
בקריתכם הנאמנה ומצאתי כי הוא ערובה מאיש יודע ומבין ובקי בקורות ווילנא ולא מצאתי" 


להעיר עליה וכו' ‏ -- אדות שנת בנין בהכ"נ לא נמצא לע"ע ידיעה ברורה, וצר לי בי לסבות 
שונות לא אוכל לעת כזאת לחפש בפפרי הפולנים ב ווילנא אך אתכבד להודיעכם 
בי בס'י , . , , , ,. , , 0 , , 0 , , 


שהוציא חברת מרבי ההשכלה דפה כתוב בי פעמים בנומר - (עמוד 56 מיום ד' לחרש 
יוני 1670 סיון ת"ל, כי המיטרופיליט סעליאווא הניח בצאותו עשרים. אלף זהובים למקלט 
הנזירות הנוצריות , ובתנאי שהיהורי אליעור בן משה פאקטאר המלך (הוא הנודע בשם ר' 
לייור קצין הנזכר בקריה נאמנה ח"א בצד 11 פי' 11, ובצד 66 בסי' 19) ונוכר כמה פעמים 
בפנקס דליטא , החייב את הפך הזה ישליש אותו אצל הגבאים מביהכנ"ס בווילנא (סטארשינא . 
ווילענסקי יעוורעסקי סינאגאגי) ויהא מונח אצלם לחוב עולמית , והם ישלמו ב' אלפים והובים 
רוחים לבית המקלט הנ"ל --- ומוה נראה בי בית הכנפת עמר כבר זמן רב וגבאיו הוחזקו לנאמניו 
היזתר בטוחים אז בווילנא , עד כי המיטרופיליט הפראוויסלאווי לא מצא מקום ו בטוה 


לעובונו וכו', אברהם אליהו הרככי 


0 


הגדולה אשר יצאה בעיר בשנת 1580 (ר"צ) +כלה את שני חלקי. העיר 
הישנה,. ויגדל כבוד הבנינים" החדשים בפדרם ויפים ‏ מן הישנים כי תחת 
העץ הביאו אבן, ועוד היתה עין המלך להרבות יושבי העיר כנראה 
מפקודתו בשנת 1548 . 
% 8) עד הימים האלה ישבו בני ישראל בליטא. תחת צל מנוחה , 
ויחיו חי נחת וכבוד בכלל כבפרט , גם עסקי פרנסתם כלבלו , לפי בבוד 
מעמדם, כאשר יעיד החשמן קארדינאל קומענדוני (0021תסגננתס.) ציר 
-למלך זיגמונד אויגופט , 55טּפָט4. 6מטותפץל אשר נסע בגלילות הדרומיות 
של המדינה הזאת והתבונן על מעשיהם של היהודים ובה דבר : בגלילות 
האלה נמצאו יהודים רבים והם לא ישבעו חרפה כאחיהם בארצות אחרות 
אינם מתפרנסים בדוחק מעסקים קטנים ודלים  ,‏ רבית , וסרסרות , אף אם 
אינם נקיים מזה לגמרי , ולהם קרקעות ומסחרים גדולים , ומתעסקים בחכמות 
= וביחוד בְּחכמות הרפואה והמזלות . ובירם כמעט כל הכנסות המכם והובלת 
הסחורה (טראנספארט) ועתידים לעשות חיל ולהעשר עשר רב , ולא לבד כי 
יבואו בקהל חשובי ונכבדי המדינה אבל לפעמים גם' עתות החשובים בידם , 
ועל פיהם יצאו ויבואו . אינם נושאים ציון מבדיל ביניהם ובין הנוצרים והרשות 
בידם לשאת חרב ולצאת מזוינים ‏ בכלי נשק . ובכלל יש להם כל זכיות אזרחי 
הארץ , (צאצקי , על דבר היהודים דף 98) ") אולם זיגמונד אויגופט אשר קכל 
נסיבות ליטא בשנת 1544 (ש"ד) ומלבות פולין בשנת 1548 (ש"ח) החל 
למעט -בזכיות היהודים , ובסטאטוט שלו נאמר : א) היהודים והתתרים אינם . 
רשאים לשרת באחת ממשרות המדינה . (צאצקי ת"ב רף 218 7). ב) 
| = | הקונה עב נוצרי אבד מעותיו , והעבד יצא לחפשי , ואם יקבלהו כחובו , 


אם החוב גדול כמה שיהיה , שבע שנים ‏ יעבוד , ואם החוב קטן יחשב 
לעבד, 85 זהובים 21 גדולים לשנה , ולשפחה 21 זהובים ‏ 19 גדולים , . 
+ = וכל מחסוריהם על. המחזיק | בם (צאצקי שם), ג) אפור "ליהודים להחויק: 
| מינקת נוצרית , ואשר יעבור ויחויק יענש לשלם 425 והובים , 18 גדולים . 
| ד) אם נתון ינתן ליהודים ולתתרים נכסים לא יוכלו לשום עליהם מסים 
יוהר מן החוק הראוי --. (שם) . ה) אפור ליהודים לצאת ברתוקות 
ברקמות כסף באבנטיהם , לחנור חרב , ולאזור אזור, אבל מותר להם לצאת 
בחותם ובטבעות , | על אצבעותיהם , * ונשי היהודים תצאינה בטבעות , 
"| באבנטים, ובכל תכשיט כפי אשר תשיג ידן (צאצקי 218), והנה האפורים 
האלה מעידים על הוכיות שהיו להם מקודם ועל כבוד מעמרם מלפנים , 
ומחזקים את דברי הקארדינאל קומענדואני שהוכרנו , --- ולזאת יתכן | שהיו 
גם יהודי ווילנא מסובלים בעושר ובכבוד בימים האלה , ומה גם אחרי אשר 
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ולבעלי מלאכות , וכאשר אוה העיר למושב לו וימשוך אחריו את גדולי 
השרים והאפרתים אשר החלו לקבוע דירתם בעיר ויבנו בה בנינים , ולרגליהם 
באה הרוחה ופרנסה , והמשא והמתן עלה ראש . 

7) זיגמונד (0מטגת2/8) מלך פולין ונסיך ליטא חדש ימי שור 
ללימא , בגבורתו הכניע את התתרי' וישיב את גבוליה ובחכמתו און ותקך 
חוקים כוללים ‏ למדינת. ליטא . בשנה הראשונה למלכו (1506 רפ"ו) עלה . 
זכר היהודים לפניו , ויתן ביד הרבנים עוז, וממשלה לשפוט את עמם על פי 
דת ישראל , וימלא. את הרב ר' מכאל אביד דק'ק בריפק. לליות 
| ראש לבל רבני ישראל דמדינת ליטא ,| לפקה על צרכי הכלל לכל דנר 
ולהיות מול בין המלך והעם , ונמצא בי נתן את הזכות הזאת גם לזרעו של 
= מיכאל | אחריו . (צאצקי בספרו על דבר היהודים 468) (* ובהוציאו לאור 
ספרי החוקים הנקראים בשם (סטאטוט ליטעוופקי (118608581 60006) בשנת 
9 (רפ"ם). העמיד בראשו את הפריויליגיום ‏ שנתן וויטולד. ליהודים * 
וגם. בסאמוט עצמו בא זכרונם ואם בגרעון איזה | צר יפוי כח . כי באשרו 
את דברי וויטולד בנוגע ליהודים , | הוסיף לאמר : אם יכה יהודי את יהודי 
אחיהו ענש יענש כפי משפט דיני היהודים והפריוויליגיום הנתנה להם וכל 
דין ודברים אשר יהיה לנוצרים על היהודים יבוא לפני בית משפט המלך 
ואם איש אפרתי (שלאכציץ (₪501802010) יכה נפש יהודי והוא נתפס במוער 
המוגבל (4): דמו בראשו אבל כופר לא יושת עליו **) ובזה הבדיל בין הורג 
להורג לפי ערך ההרוג. 

ולעיר ווילנא נתן המלך הזה פדרים טובים לישר הדורו משפט המאג* 
דעבורגי  ,‏ בי בבר נשתנו הענינים ותושבי העיר .העומדים ‏ תחת משמעת 
| המאניפטראט נלאו לנשוא את עולם הכבד . הפקודה הזאת יצאה ביום (כ' 
סעפטעמבער 1586 (רצ"ו) (דובינסקי דף 55) ***) אולם כבר הבָתה הפלגות 
שנפלגה עיר ווילנא לשלשה בתי דינים הנקראים יורזדיקי (012018616[) את 
יהעיר מכה רבה בפדרי הנהגותיה  ,‏ ותהי לשטן לכל בית דין להוציא לאור. 
משפמם , כי הנשפטים ברחו מיורודיקו ליורזדיקי , מרחוב אחת לרחוב אחרת. 
לחפות בצל בית דין אחר, ויהי דיב ומדון | בין בתי הדינים תמיד ויפריעו. . 
איש איש מלאכת חברו, וכל האוהרות מצר הממשלה לא הועילו למנוע את 
המשפח הזה, על כן היהודים אשר עמדו תחת משמעת בית דין המבצר , 
לא. נצלו. מחמם שאר בתי הדינים ולא מצאו מנוחה תחת אברת | מחסיהם 


בימי המלך ‏ הזה נכנו חוצות ורחובות | העיר בסדר חדש, כי האש 
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הנהיגו נפיכי | ליטא בווילנא . ד) כי נתן לדייני ישראל לשפוט את אחיהם 
יכדת תורת ישראל לכל דבר , ויהיו היהודים קהל מיוחד בקהל שכניהם הנוצרים . 


% 5) אחרי מות וויטולד ראתה ווילנא ‏ הבירה עוני מבוכות מלחמה 
מבית ומחוץ , שווידריגעללה , (סו816ַע+0נש5) אשר משל אחריו נדחת 
לפני זיגמונד (0תגונתפַץ5) (1489 קצ"ב) וזיגמונד נרצח מידי הקושרים 
עליו (1440 ה' ר'), אחריו משל קאזימיר מבית יאנעללא ז1ו11ו6.82) 


ם0ן361[) על ליטא, ולא עזבה גם אחרי אשר עלה על כסא ממשלת 


פולין  ,‏ 1447 (ר"ז) למורת רוח. גדולי פולין אשר הפצירו בו למסור נסיכות 
לימא לאחד הנסיכים , למען אשר יעלה בידו | לגדור הפרצות אשר פרצו 
המלחמות בחומת עוזה . וימלוך על פולין וליטא יחד עד שנת 1499 
(הרנ"ב) . המלך הזה אם לא עצר כח לשפוםט בעוז מלך את שתי הממלכות 
הגדולות האלה , ולדבר את אויביהם בשער , הרבה לעשות מוב עם ליטא 
והעיר ווילנא , בתתו חוקים מסודרים למדינה הידועים בשם סטאטוט קאזימיר 
-היאגעללוני , (.מ386110[. זום1ו82 .68006כי) 

ובאשרו וקיימו את זכיות ווילנא מלפנים , קיים את משפט המאגדענורגי 
הנתן לעיר ווילנא , וחזק עמודיו, אולם גם הוא הוציא את היהודים מכלל 
תורת המשפט הזה . על פי משפט המאנדעבורגי היה ביד אזרחי העיר 
לבחור להם מקרבם שופטים ומנהיגים + בית דינם של הנבררים האלה נקרא 
מאגיסטראט , הראש נקרא וואיט (025/%) ותחתיו כמה בורגמיסטרים , על 


| המאניסטראט היה לפקח בצרכי הכלל , ולגבות המפים , ובידו היו הכנסות 


והוצאות הכלל-, ולדינו | עמדו האזרחים , הסיחרים , ובעלי המלאכות. אבל 
מלבד המאגיסטראט היה בעיר , בית דינו של הבישוף נקרא קאפיטול ותחתיו 
עמדו כל הדרים על שדות אחוזת הבישוף אשר נתנו לו מושלי הארץ , עוד 
בית משפט שלישי היה בעיר והוא בית משפט המבצר, אשר הוציא והביא 
את כל עניני הררים על אדמת המבצר , ראש בית המשפט נקרא וויאוואדא . 
(008שו701) , | ותחת בית המשפט הזה עמדו ‏ היהודים . שלשה בתי דינים 
האלה חלקו העיר לשלש ערים מהנהגות על פיי חוקים מיוחדים . והפלגות 
הזאת היתה מקור נפתח לריב ומדון בין דיוני העיר וגריה , ולפי דברי סופרי 
ליטא היה הסטאטוט אשר הוציא קאזימיר נתן רק לבית דין הבישוף והוויאוודא 


לדון על פיו , ולא נגע במשפטי המאניסטראט אשר הסתפק בחוקי מאגרע;? 


בורגי ומשפטיו . 

% 6) גם אלכסנדר [:66ם8א116) בנו הלך בדרכי אביו ונחל כבודו, 
גם הוא היה נסיך ליטא מתחלה וימלוך ג"כ על פולין ער שנת 1506, 
גם, הוא לא עצר כח הזרוע לעמור כנגד התתרים והעמים אשר הרימו ראש, 
ופשטו על ליטא ויבקיעו ‏ את הבירה ויגלו מליטא כמאה אלף איש (1505 
*הפ"ה) . אולם גם הוא הרבה להרים קרן העיר, בתתו זכיות לפוחרים 


-- 76 
אשמת רציחת נפש ילד נוצרי לאכול את דמו, ואם יקרה כר 
יאשם יהודי כי רצח נפש נוצרי או על פי שלשה עדים נוצרים 
ויהודי אחד יקום דבר משפטו, וענש יענש כרוצח נפש, אבל אם 
יבוקש הדבר וימצא כי שקר ענו בו הנוצרים , כאשר זממו לעשות 

לו יעשה להם. 

יג) אם ילוה היהודי כסף לשרי הארץ באחריות נכסיהם בשטר , יגבה 
את חובו מן הבנפות חכירות נכסיהם , 

יד) אם יהיה משכונו של נוצרי ביד היהודי יותר משנה , יראה היהודי 
את המשכון אל השופט אשר ישום אותו , ואז יוכל למכרו , ואם שציא. 
הנוצרי את משכנו מיד' היהודי בחוקה , יענש עונש כסף רב לאוצר 
המדינה . 

טו) רשות ליהודים לקנות ולמכור הכל וגם תבואה ולחם ואם הניא 
יניאו הנוצרים אותם יענשו בעונש כסף : | 

) אין רשות לעושי המטבעות במרדינה לתפום איש יהודי על דבר 
עלילות מטבעות מזויפות אם לא בידיעת הנסיך או הוויאוודא ועל 
פי עדים נאמנים . 

יז) כל דין וטענה | בין היהודים בטפחור יקריבו לפני שופטיהם , אם 
יזמין השופט את היהודי לבוא לפני משפטו , שתי פעמים ולא 
יבוא יענש עונש כסף כחוק הקצוב | מכבר , ואם לא יבוא לקול 
ההומנה השלישית ישלם כאשר ישית עליו השופט כחוקי המדינה, 
וכל הוצאות המשפט עליו , וכן אם יכה איש יהודי את רעחו ישלם 
אל השופט כחוק הקצוב  ,‏ ורשות ביד דייני היהודים לדון את 
.אחיהם כטוב בעיניהם אם יש רגלים לדבר כי עבר עבירה כנגד 
הרת , וכל דברי ריבות אשר התחילו לדון בהם לפני דייני ישראל, 


. לא יבא אל בית משפט האזרחים בעריהם , רק אם באה צעקת: 


בעלי הדין על עוות הדין , 
יח) רשות ליהודים לדור בסביבות בתי כנסיותיהם , ובטוב בעיניהם 
ים) גונב נפש מילדי היהודים יענש כגונב נפש, 


דברי הפריוויליגיום הזאת ילמהונו רעת . א) כי כבר היו היהודים גרים 


במדינה מימי קדם, ולהם מםחרים שונים. ורובם בעסקי הלואה כמנהג שאר 
אחיהם בארצות אחרות בזמן הוה, ב) כי כבר התלה שנאת עמי הארץ 
לחפש עְיילְוֶה כנגדם, ‏ וביחוד על דברי עסקי ההלואה , ונמצאו היהודים 
נאמנים וזכאים כנגד מי שהרשיעם ער שמצאום הנסיך ראוים לחסות עליהם 
מרוח השנאה הפרטית ולהאמינם בתורת נאמנות יתרה. כנגד הטוענים ג) כי 
זכו להביא משפטיהם לפני הנסיך או בית דינו , ולא היתה חריצת משפטם 
נתלה בגזרת בית דין ‏ של מושלי הערים , וזאת זכות ‏ גדולה ונכבדה בימים 
ההם והיא שעמדה. להם להוציאם מתחת עול הורת המאגדעבורגית אשר 


.. 


א 


ג) 


5 


מ) 


) 


2 


בכל ‏ דבר טענה ותביעה אשר תהיה מ[ הנוצרים על היהודים 
בדיני ממונות ‏ ובדיני נפשות לא יקום הדבר על פי עדים נוצרים 
לבד, ‏ כי אם על פי שני נוצרים ויהודי אחד. יודע דת ודין היהודים , 


ב) אם יהבע נוצרי: משבון מיד היהודי אי להפך , שבועת ה' תהיה 


בין שניהם , ואם לא ישבע שלם ישלם בפי התביעה אם נוצרי 
או יהודי . 

רשות ליהודי לקבל בל מיני | משבנות מן הנוצרי לבר מתשמישי 
בית | תפלת הנוצרים  ,‏ ושמלה מגואלה בדם, גם לא יקבל יהודי 
מיד הנוצרי במשכון פום, כי .אם ביום. אם יאמר נוצרי כי מצא 
את חפצו אשר. נגנב | ממנו ביד | היהודיי והיהודי טוען כי משכנו 
בידו ישבע היהודי והנוצרי ישלם לו את כספו, ואם על סוס 
יאמר הנוצרי בי גנוב הוא, | ישבע היהודי שקבלו במשכון ביום 
ונקה . ואם נגנבו או נשרפו משכנות הנוצרים ביר היהולי , 
ישבע שלא שלח יד במלאכת הנוצרי ולא ישלם , 

היהודים | לא יקריבו משפטם בדין ודברים שביניהם לפני שופמי 
העיר כי אם לפני בית משפט הנסיך . | 

אם יתן הנוצרי חבורה ביהודי, שבתו יהן ורפוא ירפא, גם עונש 
כסף ישלם לאוצר המדינה כאשר יושת עליו  ,‏ ואם מכת מות 
יכנו ענש יענש כמשפט , וכל אשר יש לו בנכסים וממלטלים יפול 
לאוצר המדינה , 

רשות ‏ לכל יהודי | לעבור ממקום למקום במדינה, ואסור לנוצהי 
לעשות לו שום עבוב ולגרום לו היזק או טורח בדרך, היהודים 
העוברים עם סחורתם לא ישלמו מכם כי אם פעם אחת כחוק 
המקום. שהוא דר שם . 

אין ליהודים -לשלם מכם אם יעבירו גוף מת לקוברו והנוטל מהפ 
בחוקה יענש * ההורס בית קברות היהודים  ,‏ כל אשר יש לו יפול 
לאוצר המדינה , 

המשליך אבן על בית תפלת היהודים , יתן שתי לטראות פלפלין 
אל השופט (סמאראסטא), 

אין על היהודי להשבע בנקיטת חפץ בי אם בתביעה גרולה 
מחמשים גריווען כסף ויותר או בדבר אשר בא משפטו לפני 
הנסיך , ובתביעות קטנות ישבע לפני פתח בית הכנסת; 

הנוצרי אשר לא ישלם ליהודי את הרבית המניעה לו בעד חרש 


ימים ישלם. כפלים , 


יא) אם יקי חשד על איש יהודי ‏ כי הרג נפש ולא נודע אל נכון 


וודיעו מזה אל הנסיך . 


יב) על פי הפקודה אשר יצאה מאת הפאבסט אין לגול על היהודים 


ו . 

% 9) הימים הראשונים לבני ליטא , היו ימי עבודת אלילים, וזולת 
המעטים מגרי ווילנא אשר קבלו עליהם את הדת הנוצרית היונית (גריכיש; 
- קאטאלישע רעליגיאן) ,= היו | הליטויאים אחרונים לקכלת הרת לכל עמי 
איירופא . אך בעלות יאגעללא 8816110[ נסיך לימא על כסא ממשלת פולין 
(בשנת 1887 קמ") ואחרי בואו הוא עם גדולי משפחתו והשרים: בברית 
הדת הנוצרית הרומית  ,‏ היו ידיו אמונה להביא את עמו במסורת: ברית דתו , 
ועם ווילנא החל. 

המאורע הגדול הוה השווה את מעמר יהודי לימא עם מעמר שאר 
אחיהם ‏ בכל ארצות הנוצרים לעת ההיא , אולם היטיבו מושלי הארץ הוואת" 
עם היהודים מכל מושלי איירופא בימים | האלה , ויטו אליהם חסד בראשית. 
הימים , טרם בוא היעזואיטים וישלחו אצבע מסכסכת במדינה . בבוא יאגעללא 
בברית עם מלכי איירופא , | התבונן גם על משפטי הנהגותיהם במדינותיהם 
ויקח מצידם ויביאם למדינתו , ויהי דברו עם ווילנא לתת לאזרחיה זכות 
משפט" המאגדעבורגיי , (מאגדעבורגישעס רעבט) הזכות הואת אשר הרימה 
מעמד | האזרחים , השפיל לפעמים. מעמד היהודים ותהי לאבן נגף לכל 
עלילות. מצעדיהם ימים רבים כאשר יבוא . 

% 8 בעלות יאגעללא על כסא פולין נתן את ליטא. לאחיו שקירגיללא, 
0 ותהי הארץ הזאת וביחוד העיר ווילנא למשיסת מלחמות רבות 
אשר התגר בה וויטולד 718010 בן אחיו עד אשר באה נסיכות ליטא עם 
הקריה. לוויטולד (1899 ה' קנ"ב) . או החלה עיר ווילנא לראות אור בקר 
הצלחתה ,. כי האדם הגדול הזה עם כל מלהמותיו הגדולות אשר נלחם בכל 
שכניו מסביב כל ימי חייו, ועם כל נצחונותיו הרבות אשר עשה ללכוד 
ארצות רבות, ראג לטובת" ווילנא ולהרבות עשרה ע"י המסחור והמלאכה . 
הוא נלחם בתתרים וישב | מהם שבי ויביאם לליטא, ויושיבם במגרש העיר 
הנקרא לוקישאק ובאחת מן הרחובות הנקראת על שמם עד היום , וכפי 
הקבלה שביד הקראים , הובאו גם המה עם שבויי התתרים מקרים ויאחזו 
בטרוקי ‏ העיר הסמובה לווילנא , וזאת ‏ ראשית בואם לליטא . ואולי באו 
לרגלם גם יהודים ונספחו על יהורי ווילנא מכבר . 

הנסיך הגדול הזה לא הפיר את עין השנחתו גם מן היהודים = ולדברי 
הפופרים הליטואים הוא הראשון אשר נהן אגרות זכיות (פריוויליגיען) ליהודים 
גרי | מדינתו, | בעיר לויצק (בשנת 1408 קס'ח) מלאות אהבת משפטם 
ומישרים ובזה היה לו לעינים הפריוויליגיום אשר ‏ נתן באלעסלאוו הישר נסיך 
פולין בשנת 1208---1907.. ואשר קיים קאזימיר הגדול מלך פולין. 


6 4) ואלה דברי הפריוויליגיום בקצרה"): 


9 . .1 .1 1844 ם8מ02 .6228081680 12060528 21612 (* 


א 


| קורות העיר מראשית ימי הוסדה על ידי געדימין 6/0608 
עד זיגמונד אויגופט שג 4תט9ץ? 


1%) הג 63100 הנסיך הגדול בלימא היושב במבצר העיר 
> טרוקי ,: יצא לצוד ציד בהרים הסובבים את נהר ווילנא. ובקשתו ירה ויפיל 
" שור<+ בר גדול (תורא) על אחד ההרים , ושם בית<משרפות לנסיכי ליטא 

ובית עבודה לאליל פיערון וילן שם . ויחלום געדימין והנה ואב גדול: מאד 
עומד על ראש ההר נושא צנת ברזל שואג בקול גדול כמאה. זאבים , ויחרד 
וייקץ , וישאל את פי ראש הכומרים (קרעווא קרעווייטא) ושמו לעזרייקא 
לפתור ‏ לו את חלומו, ויאמר. לו לעורייקא א : הואב הגדול אשר ראית הוא 
= מבצר חַוּק 1עיר גדולה אשר יעמדו על המקום הזה, וקול מאת הזאבים הוא 
שמע תהלת המבצר והעיר אשר ילך למרחקי. ארץ . הנסיך געדימין שמע 
= בקול הפותר ‏ ויחל לבנות. את המבצר; והעיר., אשר בשם גוִילנא תקרא 
- (בשנת 1889 למספרם, ה' אלפים פיב . ) אלה דברי השמועה המרחפת 
" על שפת .ראשי הסופרים הקדומים לעם הלימויאים ,. אם אמת הדבר או משל 
הוא, אות ומופת אל הגדולה והכבוד אשר נחלה העיר הואת "באחרית הימים , 
> ותהו. קרית | משוש לנסיכי ליטא , ועיר משכן לחכמיה וגדוליה, ועם וה 
"ראש מושבות היהודים ומקום מרבץ לתורה ולחכמה עד היום, ויהי בבגות 
הנסיך הזה את העיר והמבצר, הודיע לכל הערים מקרוב ומרחוק את דבר 
= העיר אשר הוא בונה, ויקרא לכל החפץ לבוא ולהאחו בתוכה , ויחלק שדות 
וגנים לעובדי האחמה , והנחה עשה להם על עשרה שנים מכל מס המלך ; 
למוחרים ולבעלי מלאכות קרא דרור מכל מסים , ויתן להם לסחור ולעשות 
= במלאבה כרצונם, לקול הקריאה הואת באו. רבים' מן הרוססיים , האשכנזים 
ותתכונן העיר , ויתכן שבזמן ההוא באו. גם ‏ היחודים לווילנא מארצות. אשכנ: 
ופולין הסמוכים לליטא , וכבר משנת 1896, (ה' פ"ו) היה ליהודים בווילנא 
בית מסחר מיוחד *) 


.5 גהמבקת . 18םק66ץ'1 288880808 8אכ006 (" 


]\.]א 
חעציך ‏ כו אחרי ‏ כן יקרא ‏ לך ער הצדק | קריה נאמנת . 
ווילנא ים ו' מ מחשון. 


לפדר ולפרט עשית" כאשך דברר] אלי לפ"ק . 


מתתיהו שטראשון, 


למה נקרא שמו שובך שעשוי בשובך ע"כ (ורש"י לא פירש ע"ז כלום . ויש לפרשו כמ"ש 
בסוכה (ז, ב') סוכה העשויה בשובך שפירש"י עגולה , וזהו כהגות בני אדם על איש בריא 
ושמן שגופו הוא עגול") ועי' במדרש שמואל (פכ"ו) ששם הגירסא : שהיה דומה לשובך" וכתב 
המפרש (שהוא הג"מ יצחק ב"ר שמשון התן הגאון ר' ליווא זלה"ה בפראג, והפה"ד בשמות 
מחברי הספרים טעה במה שחשבם לשנים) פי' היה דומה לשובך לצוד את ישראל. כיונים 
בשובך , ורבותינו ז"ל פירשוהו מפ' פוטה שהי' גבוה כשובך ומייתי ליה רש'ו בדה'א כן' 
עכ"ל , בפי הנראה לא עיין אז בגמרא כ"א בפי' (המיוחפ) לרש"י בדה שם בשם גמרא דסוטה, 
וחשכ שגם בגמרא הגירסא : גבוה כשובך, ואלו היה מעיין בגמ' היה מוצא הגי' ,שעשוי" אשר 
אפשר לפרשו ג"כ ,לצוד את ישראל כו'---והנה מה שמביא בפי' המיוחס לרש"י שם בשם גמרא 
דסוטה ,שופך שהיה שופך דמים" גם בזה אין כך הגי' בגמרא שם, אלא אמרו: שופך שכל 
הרואה אותו נשפך כקיתון" והוא פלוגתא דרב ושמואל , ח"א שופך שמו ולמה נקרא< שמו שובך 
וכו' וח"א שובך שמו ולנ"ש שופך כו' ורש"י גקיט שתי הדרשות יחד ? ומזה נ"ל שהוא מ"ס 
שם מש"ב בשם ,גמרא דפוטה", אלא צ"ל בשם ,מדרש שו"ט", כי כן מצאתי שם (מזמור ג') רבים 
קמיםעלי רבים בקומה, שובך למה נקרא שובך שהיה כשוכך הזה, ושופך היה שמו שהיה 
שופך דמים כו' ע"כ וזהו כמש"ב שם בפי' המיוחם לרש"י שם , ומשם באר"ק ג"כ שהדמיון 
לשובך הוא לענין הקומה כמש"כ בפרוש דה"י ודלא בהמפרש של מדר"ש, וראיתי אה"ז להרב 
מוהר"י ווייסע בביאורו לדה"י שכתב שלא נודע לו מקום (בדרז'ל) המזכיר ררש זר שהיה שופך 
דמים" ע'ב ונעלם ממנו המדרש שו"ט הנ / 
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ירוסלמי דכרכופ וברס מ' טמוסל, ולפי סגיכסל סנכונס. סל סכז"ס כסקדמק 
סמפור) כל חרשיא. מבין וחרשיא דאורייתא בישין, כל פטטיא 
בישין פטטיא דאורייתא טבין! - 

הגדתי היום בזה משפטי על דברת ענין הספר בפרטו ובכללו, גם על 
אודות דברי הערותי המעטים והדלים אשר ברעתי למסור אל המחבר , והיתה 
מעשה הצדקה שלום , ועבודת מפעל כל דבר מוב ברכה -- ובימינו יקוים 
המקרא: ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו, ונעשנ השדה מקכרם 
יציצו , | ירונו יושבי סלע 19) מראש הרים יצוח! ואשיבה כו' 


ומזה נוכל להקיש לשאר הסדריט, וכאן לא הבאתי רק המעט מה שהעלה זכרוני כעת ממקומות 
מפוזרים אחד מפה ואחד מפה) ימצאו הקוראים המתבוננים בדרכי המשנה וסגנון הפידור 
(ואתמה על הרב בע"ס בית דוד בברכות פ"ב מ"ו שמצא דוגמא לשם בזבחים פי"ג, אשר 
בקל היה בידו להביא מן המוקדם דוגמאות הרבה טובות ונכוהות מאד) ועי" שבועות (מ' ב') 
כתובות (ע"ב ב') קדושין (נ' א') זבחים (י"א ב') תמורה ‏ (ב"ב א') מעילה (י"א א') ריש 
חולין (ב' ב') ותופ' שבת (קל'ג א'), ובתו' חגיגה (י" א' ד"ה ב"ש -- עוד דרבו של רבינו 
הקדוש במקומות הרבה שהאריך קצת במשנתו כדי לבאר אגב דרך הלוכו, דבר אחד אף 
הרחוק מענינו, וע"ז שגור הלשון בגמרא מילתא אגב אורחי' קמ"ל. וג"כ תיכף במשנה ראשונה 
אמר: משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן , וע"ז אמרו בגמ' מילתא א"א קמ"ל , כהנים: 
אימת קאכלי תרומה משעת צה"כ והא קמ"ל רכפרה לא מעכבא ע'"כ [ואגב ארחי אעיר אל, 
הלשון בתרומתן בבינוי הקנין, ולא אמר בתרומה סתם + שאמר התוי"ט שתפיס לישנא, 
דקרא כי לחמו הוא (ויקרא. כ"ד) ב"ל נ"ל להוסיף על רבריו מעט מלח ותבלין, | והוא: שגם! 
בזה שאמר בכנוי: בתרומתן מילתא בטעמא אגב אורחי' קמ"ל, רצוני לומר, הטעם מדוע 
כפרה לא מעבכא באכילת תרומז, והיונו ע"פ מש"כ הרלב"ג בפי' שם וז"ל : בי לחמו היא , 
הנה נתן טעם בהיותו מותר לאכול בהרומה תיכף ולזה לא החמירה התורה בו כחומר שאר קרשים 
ומזה המקום יתבאר שאין הרצון באמרו וטהוי | שיטהר במוהלט, באופן שלא יהיה מחוסר כפרה; 


ג המר:,. ,ב 


| שאם היה כן לא היה צריך לתת טעם אל היותו מותר לאכול בתרומה וזה מבואר עכ"ל, ומה 


שכיון הפסוק (להרלב"ג) במש"א : כי לחמו הוא , כיונה המשנה באמרה : בתרומתן] ועי' 
ג'ב שבת (פ"א א') אמר אביי פרפיסא הואיל ואתי לדין אימא בה מילתא (ציין | ע"ז אאמ"ו 
הגאון שי בהגהותיו (שנספחו אל הש"ם שנדפפים בפ"ק) וז"ל: כה"ג אמר | אביי נמי ספ"א 
דביצה (ט"1 ב') ובב"ק (פ"ט א') וסתמא רגמרא אמר כן בב"מ (ט"ז ב') , (ובשבועות מ"ת 
א') אמר כן ר' אמי עכ"ל. ומקום הניח לי להוסיף שאמר כן גם רב נחמן ביבמות (כ"ב א') 
ור" אמו אמר זה"ל לכוונה אחרת], ועי' בשו"ת חוות יאיר (ד' רל"ב) שהעיר ג"כ מטור או"ח | (סוי 
רי"ו) שאמר ג"כ ,מור הואול דאתי לידן כו ' * וגם אנכי בדרך הזה של הואיל דאתי לידי. כו' 
נחני קולמוסי בהערה זו, והכנסתי בתוכה (באגב גררא לגררא) שנים ושלשה גרגרים, חדושים 
קטנים נקצרים.---ואולי יעלו לרצון לפני הקוראים הישרים . 

2) הרגם טנתן : ישבחו מתיא כד יפקון מבתי עלמייהון והביאו רש"י שם בלי נתינת 
טעם תרגומ, ופשוט שפירש ,יושבי סלע" ע"ד הכתוב (ישעיה כ"ב) חקקי בסלע משכן לו 
שנאמר על חקבר כמו שיגיד עליו ריעו : חוצבי מרום קברו, (וע' בב"ר (פי"ג) שדרש זה 
הפסוק על תחה"מ)) ובויקרא רבה (פ"ה) איתא: כי חצבת לך פה קבר, (הנאמר על שבנא) 
עשאו כמין שובך ונתן קברו עליו ע'כ , ועו' בהגחות הרד"ל , ואני כתבתי מכבר ו 
מה שתפסו כאן הדמיון לשובך , משום שסמכו על אמרו כאן : חוצבי מרום קברו חקקי בסלע 
משכן לו, וגמיר | ממ"ש (במדבר כ"ד) ושים בפלע קנך, וכן בירמיה (מ"ט) שכני בחגוי 
הסלע כו' תופשי מרום גבעה בי אם תגביה כנשר קנך, וכן בעובדי' ובחבקוק (ב' ט') אמרו 
נ"כ כלשון הזה ושובך הוא קן . ואעיר עוד שמש"כ הרד"ל שם שכן המשילו כסוטה (מ"ב 
ב') הנובה בשובך ע'כ | הנה בסוטה אין מבואר כן בהדיא, שזהו לענין הגובה אלא אמרנ: 
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אשר עלו אז ברעיוניו , אף שלא במקומם ושעהם קצת, וזהו אחר מכוות 
הנפש הנטועים בסהרי לבב המחשב. ומה יפה מליצת המדרש (חזית) 
דברי תורה דומין זה לזה, הוהין זה לזה קרובין זה לוה! - 


וסוף דבר על כל פשעים כמו אלה יכסה מאמר חז"ל היקר והנפלא (כסוף 


אמנמ מה שנכתב אח"כ לפתרונו, הואיל ובעיני אינו נכון מטעם דהנה הרואה יראה וישקל 
בפלס משקל צדק, וימצא דמעשה רהיצת ר"ג וקכלת התנחומין הם במשקל אהד ושווים הם, 
יהא לפי דברים אלו דאין קבלת תנחומין אלא לאהר מיתה, גם רחיצה זו לא היתה אלא לאחר 
מיתת אשתו וקבורתה בו', לכן מפופק אני אם סוף דבריו בזה הם דברי ה'ה המחבר :"ל עכ"ל, 
ואח"ז דחק א"ע ליישב את הדקדוק ע"פ דרך רחוקה ודחוקה. --- כבוד הרב המניח , כמקומו 
מונח , כי הניח את השביל הישר , וכתת רגליו ללכת אורח מעוקל, הוא הרב המניה אשר 
התוזלל א"ע בכמה מקומות מספריו ביריעת חכמת ההגיון ובשו"ת שתי הלחם (ס"ס מ*נ) 
כהב שלא כל רבני הושן בקיאין בה לפי ששמעו ע"ד הפשוט משארז"ל מנעו בניכם מן ההגיון 
עב"ל , ועי' בלקט הקמח פאה (פ"ח מ ד) ובפוף הפפר (דף נ"א) ע"ש, ובאותו דבר שנתגאה 
הרב המניח נגד רבני הזמן נכשל בו בעצמו , ושקיל למטרפפי' בהאי מילתא נופא, שנעלם 
ומנו ביאור לשון הרמ"ז , שדיבר בלשון הגיון קצת מפועל ומקרה, אשר אמנם יובן אף לב"ב 
דחד יומא , וככר דרש רע"ק (ירושלמי יכמות פ' מ"ח, וב"ר פפ"א) ע"פ אם נבלת בהתנשא, 
מי גרם לך להתנבל בד"ת ע"י שהתנשאת א"ע בהן ] ועי' שבת ר'פ ארע"ק ברש"י ובתוס' , 
וו"ב המשניות דאין בין (פ"ק דמנילה) שנוין מחמת דאין בין אדר הראשון כו' כו' , ועי' בפ"ק 
דהגיגה מ"ז (ובפי' הרמב"ם) ולהלן ובפ"ב שם ,.וכפ"ה דפפחים אגב המשנה דמקום שנהגו 
לעימ בע"פ כו' תני אידך. וכן בפ"ד דר"ה כל תקנות ריב"ז אגב דר"ה, ובפ"ק דפוטה תני דרשות 
דרריש ר"ע , ואגביה ר"י בן הורקנס של בו ביום מחמת דרשה דסוטה , וכן בפ"ר דידים תני 
הדיניש של ב"כ מחמת הדין דידים (פ"ג מ"ר) ובפי"ג רכתובות פלוגתות דאדמון ותנן מחמת 
פלו גתהון בדין מזון האשה, ובפ"ד דגיטין תני כל הדברים שמפני תיקון העולם מחמת ניטין, 
ואגב גררא גם פ"ה, ובפ'ם דגזיר תני ד' משניות (ששנויות במקומן) מחמת ,רגלים לדבר" 
דגבי נזיר [במשנה ד' שם ובסנהדרין פיט מ"א, המכה א"ת ואמדוהו למיתה והקל ממה 
שהיה ולאחר מיכן הכביר ומת חיוב, ר"ג פוטר שרגלים לדבר ע'כ, והרמב"ם (בפ'ר מהלי 
רוצח ה"ה) פסק כת"ק ופיים בלשון : ואין אומדין אותו אומד ב' שרגלים לדבר ע"כ , והעיר 
מרן הכ"מ וז'ל: ופפק רבינו כת'ק אלא מה שסיים וכתב שרגלים לדבר ק"ל רמתני' משמע 
שהם סיום דברי ר"ג, וכן פירש"י ז*ל, וצ'ל שרבינו מפרש שפיום דברי ת"ק הם וה"ק כן' 
ע"כ וכ"ב התוו"ט בנזיר שם (ולא הזכיר את הכ"מ +) ובמח'כ לא עיינו בירושלמי בנזיר 
זבסנהדרין | שמפורש שם בהדיא ,כיני מתני' ר"נ פוטר וחכמים מתייבין שרגלים לרבר כן* 
(וע"ש בפ"מ ובק"ע) וראיתי בשם המאירי שהיה לפניו הגירפא כן גם בבבלי ע"ש , והארכתי 
במ"א] ואגב שפתח מפ' שבועות שבועות ב' שהן ד', שנה ג"כ ודיעות הטומאה, יציאות 
השבת, מראות נגעים, ואח"ז מחמת הא דידיעות הטומאה נמשך לשנות ב' פרקים שלמים 
ברין ידיעות הטומאה, וכן בפ"ג דמנחות אגב דתנא (מ"ה) הפולת והשמן מעבבין 
זא"י ,תני כל הדברים שמעכבין זא"ז ובאידך פירקא (פ"ד) כל הדברים | שאנן 
מעבבין זא'ז, וכן בפ"ק דהולין (מ"ד) אגב דתנא השוחט מה"צ שתישתו כשרה 
תני. ‏ המולק מה'צ מליקתו פטולה, ושנה שם כל החלוקים שבין דיני שחימה 
ודיני מליקה, ואגב הלשון ששנה שם: נמצא כשר בשתיטה פסול במליקה כו', תני שם כל 
דרמי לוה מכשר וטהור וחייב כו' עד סוף הפרק, וכה"ג בנרה פ"ו ער מי"א , ועי' כלים פ"א 
מזו בפי' הר"ב , פי*ז. מ"ו וכו' ,. אהלות רפ"ט ברא"ש ורע"ב, פרה פ"א, טבול יום פ"ד מ"ו 
(בר'ש ותוי'ט) ומ'ז, וכן כיוצא בוה הרבה במשניות ששנה רבי אגב, ואגב דאגב, ויתר 
הרנה מאד ממה שהבאתי הדוגמאות כאן (אשר המה כמעט אחד אחוז מן החמשים בלי 
גוזמא, כי עודני נער שמתי לב להתבוגן ע"ז אגב גרפאי שועור משניות, ומצאתי בסדר זרעים 
לבר, קרוב לשבעים מקומות שגשנו משניות אגב גררא (ואחרים גם גררא לגררא) חיץ למקוטן 
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חנושא ; כי כן היא דרכה של תורה וחכמה ‏ 11) שענין אחד מעורר את 
חבירו , וזכרון כל דבר עיוני אוחז בעקב זכרון דבר וולתו אשר יש לו רק 
איזה הצמרפות והתקרבות עמו , ואין מעצור לרוח הכותב מלהוציא | הדברים 


אחרים , אשר היו בימי אבותינו בל אדע למצוא את שאריתיושביהן אשר התהלכו שמה בימים 
הראשונים, וברגשת רוחי אשאלה בין בתיי הארצות האלה: איכן כל המשפחות העליזות 
אשר נאחזתן פה בימי קדם % איכם בני מצרים, אשור, בבל, צור, ארם, מדי ורומא  ?‏ איכו 
עמים עצומים אשר נתתם את פהרכבט על כל אפסי הארצות ותרעישו לשמע גבורתכם תבל 
ומלואה ? איפה הלך כל גאון עזכם ? ומה היה ליקר תפארת גדולתכם ? אם את הערים נשאל 
אשר בניתם ברום לבכם עדי שמים, הלא תענינה: לא בנו המה! ואם אל הארצות נשית 
אשר הרעשתם בעוצם המון גבורתכפ הלא תאמרנה, זכרם עבר ממנו! אם מאפסי קדם נלך 
ועד אחריתם לא נמצא את פליטתבם ; גם צפון ותימן יגידו : לא נדע שאריתם , אמנם לא 
כמוכם חלק צאצאי יעקב : כי אחרי העשית בהם זה אלפי שנה שפטים נוראים לאין מספר, 
עוד נגשארו בארצות תפוצותיהם המונום המונים . -- --- ובזכרי כי לא לתוהו הן מפעלות שדי, 
וכי לא בזאת יחפוץ אלהי החסד לרכא תיזת רגליו עם בודר ונבדל מדור אל דור ומשנות אלף 
אל שנות אלף: תפעם עוד רוחי בקרבי וסרעקפי עלי ירגזון , כי ישאלוני: הלחנם שמר אלהי 
הצבאות עד הנה עם זה מכליון חרוץ? הלחנם נמנע מעשות כלה את גוי נדח ואוב ? -= 
אל' תדמו בזאת שבטי ישרון! ואס גם רבו כמו רבו ימי ההרפות , ושנות הנגע והקלון עצמו 
ושערות ראשנו : הן לעת יחדרש ה' רוח נכון ‏ בקרב גויי הארץ, והלכו כולם באור ה', הלא 
ביום ההוא יפרל קלון יעקכ מבין העמים וחרפת יהודה תפור מעל כל הארץ עכ"ל. 


1) ודרך הקודש יקרא לה, כי רבותינו ז'ל שוני ההלכות והאגדות הלבו בה, (ברוך 
שבחר בהם ובמשנתם !) , בודוע לבל תבונן בפרור דבריהם, ורתוקות עניניהם, שהורגלו מאד 
בתלמוד בבלי וירושלמי ובמדרשות (וכן במכילתא וספרא וספרי ותיפפתא) לפדר יחד דרשות 
שונות או מאמרים ודינים שונים, אפ שלא במקומם וענינם ; רק בעבור איזה הצטרפות שיש 
הם לאותו ענין שעומדים בו : כגון שבעל המאמר הוא אחד, או אגב גררא שמביאים פסוק 
אַחד משום דרשה הנצרכת לענין המדובר, הביאו ג'ב כמה דרשות אחרות שנדרשו על אותו 
הפסוק, או משום איזה דמיון אתר, ולפעמים גם אגב גררא לגררא (ועי' מ"ק (ט' פע"א) 
תופ' ד"ה ולערב) --- וגם האיש אשר בחר ה' בו הוא [רביני] הקדוש, כל קבל די רוח יתירא 
ומנדע ושכלתנותא השתכחת ‏ ביה, אשר סררי היקר בחכור המשנה, נפלא מאד, ואין ערוך 
אליו "בטובו ויפיון עב"ז אחז צריק דרכו להכפיל לפעמים, ולפרר כמה משניות גם שלא במקומן, 
% איזה דמיון ושווי שיש להן, עם דבר המשנה שנקבעה במקומה , ומיד במשנה ראשונה 
אמר : ול"ז בלבד אלא במ שא"ח ע"ח בו', ובפ"ב אגב ששנה (מ"ה) בדון ק"ש מעשה בר"ג 
שקרא ק"ש א"ל תלמידיו כו', שנה ג"כ (מ"ו ומ"ז) | מעשיות בר'ג עם תלמידיו מענין | אבל 
על מ"ש שם: ובשמת מבי עבדו קבל עליו תנחומין , כתב הרמיו וז"ל : לא הקדים הפועל 
למקרה במ"ש במשניות הקודמות ? משום דאין קבלת הנהומין אלא לאחר מיתה, לכן תני 
ובשמת ט"ע קע"ת , עכ"ל , כוונתו פשוטה ומבוארת שהעיר מדוע במעשיות הקודמות אמר 
בתחלה הפועל ,קרא* (רחץ", ואח'"ז המקרה ,בלילה הראשון שנשא" ,בלה"ר שמתה אשתו", 
זבאן הקדים המקרה ,וכשמת ט"ע' ואח"ו הפועל ,קבל ע"ת + ותירץ: משום דאין קת"נ אלא 
לאחר מיתה, ר"ל שפעולת ק"ש לא נמשכה מן מקרה הנישואין, וכן פעולת הרחיצה לא 
נמשבה מן המקרה שמתה אשתו, לכן הקדים הפעולה שעשה כפי הרגלו תמיד, אף שנהחדש 
לו בַעַת ההיא מקרה חדש --- אבל לא. כן ‏ פעולת קבלת תנחומין, כי היא רק נתחדשה אצלו 
כהמשך מן מקדה המיתה, ובלא מיתה אין קת"נ כלל, לכן שפיר (ובפי משפט ההגיון) הקרים 
את המקרה ,ובשמת טבי עבדו" לפני הפעולה ,קבל עליו | תנחומין"---ולא: היתי מבאר באורך 
את כוונ.: דבריר כי אמנם המה מובגים בנקל , לולא ראיתי להרב המני"ח בס' לקט הקמח על 
משניות שהעתיק את לשון הרמ"ז, ואמר שנשאל על כונתו (?) ואחר שהרהיב לבאר את 


כוונת. דקדוקו (ושכח להזכיר את מ*ה שקרא ק"ש בו') במח"כ לא הבין תירוצו, וכתב :"ל: 


אוו | 


0 


הארכתי / בהקדמת דברים אלה ע"ד ספרי הקורות לישראל. ככלל 
והכפלתי אמרי בשילוב פסוקים מכתבי הקודש , על אודות הליכות. עולם של 
עמנו בימי גלותם ע'5 ההשנחה האלקית הנפלאה , אשר עין בעין נראה , 
גם גלויה לכל העמים , וראו כל בשר יחדיו, כי העבודה ! מדי העלותי על 
רעיוני , ע"ד כבוד קיום בת עמי, יהמה לבי בקרבי, ובהגיגי תבער אש 
ותציקני רוח בטני, עד אשר דברתי בלשוני ככל העולה על רוחי בזה, ומלבי 
אריקה מילים, אז ירוח לי, אשיחה ויחפש רוחי ! 


ואשובה לעניני הספר הלו, ואף אמנם כי עתותי האצולות לי מעסקי 
יקרו לי במאד , להגות בשאר עיונים | נכבדים מהם וגבוהים עליהם ; עכ"ז 
לבקשתך ידידי המחבר, ולכבור קהילתנו המפוארה קריה נאמנה , קרית 
משושי , עיר תהלה, אשר כמעט מיום הוסדה , היתה מעון לאנשי שם, 
לגאונים = ונדיבים , חכמים וסופרים; --- לקחתי לי מוער ומועדים , | ואעבור 
ברחבה בין בתרי הספר, עם עט בין אצבעותי, להישיר דבריוג באיוה 
מקומות, גם להוסיף מעט הערות בתולדת הגאונים והגדולים אשר בארץ, וע'ר 
חיבוריהם , שבא זכרונם לטובה במרוצת דברי הספר , אולי יהיו דברי בזה , 
לאיוה תועלת לפני הקורא המבין ומתענג על קדמוניות ישרון , החפץ לדעת 
הומת הור ידוק | נתכמיה,:. דור דור ומנהניו! 


והקוראים בטובם יפלחו לי הפעם, אם הערותי אלה לא תהיינה כ"כ 
ע"צ השלימות, ואולי גם נודקרו בהן איזה שגיאות, --- כי באמת אין מלאכתי 
בכך להתגדר בכמו אלה, ורק המעט אשר עלו ברעיוני מדי קראי את הספר 
בנחיצה, אותו הגדתי לכם!---וכן ישאו נא את פני ולא ישיתו עלי חטאת 
במה שאצא לפעמים באיזה רברים והערות , אשר רהוקים המה מעט ממטרת 


בהשגחה פרטיות מאתו יתברך , וכי בכל דור בדורות הקדמוניות היו עומדים עלינו לכלותינו 
והקב"ה מקים לנו בכל עת גואל נאמן ומשים נפשו בכפו להציל המון הרב הזה וגדול הרועה 
שמצילן , ועי' ס' מור וקציעה להגאון יעבץ הל' שבת פי' ש"ז ז"ל : ולכן אני אומר מצוה על 
כל ארם מישראל להיות בקי בספר הנחמד שבט יהודה ובשאר ספרים מספרים קורות ישראל לזכור 
חפדי ה' עליגו בכל הדורות, [למען הודות לה' חפדו בעד הימים הטובים האלה, אשר אנחנו 
שלוים תחת שבט מושלים צדיקים ומלאי חפד] כו' עד כאן לשונו, וכ"כ בספר אליה רבה 
(שם פ"ק מ') וז"ל וספר יופיפון ודה"י שר"י הכהן וכיוצא בהם דיש ללמוד מספריהם כמה 
דברי מופר וי"ש אפילו העתיקן ללשון לע"ז מותרים אף בשבת עכ"ל : והנה בימי ילדותי זה 
לי יותר מן כ"ה שנה קראתי את הקדמת המליץ המפואר מוהרשל"ז לספרו מחקרי ארץ, ובאו 
אז רבריו כשמן בעצמותי , נופת היו לחכי והתענגתי עליהם מאד, לכן יקרו לי המה גם עתה, 
לפנות להם מקום פה. (אף כיהם הם הדברים שדברתי אנכי, עכ"ז מפאת צחות לשונה ונעים 
הגיונם יהיו לפני הקורא כחדשים) וו"ל : והנה בגשתי לדבר על ארצות קדם על ממלכות 
גוום רביס ועצומים אשר נכחדו לפני שנות דור ודור, וגם עַל חבל נחלת ישראל ויהורת , 
יסתער לבי בקרבי וגפשי תחמה עלי כהמות ימים, ממפעלות אלהים הגדולות והנוראות אשר 
עשה אל צאצאי יעקב , כי בעת אשוט על אדמת ישורן, אזכור בניה נשארים בארצות תבל 
לאלפים ולרבבות, שומרים בלב אנוש את משואות נחלתם : בהביטי אל ארצות גוים ולאומים 


ד 


| מיוחד אבל כללה אותם אומה אחרת , וזה ג'כ אצלי הערח על נצחות התורה אשר בעבורה 
יש לנו שם מיוחד עכ"ר היקרים , וע' בכוזרי מ"ב פי' ל"ג) . 


והנה על סבת קיום הלו במשך זמן הארוך מעת אשר חדלנו מהיות 
ממלכה , נשמו ראשונים , ואחרונים אחזו שער , רבות עמלו החוקרים יודעי 
בינה לעתים, ודורשי הקורות לרעת פשר הדבר --- עד אשר נתגלה להם 
פתרון החיהה הנפלאה הואת (הכתובה על לוחות רברי הימים) ב שמירת 
דתנו וחוקנ, שלא עננו את דרך התורה, ולא עשינו שנוי במדותינו 
היקרים | ובמלבושינו הרוחניים 9) כפי שהורו והוכיחו | החכמים בימים האלה 
דבר זה למדיי, במופתים נאמנים ע"פ ספורי רברי הימים לישראל שהוציאו 
לאור עולם , ויפקחו עינים בהשתלשלות של קורותינו | עם קורות | העמים , 
בחנו וגם ראו פעלם , ועל שרשי רגלי הזמן התחקו , ותעלומה הוציאו לאור 
מאז ועד עתה, במפעלות אלהים , ובסדור הנפלא של צור עולמים ! 


(ע' בפ' אהבת ציון להרב חנאון מהור"ר שמואל לנדא ולה"ה, דרוש י"ב שכהב בזה דברים 
נחמדים ומחוכמים) , 


לכן ירחב לבנו מאוד על קורותינו , ויקר לנו לשמוע תולדות אבותינו! 
ומי לא יודה איפוא אשר הוד והדר פעולת הסופרים כאלה (סופרי קורות 
עמנו) ולהם יאתה תהלהה , כי רב טוב עשו בזה לבית ישראל בפירפום 
השגחת ה' על עמו בפרט, ע"פ ררכים שונים ונוראים, וזכר עשו לנפלאותיו !.--- 
ובזה ג"כ יפעלו לעלה ולנשא את יקרנו וכבודנו בין העמים -- וגבה מאר, 
ירום בגוים ירום בארץ פלה ! -- 10) 


9) רוב מפרשי ההגדה, ראשונים ואחרונים בבואם לפרש המאמר ,מלמד שהיו ישראל 
מצויינים שם, הביאו מאמר חז"ל שישראל במצרים לא שינו כו' --- ויקומו בדורנו---רור דרישה 
וחקירה --- איוה חכמים לדרוש מקום זה המאמר בפפרי חז"ל , ולא מצאוהו, (עי' בפ' המצרף 
ח"א להרב ר"מ קוניץ זיל פי' ק"י, ובפ' תב"י, ובצופה למגיר שיג גליון 91) על כן גזרו 
אומר שהוא מאמר בדוי, כמו כמה מאמרים בדוים שמיוחפים לחז"ל בפי פופרים וספרים. 
ואמנם אנכי ראיתי בפ' קדמון, הוא הנקרה אצל רבותינו הקדמונים בשם ,מררש לקח טוב* 
ואצל האחרונים בשם ,פסיקתא זוטרתא" או ,פסיקתא לרבינו טוביה ברבי אלעזר". בא המאמר 
הזה בפ' תבוא ע"פ ויהי שם לגוי , וז"ל :--- ואולי אמר זה מדנפשיה או ממה שראה אן 
שמע מאחרים, לפרש את המאמר דספרי ,שהיו מצויינין" ולא לקח זה מדברי רז"ל, (וכ"מ ממה 
שאמר מקודם לזה פירוש אחר ע"ז ע"ש) --- ובשו"ת הרב ר' בנימין ‏ ואכ בסי" רפ"ז (דף ת'ג 
פע"א) ראיתי שכתב וז"ל , וכדאמרינן בהגדה מלמר שהיו ישראל מצויינין | שם כלומר שהיו 
עם בפ"ע ולא נתערבו במצרים , והיינו המלבושים הנאים וע"כ לומר דלאו אמלבושים ממש 
קאמדינן , אלא אתורה ומצות, דבעסקך בהם תהיה נשמתך טהורה ונקיה , ראי אמלבושים 
ממש קאמר כמה מלבושים נאים יש לאוה"ע כו' ושם עוד (דף ת"ו א') פירש כה"ג המאמר 
בשבת (קי"ד א') כל תיח | שנמצא רבב על בגדו כו', ר"ל שהת"ח צריך שיהי' זהיר שלא 
ימצא מומאה בשוליו רהייגו שם רע כו' רהבגדים נמשלו למדות הארדם כו' כו' 


0) וזיל הרה"ג מוהר"ץ חיות בס' תפארת למשה ח'א : הנה לא יכחיש שום בן רעת 
שידיעת קורות אומתנו בכלל ובפרט נחוץ מאד לכל משכיל אשר תורת אלהיו לו למנה. 
לטען ידע מה פעל אל באומה ואת , ואיך אנשי אומתנו מאז הם עולים ויורדים , ומתנהגים 


תא 


- ₪ --- 


את יום חשבת. לקרוא את שמע. למול את בניהם8) או 
לאבו5 מצה בפסח אףכי לא האמינו - בחיים----קכרם פתות לפניהם, 
צפוים אלי חרב נוקמת חרב חרה המונחת על צוארי. רעידם!---עכ"ז לא אבדו 
עשחונוהיהם (כי ישחקו למות וכלי משחיתו , | ובשמחה | לבב כהולך בחליל. 
נכונו | לערות למות נפשם), רק שמו כל מעיינם ובכל עוז נתאמצו לקיים 
כל אחת ממצות ה' אשר באה ליריהם, בכל פרטיה ודקדוקיה, בדעת מיושבת 
ובלב שמח . בקרושה ובטהרה , בדי לעשות רצון קונם וחפץ צורם ! 


מה נפלאים | מעשי הגוי 7 ומה נוראות ההלוכותיו! | קנה רצוץ 
כמיהו לא נשבר , פשתה כהה לא כל והן הן נוראותיו של אלהיו, אל 
מסתתר , | אל ישראל מושיעו , 2 מקום לכתו ה' עמו, ‏ ומשגב לו אס 
יעקב סלה ! וגדול | הרועה שמצילו ! "2 בי קטן יעקב ודל הוא, המיר 
התנוצץ בקרב העמים בתור אדם המעלה , וכאבני נזר התנוספו ממנו לאוף 
גוים , אנשי יקרים מחכמה וככוד , ומצוינים ביושר מעשיהם מלפנים ומה 
גם עתה . ,באהבתו ובחמלתו הצילם וינטלם וינשאם כימי | עולם" ! ,לא 
בחזקנו לקחנו לנר: קרנים" , | ,לא בחיל. ולא בכח  ,‏ כי: אם בהוה הי שב 
האח ! עם ישורון אשר תוצאותיו מקדם , יקום לנצח ולדור ודור , בתורתו 
ואמונתו! וזאת אות הברית ! ,כי כאשר - השמים---החדשים והארץ החדשה אשר 
אנו עושה , | עומדים לפני נאום ה' כן יעמור זרעכם ושמכם (ישעיה ‏ ם'ו. כ"ב) 


(ואסברה לה מורנו ומאורנו הרמב"ם במורה פכ"ט (משני) וו"ל : כי פעמים ישאר הזרע ולא 
ישאר השם כמו שתמצא אומות רבות אין ספק שהיו מזרע פרס או יון, אלא שלא יודעו בשם 


ומבואר שמש*"כ בב'ר (פ"ג) ע"פ הוא עשנו ולו אנחנו, ר"א אומר הוא עשנו ולו 
אנחנו משלומים את נפשותינו, שפירושו תוספת שלימות על כח היולי וההכנה כרעת 
הרמב"ם במורה באיכות הנפש -- והנה אע"פ שכבר קדמו בזה הר"מ אל | כלידה 
בס' ראשית דעת והביאו הרמב"י בפ' נשמת חיים (והוא פירש פ"א וג"כ מלשון שלימות 6 
עכ"ל, במח"כ פירוש האמת מבואר וג / שר"ל ולו אנהנו מופרים את נפשותינו כמו שפירש 
ביפ"ת ; וע' במדרש שמואל (ספ"ט) מגילת בהמ"ק כו' ומפרה לשלמה בעמידה שנאמר ואתה 
ה' חנני והקימני ואשלמה להם ע'ב, נ"ל דרריש ואשלמה לשון מפירה. ואעיר עוד שגם 
מחברי הפיוטים השתמשו ג'כ הרבה בזה הלשון לכוונה זו, והמפרשים (וגם הר"ו היידענהיים 
זיל בכללם) לא בארוהו לנכון , כגון בפייט (ליום אי של ר'ה) אומץ אדירי כל חפץ, אמר;: 
מזך ה מ של ים בעקד נפש, ובפיוט אהללה אלהי אמר : וכח אל הכיר למרים ומשפיל השלים 
מלוכה (המפלש פירש ,והודה שמלכות של הקכ"ה שלימה +) ובפוף פרר קדושה לשחרית יו"כ* 
אמר : אייחד שמך כו' עד אשלים לך הנפש (פי' המפרש ער שאמסיר. לך נפש בשלימות. ע"כי, 

תיבת ב ש ל ימות היא אך למותר)' וכפיומ אשר אימתך (במוסף ליו"כ) ואכית תהלה ל 
נפש (פי' המפרש שנפשה נשלמה וכלה וי"מ המתפללים כלב ו ובהעתקת היידנהיים 
ודיא איהר וועזען בעשליסען) ובמנחה ליו"כ , מאהב ויחיד לאמו, נפשו לטבח ב ה ש ל ימ ו, 

ובפיוט לש"ת אז בקשוב עניו , ,,השלים גפשו למיתת נשיקה, ומאשר כבר ארכה לה ההערה 
הזאת יתר מדאי, לכן 0 אשלים דברי ואניתה את שאר הערותי בזה על מקום אחר . 


8) מדי העלותי על שפתי עשי דברים אלה, נזכרתי את מאמר הקליר בפייט אומץ 
גבורתך ,זועמו סדומים ולוהטו באש בפסח, חלץ לוט מהם ומצות אפה בקץ פסה" , 


ד 


בעוד אשר בשרם לנתחים בשלו בפארור ורותחו ולא דמו; בעוד אשר נאקת 
חללים כאלה שובו מדוקרים , או קול פרפור עוללים נופצו על הפלע , 
ומתבוססים בדמים , רעשו באזנים ; התגנבו איזה מהם לבוא בנקרת. הצורים 
זבםעופי הסלעים , --- לא להמלט מן מות ישרים אשר אמנם כל ימיהם חכו 
עליו, מתי יבוא עדיהם ויקבלוהו באהבה (ברכות ס"א ב'); כ"אַ לשמור 


בירמיה (כ"ז ו', כ"ח י"ד) וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו-- ועי' באונקלפ (דברים ל"ב 
ל'י) וה' הסגירם, תרגם וה' אשלמינון, ובתרגום כתובים (משלי ו' א') תקעת לזר כפיך 
אשלימתא לנכרי ידך, ושם (כ"ב כ"ו אל) תהי בתוקעי כף , לא תהוי משלים ‏ ידך , ובתלמיד 
בבלי שבת (קי"ט א') ומשלים להו אצינורא דרשא, חגינה (ה' א') והדר משלמינא לה 
לדומה , תענית (כ"ט א') ידך אשלימת ליה (ע"ש בתופ'), ב"מ (מ"ב א') אשלמינהו לאמיה 
(ע'ש ברש"י) , ושם (פ'ה א') ואשלמיה לר"א בר"ש , (ע"ש ברש"י), ובזה ג"ל להבין | קווגת 
דרשת חו"ל בפוכה (נ'ב א') אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך .שאינה מבוארת 
לכאורה (ולפירש"י היה צ"ל ישליטנו אתך או עמך) ולפ"ז הוא פשוט שר"ל ה' ימפרנו את 
היצה"ר בידך, והוא היפך ממ"ש בב"ר (פצ"ד) שהבאתי למעלה ,שהיו מושלמים ליצרם" וזהו 
ע"ד שאמרו (בב"ר פל"ד ובש"מ) הרשעים ברשות לבם אבל הצדיקים לבם ברשותם (הכוונה 
יקרה , שר"ל הצדיקים מושלים ברוחם וגוכרים על התפעליותם ויצר לבם, לא כן הרשעים 
שהמה נכנעים לממשלת יצרם הרע , ולא יעשו נגדו מאומה -- וע' בכוזרי ריש מ"ג מליצה 
מפוארה בזה, ועד"ז אנחנו מתפללים ואל תשלט בנו יצר הרע וכוף את יצרנו להשתעבר לך, 
ובשבבר הימים העמפתי הרעיון הזה ע"ד המליצה בלשון הכתיב (דברים ה' כ"מ) מי יתן והיה 
לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים שר"ל שלבבם יהיה ברשותם משועבד להם, -- וע' 
בבבא בתרא (ע"ח ב') ע"כ יאמרו המושלים ביצרם) ובב"ר (פ' נ"ט) בכל שהשליטו. ביצרו , 
המושל בכל אשר לו, שהיה שליט ביצרו כמותו) וע' ירושלמי ר"ה (פ"א ה"א) ר"ח בעא 
בתוכ ביום השמיני ימול, עבר ולא מל (מהו שיעבור על בל תאחר+) א"ל כי תדור נדר 
לה' אלהיך ל"ת לשלמו, דבר שהוא ניתן לתשלומין , יצא זה שאינו ניתן לתשלומין ! ע"כ, 
פי' בק'ע דבר שהיא ניתן לתשלומין , שע'י הקדשו חייב להביא, משא"כ מילה לאו תשלומין 
אלא חיובא, והוקשה לו (בשי"ק) הלא בכור נמי לאו תשלומין הוא ועובר עליו ? ע"ש, ובאמת 
יש להקשות נמי ממעשר ולקט שכחה ופאה וחטאות ואשמות ועולות ראיה ושלמי תגגה 
שהם חיובים דרביעו עליה ואפ"ה עובר עליה בל תאחר מרבוייא דקרא, (והארכתי בזה במ"א 
ע'פ סוגית הגמרא) ואמנם לעניני בזה אומר, שע"פ הוראת באור פעל שלם הנזכר אתי 
שפור בפשיטות דררשיגן לשלמו דבר שהוא ניתן לתשלומין, ‏ ו"ל דבר ששייך עליו נתינה 
ומפירה לאחר, משא"ב מילה שלא שייך ע"ז נתינה כלל , --- ובמדרש איכה רבה (ע"פ ולא 
זכר) חביבך ר"א בע"א לאשלמא מדינתא עם אדרינום נ"ל שמלת עם היא בטעות מפופר אחד 
שפירש לאשלמא, כריתת ברית שלום, אבל ברור שמ"ש לאשלמא ר"ל ל מ סור את המדינה 
(וב"פ במ"ב) וצ"ל לאדרינום, וכה"ג בירושלמי (פ"ד דתענית). ובויק"ר (פ"ה) אני וכל בני 
ישראל מבקשים להשלים לך כו', מדלא אמר להשלים עמך, נ"ל לפרש ג'כ שר"ל למסור 
לך את העיר --- שכ"ה כפנהררין (ב"ו א') כיון דרוכא ממסרי אנהו נמי ממסרי, ע"ש ומקודם 
לוה בפנהדרין שם איתא הלשון: שבנא וסיעתו | השלימו, חזקו' ופיעתו לא השלימו , פשוט 
ג"כ שר'ל רוצים למפור את העיר, ומש"כ בלשון עבר, הוא לאו דוקא, | ורש"י כתב ,השלימו 
לעובדך" אולי כיוון ג'כ לפרש מהוראת מסירה, ור"ל מפרו את כל נפשם לך ונכנעו לעבדךי--- 
וע' סדר עולם רבה (פכ"ג) ובחזית (ע"פ אתי מלבנון) ולך יהיו, כבר מושלמין לך---ובנשיא 
רבה (פ"ז) אינם מושלמין לי כו' היו ישראל מושלמין, ובחזית (ע"פ שובי שובי השולמית) 
כך אוה"ע (בשנים קדמיניות) אומרים לישראל עד מתי אתם מתים על אלהיכם ומושלמין לו, 
ובמדרש איכה (ע'פ מה אעידך) הבת ירושלים , הבת שיראה ומושלמת לי , (פי' בס' לחם 
דמעה (שלא כנכון) מלשון שלום ואהבה ?) כולם מהוראה הואת מענין כניעה ומסירת הנפש , 
וראיתי בם' תפארת למשה לידידי הה"ג המנוח מוהר"ץ חיות זלה"ה (פ"ו) שכתב לרבר פשוט 


ההנוו אאא 1 


ומעמדו ,| להשביתו מהיות עם, ולכלותו מעל פני האדמה , אף לא ] 
מאומה ‏ ממצבהו. הרותני . --- ומעולם לא זזה שכינה מכותל ההיכל לפנ 
הוא מקום הקודש והמקדרש אשר בנוי לתלפיות בלסרב לב 
כל עדת ישר רא5 6) וביום הרג רב (בספרד ובו') בנפול / , ביום. 
אשר קנאת הדת מלפנים *) הכינה ‏ מטבח לצאן אדם --- בעוד אשר רוב: 
האומללים השלימו 7) (בימי החשמונאי') נפשם על קידוש השם, וישישו בשמתה 
לפשוט צוארם להזבח למען אמונתם ודתם ,להקדיש ליוצרם בנחת רוח" ;' 


שש 
₪ 


שמהפלשתים עובדי פסל אין כ"כ ראיה.---(וכמו שנראה מדברי הכוזרי (מ"א סי' צ"ו) שבתב 
8 ,ובאשר עשו הפלשתים בארון שאמרו כי האלהים שם" ע"ש המשך המאמר), אשוב לן 
הנה גם אנשי בית שמש אמרו (שם ו' כ') על הארון מי יוכל לעמוד לפני ה' האלהים הקדוש 
הזה ואל. מי. יעלה מעלינו --- (ובתזי מן יניל למיקם קדם ארונא דה'), ובשמואל א' (יזד ל'ז), 
ויאמר הכהן נקרבה הלום אל האלהים, ור"ל ג'ב אל הארון כמו שכתוב מקודם (פסוק י"ח). 
ויאמר שמואל לאחיה הגישה ארון האלהים כו" (וע"ש ברד"ק ורלביג) -- ומש'יב הנשי"ר 
ממזמור פ"ח נמשך אחרי דברי המבאר, אבל יש להעיר כי גם רש"י שם כתב ,יאבדו רשעים 
מפני אלהים מפני הארון בומי משה ובנוחה יאמר שובה ה' וגו' עכ"ל . 
6) בדברי חכמינו ז"ל נמצאו כמה רמזים יקרים להרעיון הלז , ונ"ל שלא רחוק הוא 
העמים זה ע"ד דרוש בדברי ירמיה (ז' 6 אל תבטהו לכם אל דברי השקר לאמר היכל ה' 
היכל ד' היכל ה' המה", שהכוונה שנביאי השקר היו מקילים בכבוד הקודש והמקדש, וַהי' אומרים - 
לבני ישראל : כלום אתם צריכים לבית ה מק להיכל ה'? אנחנו (נביאי השקר) בעצמינו הננו 
מעון לשכינה הנסתרת הרוחנית , ואור האלהי יחול 0% לבבנו -- כי כבוד ה' ונבואתו : 
יחופפו | עלינו , לכן אנחנו הננו ,היכל ה" ומאתנו תצא ההשפעה לבל ישראל , 


% 6 ל דורשי - אשר ממלכת רוסיא | האדירה , שר בצל כנפי חסדיה 

ני ו ונתלונן. ע שלוים ושקטים, והארץ רחבת ידים לפנינו --- רבבות 
לפו וש ה ב היתה. לגוי ! שבט מישור מלכותה, לא נשפך מעולם בארצה דם היהודים 
סל דתם --- לא כשאר הממלכות טרם נגה עליהם אור ההשכלה (אשר עליהם שפכתי שיח 
במרוצת דברי למעלה) --- זכרה לה אלוה לטובה ! אולם לספר הסדי אדונינו הקיסר החסיד 
אלכסנדר השני יר"ה לא יכיל כל גליון כי רחבו מני ים, וארוכה מארץ מדתן, ועליו נוכל 
לאמר : ויאמר אלחים הי' אלכסנדר ויהי אור ! ולכל. בני ישראל אור במושבותם בארץ רופיא , 


ו 


+) לשון זה ,השלים נפש על ק"ה" רגיל ‏ מאד בדברי רבותינו ז"ל , ומקורו בלשון 
ארמית ופורית , אשר יורה פעל ,השלם" למפירה ולנתינה, ולפלא כי אף שהשתמשו בו פעמים 
אין מספר בג' ומדרשים, | עכ"ז הערוך והמתורגמן לא הביאוהו -- ולכן לא יצא -. ג'ב 
אצל וב המפרשים, ולא יצאו ידי חובת ביאורו בהרבה מקומות , ומאחר .שפלטהו קולמסי 
בכאן, לא אחדל מלהראות קצת פירפומו בדרז"ל --- ואיזה הערות בזה . עי' בב"ר (פצייר) ,אני 
הש למ תי נאמן לנאמן" ראיתי להיפ"ת שם שכוון היטיב לפרש הוראת המלה בוה'ל ,ָפ" 
השלמתי, מפרתי כלשון: ,ה ש לם קרם אלהא ירושלם" הכתוב בפ' עזרא, וכלשון וה בדבריהם 
צלל בכטההובתי בלל , וחידוש עליו שלא פירש כן במוקדם שם באותה פרשה שאיתא שם 
ושלם, שהיו מושלמים ליצרם", שר"ל שהיו נמפרים בידי יצרם הרע, ובאמת מש'כ היפית 
ביאיר הכתוב בעזרא (ז' י"ט) ו קדם אלהא ירושלם", שהוא מלשון מסירה , יפה מאד 
כוון וגרצה / נין הכתוב, אף שרש"י וכמח מפרשים לא פירשו כן, ונראה לי שמ"ש בדניאט 


ב ₪ אלהא מלכותך והשלמה ג"כ מלשון ל ור"ל שמסר המלוכה לאחר , היינו. 
למדי ופרס , 0 מ"ש באיוב (ה' ג') וחית השדה וקשלמה לך, שכא בהפעל וביחפ שאלון 


(שאין דוגמתו בתנ"ך מהוראת ‏ של\) שהוא ג"כ 0-2 הזה , ור"ל שנמפרה לידך עדה"ב 


]]\אאא - 


'נתנו לו מהלכים בין רשפי אש שלהבת---יה של חליפות הזמנים, בין סערות 
מתחוללות מכל עברים, בין גלים נוראים ‏ ומשברי מות , בין גחלים לוהטים 
| ונחשים השרפים  ,‏ אבנק נגף. וצורי | מכשול!--- אל ישראל הוא נותן עוז 


| ותעצומות לעמו ,אשר כל אלה לא יכלו לו להדפהו ממצבו--- ולהרסהו 


% 


ּ 
+ לפנוו ובמעט אין דבר בחכמת עם ישראל וקורותיו נעלם ממנו), דיבר בכמה מקומות מספרין 
| ומכתביו ברחבה ע"ד ענין הנכבד הלז. ועי' במכתב הקדמתו לתשובות גאונים קדמונים (ברלין 
תר"ט) שמביא שם דף ט' ב' לשון גאון (שלפ"ד הוא רב שר שלום בסורא) שכתב וז"ל: 
מעשה הארון בעבור המלאך שהיה מהלך לפניהם, שהארון המלאך שנאמר (יהושע ג' י"א) 
הנה ארון הברית (אדון כל הארץ עובר לפניכם בירד[) ע"ב, ר"ל שהארון בעצמו הוא האדון 
בעבור שהוא המלאך העובר לפניהם שכ"כ במ"א (שמות כ"ג) הנה אנכי שולה מלאך לפניך 
וגו" השמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו ונו' כי ילך מלאכי לפניך ע"כ, א"כ המלאך כמן 
\ אדון שלהם העובר לפניהם, וכן היה הארון באמת את"כ עובר לפניהם המיד ער כבישת 
הארץ. והנה כבר מביא הראב"ע (שם) בפירושו דעה זו וז"ל י"א כי המלאך פ"ת, בעבור כי 
\ שמי בקרבו , ואחרים אמרו ארון הברית כו' וכל אלה דברי רוח ע"כ, ואצלנו אין אלה דברי 
רוח קל מתנודד רק דברי רוח עליון צח וקיים , כי הנה המקראות , ויהי בנפוע הארון ויאמר 
משה קומה ה', ובנוחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל (במדבר *') יחזקו מאד דברי 
הגאון כו" , ומזמור פ"ח בתהלים שנאמר ג"כ על מפע הארון ומתחיל יקום אלהים יפוצו אויביו 
ונז יורו כולו ע"ז כו', ועל מלאך הזה אמר הכבתוב הנה אנכי שולה מלאך לפניך לשמרך 
בדרך (צאתך ממצרים) ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, והוא הוא השומרנו גם בדרך 
מהלכנו במשך הזמן הרב מאז ועד עתה, בל נאבד, וגם בל נהי' לבוז ולשנינה, לבז ולמשיסה, 
והוא אשר יביאנו ברצון השי"ת אל המקום וגם אל המצב אשר הכין לנו מאז להיות מורים 
עמים ולהפוך אליהם שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד ב" כו' עכ"ל. ואף 
שדבריו נעימיט ויקרים מאד, וכמעט אינם צריכים חיזוק , עכ"ז מצאתי להעיר כי בהראיה מן 
מקרא ויהי בנפוע הארון כבר הקדימוהו הר"י הלוי בפ' הכוזרי, ואחריו הרד"ק ובעל העקרים 
וראיתי נכון להעתיק מדבריהם בלשונם, כי המה יוסיפו עוד אומץ להדברים , ז"ל הכוזרי (ראש 
מ"ד) ,ויש. שיקראו | הארון ה', כמו שהיו אומרים קומה ה' , ושובה ה' בנוחה, ועלה אלהים 
בתרועה ה' בקול שופר והם היו רוצים ארון ה' ע"כ, ושם עוד ,וכן רומזים אל ארון הברית 
ואומרים עליו אדון כל הארץ בעבור הראות הפלאות בהמצאו והעדרם בלעדיו, עכ"ל . (ובמ"ב 
פי' כ"ו כתב : וכן נסדר החיות האלהי כמו שאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם" 
ואסברה לה באוצ'נ בלשון: הנה אמר שאל חי בקרבכם בעבור הארון שעבר לפניהם כו') 
"ל הרד"ק. ביהושע | שם" ויש ‏ מי שפירש כי על הארון הוא אומר ‏ אדון כל 
הארץ לפי ששכ שם הכבוד, וכן נקרא שם (ש"ב "), כי שם ה' שבאות עליו, וכן 
קרא שם הארון ה', כשהיו אומרין בנסעו קומה ה' ושובה ה' בנוחה, וכן אמר עלה אלהים 
בתרועה על הארון עכ"ל, וכ"כ בפירושו לתהלים (מ"ז) ג"כ בשם י"א ע"ש , וגם הראב" 
שקרא בפי לתורה דברים אלה דברי רוח, כתב שם בתהלים בתחילת המזמור ,וי"א כי בימי דור 
בהעלותם את האוון והעד עלה אלהים, כו', ואח"כ כתב ,עלה אלהים, על הארון שנגנז 
שיעלה ויראה ע"כ) וז"ל העקרים (מ"ב פכ"ח) וכמו כן קרא /הכתוב לארון בשפ ה' כו' אמר 
הכתוב ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ובנוחה יאמר שובה ה' וכן יהושע אמר על 
הארון הנה ארון הבוית אדון כל הארץ כו" כן' ע"כ. ואחרי כל אלה לא אחדל גם אנכי 
להעיך מה שהתבוגנתי עוד בפפוקים אחרים שקראו הארון בשם ה', וכמעט יש לתמוה על 
החכמים הגדולים האלה שלא שתו לבם להם להביאם לראיה, ביהושע (ו' ח') ושבעה הכהנים 
נושאים שבעה שפרות היובלות לפני ה' אשר פירושו לפני הארון (וכ"ת יונתן) וכמו שמבואר 
שם (בפסוק ב') לפני הארון, ושם (בפסוק ו' ובפפוק י"ב) לפני ארון ה' (וע"ש במנחת שי) , 
בשמואל א' (ד' ו' ז) וידעו כי ארון ה' בא אל המחנה, ויראו הפלשתים כי אמרו בא 
אלהים אל המחנה (וי"ת ג"כ ארי אמרו אתא ארונא ד' למשריתא) ואם יאמר לי אדם 


]\א< 


אשר. כרבות. הימים נשכחו. מאהנו, וישנו שנה נשיה; נעורו יחד לקול השופר 
של החוקרים | האלה! המה הקימום מקברם ויפיחו בהם רות חיים, כי שמו 
להם שם ווזכרון ‏ בספר ! -- ,והביאו את כל אחינו מן | הגוים -- האוברים 
בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים -- כאשר יביאו בני ישראל את המנחה 
בכלי מהור בית ה'! -- וזהו אמנם תפארת ויקר | וגדולה לעם ישראל --- 
שארית עם קדומים . -- גם קידוש ה' נדול | מאד, לא יבוש עוד יעקב ולא 
עתה פניו יחורו, יםתמו פיות משטינינו ומקטריגינו, יבושו ויכלמו כל הנחרים 
בנו, האומרים אלינו: הן אתם מאין ? אבותיכם איה הם ? ,הן אנו כלא היינו, 
דלים נבזים. ושפלים, געולים מאוסים ובזוים", וזו לעגם עלינו בארץ: רק אומה 
של בווים , = עם פרוע הוא, ממושך ומורט מן הוא והלאה, בוז ‏ משפחות 
מתעב ‏ גוי ‏ כי ‏ לא ידע מאומה בענתי תבל, נם תולדוה )] 
וקורותנו נעלמו ממנו". אולם רוח הקדש לעומתם מרעים : הוי על 
מי תתענגו? על מי תרחיבו פה? תאריכו לשון? חפשו אחרי עמי הקדם 
דורות | עולמים, גוים גדולים ‏ ועצומים, אשר נתנו | מלפנים חתיתם בארץ 
חיים , -- ויררו | מים ער ים ומנהר עד אפסי ארץ --- עתה וכרם אכד טני 
ארץ ולא שם להם על פני חוץ, לא יוכרו ולא יפקדו ולא יעלו עור על 
לב, תהומות הזמן יכסיומו, ‏ ירדו במצולות הימים כמו אבן, המו גוים, מטו 
ממלכות קדם, נמחה שמם מתחת השמים, אף עקבותיהם לא נודעו עתה 
בתבל, לא נין להם ולא נכד בעמם, ואין שריד במגוריהם, כלו בעשן כלו, 
ספ המו ואינומו] -- ;== = == 2 הכ 


לא כן עם ישראל מאז ומקדם ה' אלהיו עמו , וממכון שבתו השגיח 
עליו לחיותו כהיום הזה, שמרהו כרועה עדרו לחמלה עליו, ויאמד לו: אל 
תירא כי עמך אני, אל תשתע כי אני אלהיך , = מחזיק = ימינך | בכל מקום 
לבתך, שם בקרבו את רוח קדשו, ויצילהו ‏ ממהפכת הזמן  ,‏ הלום הלוט 
על בל העמים, ---כי גם אחרי אשר הגלו מארצם, ויגרשו מהסתפח בנחלת 
ה', נפוצו לבל פאה , נדחו מדחי אל דחי -- נרדפו בלי השך, ומלחץ אווב 
התהלכו ‏ קדורנית מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר, ויסבלו צרות רבות 
ונוראות חרב הרג ואבדן ; עם כל וה לא נשטפו בשטף הימים, לא נעשו 
כלה ככל גויי קדם --- לא אבד נירם, ‏ עודם חיים וקיימים, | נאמנים ונחמדים 
לתולדותיהם למשפחותיהם , לעד ולעולמי עולמים ! וגם עתה יוכל להאמר 
להם הדבור הנמרץ : ,ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם 
היום ' כי הדבקות ישרון בדת אלהיו,, | כאשר קיבל מהוריו = וממוריו > 
והתהלכו בדרך ההורה והמצוה הכתובים והמסורים ; -- ורוח ה' היא האמונה 
הטהורה --- אשר הניחנו בכל מצעדיו ; -- הן הנה הסבות הראשיות /5) אשר 


5) כבוד ידיד | הה"ג ‏ וכו' ‏ מהורשי"ר ‏ ש"י (אשר רובי ספורי הקורות לתכל גלוים 


יוק 


ה 


קודש נפוצים המה כה וכה בספרי חז"ל : במגילת הענית, בסדד 
ובמשנה, | במכילתא ,| ספרא, ספרי, בהוספתא , בתלמוד ‏ ירושלמי 
ובמפ'. קטנות ואדר"נ, ובמדרש רבה, ושארי המדרשות, מלבר כמה 
ים מררז"ל שנאבדו מאתנו , --- ומאז ועד עתה לא חדלו אנשי המעלה 
בישראל בכל דור ודור להעלות את הקורות ודברי הימים , וסיפורי מאורעות 
[החכמים ,| על ספר לוברון ,. מהם הברו ספרים שלמים בנושא זה, ואיזה 
מהם השקיעו את זכרונות האלה אגב גררא בתוך ספריהם המיוסדים על נושא 
אחר --- [פירושים , ביאורים , פוסקים , ושאלות ותשובות] . ובדורנו זה -- 
דור הכין לבו לחבר חבורים ועשות ספרים הרבה אין קץ - התעוררו 
(במדינת אשכנז חכמים גדולים ומצוינים בעמנו, ויתנו לבם להתבונן לחקור 
/שלדרוש אחרי תולדות ישורון בכל פרטיה ודקדוקיה, ויצרפו וילבנו את הדברים 
שקבצו אחד לאחד מספרי ישראל, גם הוציאו יקר מזולל, במה שנמצאו 
בספרי דברי הימים לעמים חדשים גם ישנים , ענינים רבים הנוגעים לקורות 
בני עמנו --- והנה לקחום ויתיכום בכור המחקר , ויבדילו בין האמת לשקר 
ויתאמצו לורות ולהבר , להוציא את הסולת מן הפסולת, כפי משפט הבקורת 
הנחוצה מאד בענינים כאלה , ויכתבו בוה ספרים גדולים | ינכבדים באמרות 
מהורות ‏ מזוקקות שבעהים . רבות עמלו, ‏ ונדולות פעלו! הפיצו אור ‏ יקרות 
:לנלות עמוקות מני חושך הקדמוניות , והמון צפונות ונסתרות, ואוצר דברים 
"עתיקים ויקרים נגלו למו. כמה חכמים גדולים ההיו בעמנו ברורות שלפנינו 


מגילת בית חשמונאי , ועד ענשיו לא עלה לרורות עד שיעמוד הכהן לאורים ותומים 
עכ"ל , מיש לא עלה לדורות נראה פשוט שר"ל שלא וכה זה הפפר להתקבל בין פפרי הקירש 
[/ב"ב ‏ בפ' בית יהודא) והה"ג מהורשי"ר ‏ ג'י בתרנ"י פורש : שלא עלה עוד להיות כאחת 
משאר המגילות שאנו קורין בהם בִימי הנס. עכ"ל , ומצאתי גכון. להעיר אשר בבית עקד ספרי 
נמצא ת*י סידור תפלות של ימי החול ושבתות כו' כמנהג ק"ק כפא וק"ק קראכוב 
יע"א וכל נלילותיה הי"ו (נדפס בק'ק מעזירואוב שנת תקנ"ג 4 והוא יקר | המציאות מאד 
[מבשנת תר"ד בקש ממני התכם הגדול והמבקר המצוין מוהר"יטל צונץ מברלין ע"פ מכתב 
||להשאילהו לו, ומלאתי בקשתו, אך טרם הגיע לידו ע"י השליה שלטו בו עיגי החכם הכפו" 
| ד"ר פירסט בלייפציג , וימהר להודיע טוב הסדור הלוז במכתב המורח שהוציא כימים ההם) 
ובהקדמת המגיה כתב: מנהג ק'ק כפא אשר ‏ המה כגלילות ארץ קרים ואגפיה, הנוטה 
ורובו ככולו למנהג רומניה הנקראים גירגוש היא מנהג חחזניא, ומפי סופרים ומפי. ספרים 
שלימים וכן רבים והמה חכמים מחוכמים וכולם דברי אלהים היים ע"פ הנהגת החכם השלם 
מהדיין המצוין הגבר הוקם על הרב הכולל כמו"ה ₪ ש ה הגולה זצוק"ל , היוצא מגלות כיוב 
(קועב) כי עליה יאמרו המושלים לאמר : כי מכיוב תצא תורה ואור , ועַ'פ סדר הנהגת החכם 
השלם המקובל האלהי כמו"ה מבורך תנצב"ה אשר קיבל מאבותיו הרבנים כו' כו" וראיתי 
[ושם בדף קמ"ד א' בסדר של שבת הנוכה אהר הפיוט שני זתים נכרתים כתוב בזה"ל, נוהגין 
לקרות מנילת אנטיוכוס אהר קדיש תתקבל משום פרסומי נוסא. ואומר כל 
ישראל ע"ב, ואח'כ נדפסה המגילה (ומשונה היא ממגילת החשמונאים).. ועי' להרמב"ם 
| בהקדמת פי" המשנה שמות החכמים (רפ"ו) שכתב : ויוהנן כ"ג הוא יוהנן בן מתתיהו הנזכר 
בתפלות (ובמלחמות) מלכי יון. עכ"ל , קרוב הדבר שכוון למגילת אנטיוכוס הל ע"י מש"כ 
הה"ג מהרשי"ר בכ"ה ח"ז בסופו 


ו 


את קורות אומתנו , שרינו, ותכמינו . אשר אמטנם רוב פפרי הזכרון , לדאבון 
נפשינו ‏ הלכו לאבדון, ספו תמו מן בלהות כאשר הגלינו מארצנו הגלת 
שלומים --- ויהיו לנו ולמופת הנשאר לנו לפליטה ושארית, הן המה פפרי 
הקדמוניות והמלחמות אשר כתב יוסף הכהן 8) המשוח ושר הצבא, ופפריו 
וספרי החשמונאים 4) באפאקריפא. גם ציונים הרבה מקורותיני ומקורות חכטינו 


8) כתב הישר בבכה"ע תק"צ שלפי דעת הרב ר' עמנואל אבואב בפ' ויכוח הדת הנקרא 
(011010818צ1) יוסיפון הוא התנא ר'יוסי הכהן הנזבר באבות עכ"ל. הנה הישר זה דרכו-- 
שמחפש למצוא ולהביא בשם ספרי לועזי אף שנמצא מקורו בספרי לה"ק (עי' בפ"צ ח'ב צד 
ק"צ) , וגם כאן לא הביא שכבר כתב כן הרדי"א בפ' נחלת אבות , וכ"כ בשמו הר"מ ב 
ישראל בספר נשמת חיים, וכ"כ בס' שלשלת הקבלה (ובפה"ד) בשם ,יש אומרים" וכשאני 
לעצמי אף כי לבי רחק מאד מלהחליט את השערה הזאת לדבר אמת; עכ"ז מצאתי נכון 
להעור שיש קצת דמדומי ראיה לדבר זה, עי' שבת (י"ט א', ותופפתא שם פי"ד) אמרו עליו 
על יופף הכהן (תיבות ,ואמרי לה על ר' יופי החפיד ,ליתניהו בתוספתא עי' אבות פיב מ'"ז) 
שלא נמצא כתב ידו בידי רומיים לעולם ע"כ, אשר זה נאות להאמר לשבח על ר' יוסף הבהן. 
שר הצבא, שהיו לו תמיד דברים ועסקים עם הרומיים, ועכ"ז הי' נזהר מלשלוח ‏ מכתכיי 
בעבור קדושת יום השבת. (ועי' באהלות פפי"ז א"ר יהודא מעשה שהי' אגרות באות ממדינות 
הים לבני כהנים גדולים), ועי' פוף מקואות ,קלמרין (בתגווזה 813 )) ובל"י קאלמאריאן) של 
יוסף הכהן" כו' נראה מכאן ג"כ שהיה עוסק בכתיבה ומצויין בה ועי' בר"ה (י"1 ע"ב) שאלה 
בליריא הגיורת את ר"ג כתיב בתורתכם ‏ ,אשר לא ישא פנים" וכתיב ,ישא ה' פניו אליך" ? 
נטפל לה ר' יוסי הכהן א"ל אמשול לך משל למה"ד ? לאדם שנושה בחכירו מנה , וקבע 
לו זמן בפני המלך ונשבע לו בחיי המלך , הגיע זמן ולא פרעו בא לפייס את המלך, א"ל 
עלבוני מחול לך, לך ופייפ את חבירך , ה"נ כאן בעבירות שב"א למקום, באן בעבירות שבין 
אדם להבירו ע"כ , המשל הנפלא הזה יאות ג"כ להשמע מפי שר הצבא אשר היו לו מהלכים 

ין הגדולים מלכים וחורי ארץ ויודע היטיב ענינים מדיניים, (אף אמנם כי גם התנאים והאמוראים 

רובם ככולם ידעו ג"כ בעניני תכל וההנהגות המלכים והמדינות כמו שמוכח בהרבה מקומו 
בדבריהם ז"ל ועי' בשבועות (ו' ב') אמר ליח ר"פ לרבא הי מנייהו עדיף, א"ל בחורשיה קאכול 
ליה ? וכו', וע' בא"ב להארומי פכ"ז) , ואולי הגיורת הלז (שבא זכרה ג"כ במכילתא פ' בא 
וביבמות מ"ו ע"א) אשר ישמה הוא לועזי (18עט] 6/\) דברה ג"כ בלשון יוני או רומי, ויוסף 
הכהן השיבה ג"כ בלשון ההוא, 


והנה כבר ידוע מספרי בעלי אסיפות , אשר פ' היוסיפון בלשה"ק ליוסף בן גוריון הוא 
פפר מאוחר גם משובש, ורק למען הגדיל שמו יחסוהו ליוסף הכהן המשוח הזה, אשר אמגם 
שם אביו הוא מתתיהו לא גוריון , וע' בספר שרשי לבנון שכתב אשר שם גוריון, הוא שם 
המשפחה של כהנים ע"ש , ויש לי להופיף ע"ז ממ"ש בעירובין (נ"א ב') א'ר יהודא מעשה 
באנשי בית ממל באנשי כית גוריון בארומה שהיו מחלקין גרוגרות וצמוקין כשני בצורת 
כו', --- ופירש"י ארומה מקום ע"כ. והנה אף שנמצא עיר בשם ,ארומה" קרוב לשכם (שופטים 
ט') ; עכ"ז ג"ל שהוא מ"פ בגמר' וצ"ל : ברומא . וכן מצאתי אח"ו הגירסא בתוספתא שם 
ספ"ג (והגאין מוהר"י ברלין שבכה לציין המ"מ להתופפתא) ובירושלמי שם ראיתי הגירפא ; 
במשפחות בית ממה ומשפחות בית גוריון מרומא וואת הגירפא ,מרומה" במ"ם, נ"ל יותר נכונה 
שר"ל המשפחות האלו היו מרומא, ובשני הבצורות חלקו מוון לעניים בצפורי או בטבריה, אשר 
כפר שיחין וכפר חנניה פמוכין להם, -- חרי מצאנו לפ"ז משפחת גוריון ברומא (ומש"כ הסה"ד 
שגם בא"י היה עיר בשם רומי אין רגלים לרבר זה, ולית ליה קיום והארכתי במ"א), ואעיר עוף 
שנם משפחת ממל הו' כהנים עי' בערוך ערך ממל, ובתופי יבמות (ע"ו רע"א ובש"מ) וע' בכה"ד 
ערך ביבי בר אביי, 

4) מצאנו בס' הלכות ‏ גדולות (הלכות כופרים) כתוב. זקני ‏ ב"ש וזקני ב"ה הם כתבו 


יר 


= הישרים; ומלבר רב העונג אשר ירוה כל נפש אדם בקראו הקורות. לאנשים, 
חכמים וידועים , בשנוי עתים וחליפות | הזמנים בכל מיני דוגמאות 1); מלבד 
כל אלה , הן הוא כבוד אומתנו | בכללה, להוציא לאור ‏ העלומות ‏ מחכמינו 
ומגדולינו, ‏ להעלות את זכרונם מן ים הנשיה , לחפרם ממממונים ולהוציאם 
מתחת. הגוי הסלע, ומן סתר סעיפי אדמה, למען הראות לפני העמים והשרים 
את חכמת עם ישראל , ופרי מעלליהם בתורה ובמעשים טובים, כי רבים 
ונכבדים המה . ואז יאמרו -- : הגדיל ה' לעשות עם אלה, עם חכם ונבון 
הגוי הזה, מאז ומעולם מיום היותו עד עתה, לא אלמן ישראל מגדולים חקקי 
לב ונדיבים נכבדים ויקרים , עושי גדולות | בצדק ומישרים, גם בימי הצרות 
הגדולות , והמצוקות הרבות והתלאות הנוראות אשר עברו על ראשם בימים 
שכבר עברו] --, אשר אמנם בכל לבנו נברך עתה את ה', אשר פדה 
נפשנו מני שחת , | ושהחיינו ‏ וקיימנו | והגיענו לומן הזה, דור נאור, שוקט 
ובוטח ,| אשר בצל מלכי חפד נתלונן כעת, שלום מפחד רעה, באין פרץ 
באין צוחה , ונס יגון ואנחה , והיתה הרוחה ! 

כי לא רבר רק הוא לדעת קירות הדורות מראש, (ויש להמליץ ע'ו 
מאמר ח'"ל: לא ניהן ספר דברי הימים אלא לדרוש) ובפרט קורות בת עמני, 
וחכמיה, | סופריה, ‏ ונכבדיה , | נריביה, וצדיקיה. ומראש ומקדם כאשר גלה 
כבוד מישראל, נסתם דבר כל חזון, ונחתמו כתבי הקורש שבאו בם קורות 
אבותינו בכלל 9); התעוררו אנשים חכמים וידועים בקרבנו להעלות על ספר 


1) וע' בתרומת | הדשן (פי' פ"א) שכתב מה שנוהגים רוב בני אדם אף המדקדקים 
במעשיהם להתאסף ביום השבת לאחר יציאת ב"ה ולספר שמיעות כו' אם אותם ב"א מתענגים 
ככך כשמדברים ומספרים שמועות מלתמותיהם וכה"ג כדרך ב"א שמתאוים לכך, נראה 
דוודאי שרי כו', להתענג ולאוות נפש ע'כ , והביאו הרמ"א בד"מ ובהגהת שו"ע או"ח (ר"ס 
ש"ו, וע"ש סעיף ט"ז), וכתב המ"ע בפ"א, כי טיול או תאר קריאת הפפורים השונים ,ערבה 
להשמעות אזנים" ואטר: כי על כן דברי הימים שהם כוללים עליות וירירות והשתניות לרוב 
יענגו וממשכי שמעתיהו. וקוינטי' גם הוא אמר כי טבע הנמצאות להתענג בהשתנות . 

9) מלבד פפרי שמואל הרואה (אשר כפי הנראה איננן, פ' שמואל שבידנו) דברי 
נתן הנביא ודברי גד החווה (דה"א כ"ט) דברי שמעיה הנביא וְעדוּ החוזה להתיחש (דה"ב י"א) 
אשר אולי הוא ספר מדרש עדו הנביא (שם י"ג) וספר דברי הימים למלכי יהודה וישראל, 
(שנזברו פ"ר) שכתבום הנביאים אנשי הרוח במשך זמן ההוא , ונאבדו גם המה מאתנ, וע" 
במדרש ויקרא רבה (פל"ד) לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביא כותבה כו' וכתב שם היפ"ת : 
תימה הא לשעבר נמי לא כתבו הנביאים אחד מני אלף מעושי המצות, דלא אשכחן 
דכתבו אלא קצת והנם מעטים, כגון ראובן ובועז, ואון ספק שהיו מקייטי מצות בישראל הרבה 
מאד כו" עיש שדחק לישב דברי המדרש, ובמח"כב שכח כל הני ספרי הנביאים מדברי הקורות 
שבא זכרם בכתבי הקודש, ונאברו מאתנו , וצא ולמד מזה שאין ספק שהיו כותבי הקורות 
מנביאי ישראל הרבה מאד, אשר לא השאירו אחריהם אף זכר למו, (ועי' מש"כ יוסף הכהן 
בספריו ‏ נגד אפיון) , ולענין הספרים שנאבדו, יש להעיר ג"כ ממ"ש הריטב"א בפ"ק רב"ב 
> (י"ד ב') שגם פרשת בלעם היה ספר בפ"ע שהי' מצוי לחז"ל ואח"ז נאבד ע"ש , וכ"כ | הציוני 
(הביאו | השל"ה דף שפ"ב ב') וסיים בלשון: כמו שנאבדו פפרים מכלל (אצ"ל מלבד) כ"ר 
בָפרים המקודשים מרוכ אורך כו" 


ל 


מכתב יקר כליל תפארת , ליד שערים לפי כ ךר ת , מידידי 
הרב הגדול הגביר וכו' המפואר מהור'"ר מתתיהן שטראשון 


"7 מה 


כבוד ידידי הרב החכם השלם וכו' מהור'"ר שמואל יוסף פין ניי 


בברתני | בספרך קריה נאמנה, ונבקשתני לשים בו עיני עיוני 
ולהודיע ‏ רעתי במכתב קבל עם, גם לעשות עליו איזה נוספות | והערות 
כאשר עם לבבי, לצוד ציד להביא , למען הוסיף איזה שלימות לספרך אשר 
חפצת ביקרו ; 

אנכי האמת אניד ולא אכחד, כי מדי פתחי את >פרך, מצא תן 
בעיני מאד ושמחתי לקראתו, כי בנית. בו ציונים | מפוארים ‏ והיכלי כבוד 
לבמה אנשי מופת , ותחיה את אבני מצבותיהם מערמות העפר , לשום להם 
שארית | בארץ, לחוקק הדברים בעט ברזל ועופרת, למען יעמדו עד דור 
אחרון למוכרת , לתהלה לכבוד ולתפארת , והנה עשית בזה חסר את המתים, 
שלא יאבד זכרם מני ארץ -- וזאת נחלת עברי ה', אשר שמם יקום לדור 
ודור וינון לעולם! --- וגם את החיים אשר הם חיים עדנה -- בניהם אחריהם 
המתייחסים למשפחותיהם. וידעתי כי לא מעט היתה יגיעתך במלאכתך ואת. 
כן בעמל קריאת הנוסחאות שעל אבני המצבות, אשר מרביתן נשקעו בארמה, 
והאותיות החקוקים נתמלאו באבק ועפר;---וכן בחפש מחופש לחקור אחרי תולדת 
האנשים ‏ המצוינים, ‏ מפי השמועה ומפי ספרים וסופרים ופנקסאות שונות - 
מלאכה גדולה עשית באסיפתך זאת ! --- גם מליצתך נעימה, צחה ונמרצה , 
והסדר נכון ונאה. -- על כן אמרתי | לפעלא טבא: י"שר כחך ! (ש"ל פ'כ) 
ספרך הקמן יעשה לו שם נדול בארץ ויהללו בשערים מעשיך כי 
מוב. פעלת ! 

אך אמנם גם מבלעדי זאת, נושא הספר לא דבר רק הוא ! -- כי 
.מלבד אשר לא מעט הוא התועלת לכל תופשי תורה והוגי בספרים , אם לא 
.יהיה נעלם מהם באיזה זמן ובאיזה מקום חיו מחברי הספרים , וקירות חייהם, 
וחיי אנשי זמנם ומקומם, עלילותיהם ודבריהם (ע"י סה"ד בהקדמה, ומש"ב 
החיד"א בכ"מ בספריו); ומלבד כי זכרוני צדיקים ומבחרי מעשיהם , הם 
לברבה בקרב. הארץ --- כי יטו הלבבות ‏ לקחת ‏ מהם מוסר השכל , ויעוררו 
קנאה מהורה ‏ ללמוד ‏ ממעשיהם הטובים  ,‏ להדמות להם , וללכת בדרכיהם 


ד 


הישרים; ומלבד רב העוגג אשר ירוה כל נפש אדם בקראו הקורות ‏ לאנשים, 
חכמים וידועים , בשנוי עתים וחליפות | הזמנים בכל מיני דוגמאות 1); מלבד 
כל אלה , הן הוא כבוד אומתנו | בכללה, ‏ להוציא לאור ‏ תעלומות | מחכמינו 
ומגדולינו, ‏ להעלות את וכרונם מן ים הנשיה , לחפרם ממטמונים ולהוציאם 
מתחת הגוי הסלע, ומן סתר סעיפי אדמה, למען הראות לפני העמים והשרים 


= את הכמת עם ישראל , | ופרי מעלליהם בתורה ובמעשים טובים, כי רבים 


וגככדים המה . ואז יאמרו -- : הגדיל ה' לעשות עם אלה, עם חכם ונבון 
הגוי הזה, מאז ומעולם מיום היותו עד עתה, לא אלמן ישראל מגדולים חקקי 
לב ונדיבים נכבדים ויקרים , עושי גדולות | בצדק ומישרים, גם בימי הצרות 
הגדולות , והמצוקות הרבות והתלאות הנוראות אשר עברו על ראשם בימים 
שכבר עברו! ---, אשר אמנם בכל לבנו נברך עתה את ה', אשר פדה 
נפשנו מני שחת , | ושהחיינו ‏ וקיימנו | והגיענו לזמן הזה, דור נאור, שוקט 
ובוטח, אשר בצל מלכי חסר נתלונן כעת, שלום מפחד רעה, באין פרץ 
באין צוחה , ונס יגון ואנחה , וחיתה הרוחה ! 

כי לא דבר רק הוא לדעת קורות הדורות מראש , (ויש. להמליץ. ע"ו 
מאמר חלל: לא ניתן ספר דברי הימים אלא לררוש) ובפרט קורות בת עמנו, 
והבמיה, | פופריה, ‏ ונכבדיה  ,‏ נריביה, וצדיקיה. ומראש ומקדם באשר גלה 
כבור מישראל, נסתם דבר כל חזון, ונחתמי כתבי הקודש שבאו בם קורות 
אבותינו בכלל 5); התעוררו אנשים חכמים וירועים בקרבנו להעלות על ספר 


1) וע' בתרומת הדשן (סי' פ"א) שכתב מה שנוהגים רוב בני אדם אף המדקדקים 
במעשיהם להתאסף ביום השבת לאחר יציאת ב"ה ולספר שמיעות כו' אם אותם ב"א מתענגים 
בכך כשמדברים ומספרים שמועות מלתמותיהם וכה"ג כדרך ב"א שמתאוים לכך, נראה 
דוודאי שרי כו', להתענג ולאוות נפש ע"כ , והביאו הרמ"א בד"מ ובהגהת שו"ע או"ח (ר"ס 
ש"ו, וע"ש סעיף מ"ז), וכתב המ"ע בפ"א, כי טיול או תאר קריאת הספפורים השונים ,ערכה 
להשמעות אונים" ואטר: כי על כן דברי הימים שהם כוללים עליות וירידות | והשתניות לרוב 
יענגו וממשכי שמעתיהו. וקוינטי' גם הוא אמר כי טבע הנמצאות להתענג בהשתנות . 

9') מלבד פפרי שמואל הרואה (אשר כפי הנראה איננן, פ' שמואל שבידנו) דברי 
נתן הנביא ודברי גד החוזה (רה"א כ"ט) דברי שמעיה הנביא וערו החוזה להתיחש (דה"ב ו"א) 
אשר אולי הוא ספר מדרש עדו הנביא (שם י"ג) וספר דברי הימים למלבי יהודה וישראל, 
(שנזכרו פיר) שכתבום הנביאים אנשי הרוח במשך זמן ההוא , ונאבדו גם המה מאתנו, ועי" 
במדרש ויקרא רבה (פל"ד) לשעבר היה ארם עושת מצוה והנביא כותבה כו' וכתב שם היפ"ת : 
תימה הא לשעבר נמי לא כתבו הנביאים אחד מני אלף מעושי המצות, דלא אשכחן 
דכתבו אלא קצת והנם מעטים, כגון ראובן ובועז, ואין ספק שהיו מקייטי מצות בישראל הרבה 
מאד כו' עיש שדחק לישב דברי המדרש, ובמח"כ שכת כל הני פפרי הנביאים מדברי הקורות 
שבא זכרם בכתבי הקודש, ונאברו מאתנו , וצא ולמר מוה שאין פפק שהיו כותבי הקורות 
מנביאי ישראל הרבה מאד, אשר לא השאירו אחריהם אף זכר למו, (ועי' מש"כ יוסף הכהן 
בפפריו ‏ נגד אפיון), ולענין הספרים שנאבדו, יש להעיר ג"כ ממ"ש הריטב"א בפ"ק דב"ב 
(י"ד ב') שנם פרשת בלעם היה ספר בפ"ע שהי' מצוי לחז"ל ואח"ז נאבד ע"ש , וכ"כ = הציוני 
(הביאו | השל"ה דף שפ"ב ב') וסיום בלשון : כמו שנאבדו פפרים מכלל (אצ'"ל מלבד) כ"ר 


כפרים המקודשים מרוב אורך כו' 


זו 


מכתב יקר כליל תפארת , ליד שערים לפי כ רחת , מידידי 
הרב הגדול הגביר וכו' המפואר מהור'ר מתתיהן שטראשון 


ל הפול 227% 


כבוד ידידי הרב החכם השלם וכו' מהור"ר שמואל יוסף פין ניי 


כברתני בספרך קריה נאמנה, ונקשתני לשים בו עיני עיוני 
ולהודיע ‏ רעתי במכתב קבל עם, גם לעשות עליו איוה נוספות | והערות 
כאשר. עם לבבי, לצוד ציד להביא , למען היסיף איזה שלימות ‏ לספרך אשר 
חפצת ביקרו ; 


שלא יאבד זכרם מני ארץ -- וזאת נחלת עבדי ה', אשר שמם יקום לדור 
ודור וינון לעולם! --- וגם את החיים אשר הם חיים עדנה --- בניהם אחריהם 
המתייחסים למשפחותיהם, וידעתי כי לא מעט היתה יגיעתך במלאכתך ואת. 
כן בעמל קריאת הנוסחאות שעל אבני המצבות, אשר מרביהן נשקעו בארמה, 
והאותיות החקוקים נתמלאו באבק ועפר;---וכן בחפש מחופש לחקור אחרי תולרת 
האנשים ‏ המצוינים, ‏ מפי השמועה ומפי ספרים וסופרים ופנקסאות שונות . 
מלאכה גדולה עשית באסיפתך זאת ! --- גם מליצתך נעימה, צחה ונמרצה , 
והסדר נכון ונאה, --- על כן אמרתי לפעלא טבא: י"שר כחך ! (ש"ל פ'כ) 
ספרך הקטן יעשה לו שם גדול בארץ ויהללו בשערים מעשיך כי 
מוב פעלת ! 

אך אמנם נם מבלעדי ואת, נושא הספר לא דבר רק הוא! -- כי 
.מלבד אשר לא מעט הוא התועלת לבל הופשי תורה והיגי בספרים, אם לא. 
יהיה נעלם מהם באיזה זמן ובאיזה מקום חיו מחברי הספרים , וקורות חייהם, 
וחיי אנשי זמנם ומקומם, עלילותיהם ודבריהם (ע"י סה"ר בהקדמה, ומש"כ 
החיד'א | בכ"מ בספריו); | ומלבד כי זכרוני צריקים ומבחרי מעשיהם , הם' 
-לברכה בקרב. הארץ --- כי ימו הלבות לקחת מהם מופר השכל , ויעוררו 
קנאה טהורה ללמוד ‏ ממעשיהם המובים, להדמות להם , וללכת בדרכיהם 


לו - ל 


| 


1 


הג"מ שמואל אידילש (מהרש'א) 68 
הרופא ר' שמיאל מלובלין 8 
הג"מ שמואל ב"ר יוסף 4 
הר"ר שמואל ב"ר מענדל מרגליות 100 


הר"ר שמואל ב"ר מאיר 0ןן 
ר" שמואל זיינוויל מייולש לוי 
ר' שמואל זאנוויל שפירא 129 
הר"ר שמואל ווילנער-מ"מ ומ"ץ 

דק"ק נאווארדאק 14 
ד' שמואל ב"ר צבי 1%0 
ר' שמואל ב"ר יוסף 185 
הגאון ר' שמואל אב"ד 

בהג"מ אביגדור 18 
הר"ר שמואל הקטן מווילנא ‏ 199 
ר' שמואל ח'ר יהודא קלאטצקי 198 
ר' שמואל ב"ר ברוך 1 
ר' שמואל ב"ר חיים שבתיל'ם ‏ 280 
ר' שמואל ב"ר משה 11 
הר"ר שמואל בהרב מקעניגסבערג = 89 


צר 


הר"ר שמואל ב'"ר דוד מווילנא ‏ 33 
הר"ר שמואל ב'"ר ישראל חיים | 39 
הר"ר שמואל ב"ר נהן מחערסאן ‏ 39 
הר"ר שמחה בונם בהחסיד 

מהגר"ר אברהם 100 
הר"ר שמחה בהר"ר ברוך בענדם 


מק'ק שקלאב 1-08 
ר' שמחה ב"ר יהושע העשיל: | 98 
הר"ר שמחה מראקער ב"ר משה 961 
הג"מ שמעון ב"ר יעקב. יעקובקי. 114 
ר' שמעון ב"ר שמואל מממרגאן. 266 
ר' שמעון דאקטאראוויטץ 6 
ר' שמעון: ב"ר וואלף 25 
הר"ר שמריה ב"ר יוסף א"ש - 118 
ההג"ר שמשון ב"ר יוסף מוויזון 104 
ר' שמשון ח'ר אליה דיקער | 258 
הר"ר שמשון ב"ר שבתי 234 
הג"מ תנחום ראב"ד הוראדנא | 89 


4 
הנ"מ צבי אשכנזי בעל חכם צבי 


בהר"ר יעקב ז"ק 9( 
הר"ר צבי ‏ בהג"ט | מהרש"ק 066 
הר"ר צבי הירש ב"ר עזריאל | 107 


הרה צבי | במו'. בער" דיין 14 
הר'ר צבי הירש במו' אליה 
יהודא ליב בלאך 18 


הר"ר צ' הירש במו' בערוש הלו 195 
הריר. צב?) בהר אל יהפיר .,בהג"ם 
משה קרעמער (תקל'א) | 196 
הר"ר צבי הירש מסעמייאטץ | 198 
הר"ר צבי בהג"מ שאול שיסקעס 178 
הר"ר צבי הירש בהר"ר דוב בער 
בר"א פעסעלעס (תקע'ו) 257 


מהיצטה במוץ יעקב דוי 8 לןן 
הר"ר צמח במו' מרדכי 1% 
עם בנו החתן כמר משה (תקלט) 


קז 


ה"מ קלונימוס- מבריסק 58 
הג"מ קלונימוס חתן הג"מ 

יצחק קלויבער 1 
הר"ר קלינימוס בר נפתלי סג"ל 95 
הר"ר קלונימום בר אברהם | 118 


הר"ר קלונימום ב'ר חיים דיין 197 
רו 


ר' רפאל ב"ר בער 19 
הג"מ רפאל בהג"מ משה 

בעל (חלקת מתקק) 77 
הר"ר רפאל שפיץ הי"ד 110 
ר' רפאל ב"ר מרדכי 5 


₪: 
6 


הג"מ שאול וואהל בהג"מ שמואל 
יהודא מפאדובה 

הג"מ שאול שיסקעס (תקנ"ז) 

הגאון ר' שאול קאצענעלינבויגען 


בהג"מ יוסף מבריסק 
הגאון ר' שבתי הכהן (הש'ך) 0 
ר' שבתי ב"ר אלחנן החפץ | 13] 
הג"מ שלום שכנא 6 
חר"ר שלום ב"ר גרשון מענדיל 80 
הר"ר שלום ב"ר אהרן ברוידא = 89 
הג"מ ר' שלום ב"ר מנחם נחום / 
הג"מ שלמה לוריא | (מהרש"ל) 7 
הג"מ שלמה ר' ליבוש מלובלין 06 
הג"מ שלמה אפרים לונמשיץ | 1/ 


הרופא ר' שלמה לוריא מלובלין 2 
ר' שלמה ב"ר יעקב 


6 

הג"מ שלמה שפירא ח"ר פייבש / 
הר"ר שלמה הלוי ראב"ד 3 
הר"ר ש' ולמן בהג"מ משה דרשן 06] 


הר"ר שלמה ולמן בהר"ר אהרן 
דאקטאר גארדאן 

הר"ר שלמה זאלקינד ב'"ר ברוך 

הר"ר. ש' זלמן מניד יביר חיים 

הר'ר ש' ולמן במו' ישנכר בער 
אבי הגאון החסיד מווילנא 


הג"מ שלמה בן נתן ם"ג. מפולין 
הגאון ר' שלמה ולמן מואלזין 
הר"ר שלמה מק"ק מאהליב 

ר' שלמה ב"ר שמואל 

ר' שלמה ב"ר משה 

הר"ר שלמה יורבארגער 

הר"ר שלמה דיין בה"ק רוב בער 
הר'ר ש' צבי הורש מו"ץ דפה 


צר 
ד משה ב'ר יוסף ס'ג 21 
ר' משה במו' אברהם 1% 


ד' משה חאצקילם בהרב 


| 
| 
: 


> הר"ר משה .ב"ר 


הר"ר משה ב"ר 


ר' אברהם אשר (תקסב) 916 


| הר"ר משה זאב וואלף ליפשיץ 


מו בהרב ה' אריה. ליב 998 
יהודא ליב 

רב ווילקאמיר 

יוסף מ"ם ומ"ץ 
דק"ק שניפישאק (תקעם) 28 
הר"ר. משה שלום בהג"מ ר' אברהם 


22 


דאנציג (תקעד) 2>060 
ר' משה מייזיל בה"ר ר' מרדכי 

שמש דפה (מקפ"א) 25 
הר"ר משה הורוויץ מ"מ דפה 247 
הג"מ משה איוויער 2 
ר' משולם בה"ר יחיאל 66 
ר' משולם ב"ר יהודא 66 
ר' משולם זלמן בהר"ר יעקב 

אורי פייגעם (תקצ'ו) | 196 


הר"ר משולם זלמן אב"ד פאקראי 
בה"ר חיים אב"ד דק"ק ביר (הקס) 24 


הר"ר משולם פייוווש בהר מנהם 


מענדל אב"ד דק"ק ראוני - 7% 
ב 
הר"ר נח ב"ר יוסף דיין כ | 


מ'. נח מינדעס בהר"ר 
אברהם יץ (תקנ"ח) 176 
ר' נח ב"ר שרגא פייבש 

בלאך (תקס"מ) 2 
הה"ג נחום אחי הש"ך חתן מהרש"ק 99 
הר"ר נחום ב"ר יצחק טריווש 

ראב"ד דפה 201 
:הר"ר נחמיה בה"ר צבי לנוש 919 
(הקס"ד) 


הרה"ג 


לופש 
לופש 


א[אא 


צר 


ר' נחמן כ"ץ חתן ר' גדליה 268 


הר"ר ניסן ב"ר משה מ"מ ומ"ץ 
דק"ק. לעבעוויץ 18 
הר"ר נפתלי יקותיאל ב"ר 
יעקב מוויטעפסק 3 
הר"ר נפתלי בהג"מ נחום 
אויערבאך מקאמניץ 93 
הר"ר נפתלי הירש שור 88 
הר"ר נפתלי הירש בהג"ם 
מאיר רייך 94 
ור"ר נפתלי בהר"ר עזריאל. ‏ = 567 
הג"מ נתן בהג"מ שמשון שפירא ‏ 59 
הג"מ נתן שפירא מקראקא 3 
ס+ 
הרה פעדוה!. ביה: נמע ו 
/ 
הר"ר עזריאל בר משה מעשיל 109 
הר"ר עזריאל ב" מרדכי 18 
הר"ר עקיבא בהר"ר מרדכי ‏ 199 
פ, 
הר"ר פייביל נכדו של הגאון 
ר' אברהם אהרן 00 
הר"ר פנחס ב"ר אברהם דיין | 119 
הר"ר פנחם אליהו ב"ר חיים כ"ץ 
ובנו מו' שמואל 200 
הר"ר פנחם אליהו בהר"ר מאיר 206 
הר"ר פנחפ במו' יהודא מ"מ 
דק"ק פלאצק (תקפ'ג) | 936 
הר"ר פנחס בהרר"ח שי"ק 3 
הר"ר פסח דיין במו" צבי 10 
חר"ר. פסה במו". הדוב בער 220 
= הר"ר פתחיה בן בעל באר הנולה. ' 99 


]ור אא 


צר 

קר'ר מנחם נחום ב"ר משה 

ש'ק ריין 12% 
הקדוש ר' מנחם מן מוויזין 

בהר"ר אריה 1% 
הה"ג מנחם מענדיל משקלאב | 168 
הר"ר מנחם מן ב'ר גרשון 138 
הג"מ מנחם אליעזר בהג"מ לוי 

(תקס"ז) 99 
הר"ר מנחם מאנש ב"ר מורדום ‏ 280 
הג''מ מנשה ב"ר ישראל 5 
הג'מ. מיכאל אב"ד דק"ק בריסק | 6 
הר"ר מיבאל. אייזענשטמאמ 5 


מנו"ב מאהליאב 

מיכאל בהר"ר שמואל 
אייוענשטאט משקלאב 3 
הר"ר מיכל בה'"ר פייווש מ"מ 

ומ"ץ דק"ק סמארגאן 23 
הגמ מרדכי יפה בעל הלבושים ‏ 60 
ר' מררבי לעפלער מוויטעפסק | 88 


הר"ר 


הר'"ר מרדכי בר ישראל ראב" 11% 
הר"ר מרדכי ב"ר עזריאל חותן 

הג"מ ליב שפירא 38 
הר"ר מרדכי ב"ר משה דין | 198 
הר"ר מרדכי ב"ר מרדכי צמח'ם 

(תקל"ט) 3 
הר"ר מרדכי ב"ר יעקב ‏ ישראל 

(תקל"ט) 1565 
הר"ר מרדכי ב"ר שלמה (תקנז) 101 


הר"ר ‏ מרדכי בהג"מ אריה. ליב 
עפשמיין (תקס'ט) 219 
הר"ר \ מרדכי ‏ \ב'ר יעקב פרץ 
(תקס'וז) 26 
ד מררבי.\ב"ר. בנימין ו 21 
ר' מרדכי ב"ר דוד (תקפ"ו) | 269 


ר' משה ב"ר זאלקינד 


הר"ר משה העקיל 8 
ר' משה צבי ב"ר יצחק בלוך ) 
מחערסאן 4 
הגמ ר' משה איסרלעם (רמ"א) | | 
(של"ב) 59 
הג'מ. ר' משה ב"ר יקותיאל | 57 


הג"מ. ר! משה בהג"מ מ' מענדיל = 69 
הג"מ משה ב"ר אברהם מפרעמסלא 
(מטה משה) 9 
הג"מ משה ב"ר זבולון אליעזר 
ליפשיץ (זכרון משה) 4 
הג"מ משה שפירא ח'ר לייזר קצין = 71 


הר"ר משה בר. מאיר מיץ 3 
הגאון מהור"ר משה אב"ר 

(בעל חלקת מחקק) 6 
הג"מ משה בהג"מ הש'ך 2 
הג"מ משה רבקש בעל באר הגלה. 6! 


הגאון מהו' משה קרעמער אב"ך ‏ 02, 
הג"מ משה דרשן בהג"מ | 

בית הלל (תפ'ו) 6 
הגמ משה ח"ר זאלקינד 07 
הר"ר ‏ משה ב"ר יצחק דיין 12 
הר'ר משה ב"ר שלמה דין | 12 
הר"ר משה ב"ר מנחם פו'ר | 12 
הר"ר משה ב'"ר יהודא ליב דיין 152 


הה"ג ר' משה ב"ר שלמה זלקינר 18 
הר"ר משה בהרב ר' אליה חסיד 


(תקב"ח) 6 
הה"ג ‏ משה שלמה מטאלאטשין 
תלמיד הגר"א 07 
הר"ר משה פו"ד ב"ר אברהם 74 
(תקמ"ח) 
הר"ר משה בהר"ר אשר ענזיל 
(תקנ'ב) 00 


19 | ר' משה במו' שלמה (תקלט) 00 


+ אצ 3% כ 


0 


צד 


ג ר'יצחק אייזיק בה"ר ר' אברהם 
הלוי (תקסד) 218 
יצחק ב"ר יהודא (תקס"נ) ‏ 281 
יצחק ועלקע ב"ר דוב 
בער (תקעוז) 

% יצחק ב"ר שבתי שעפטיל 
| יצחק אייזיק מחיטוויץ 
קושעלעווסקי דאקטאר 49 
א"ר יקותיאל בהחפיד ר' ליב 118 
ירוחם פישל ב'ר פסה 


28 
208 


(תקסט) 208 
ירחמיאל ב"ר מרדכי 

(תקע"ג 9 

ירמיה ב'ר נחום שתדלן = 928 


ון מהור"ר ישכר בהג"ם נתן 
בווירמיזא 9> 
ור"ר ישכר בער בה"ר אברהם 180 
גמ ישכר בער בהר"ר ש' זלמן 


' | אחי הגר"א (תקפ"ז) 205 
ה"ג ר' ישכר בער בהג"מ תנחום 
(תקטז) 5 


דר ישעיה ב"ר משה ליזרש ‏ 71 
וד"ר ישעיה ב"ר משה (תק"ע) 289 
ישעיה ב"ר יצחק (תקפב) 250 
[צה'ג ר' ישעיה סגי נהור בהר"ר 
יהודא אשכנזי (תר"ח) = 289 
"מ ישראל בהג"מ שלום שכנא 56 
"מ ישראל ב"ר יוסף מלבוב ‏ 61 
א"ר : ישראל ב"ר יוזפ מקראקא ‏ - 9 
% ישראל ב"ר בער 20 
ג"מ ישראל אב"ד ביריז אחי הר"ז 

אב"ד דפאקראי 27 


ר ישראל כהן ראב"ד 179 
ישראל ב"ר אברהם גארדאן 
(תרט"ז) 18 


ו\אא 


5 

הה"ג ישראל איפר שחור בהרב 

יצחק אייזיק 17 
הר"ר ישראל ב"ר מרדכי דיין 

(תקסט) 202 
הה"ג ר' ישראל בהק' ר' אליעזר 

(תרי"ז) 208 
הג"מ לימא אב"ד דקאצק בהג"מ 

חלקת מחוקק 78 
ר' לוי ב"ר אכרהם 14 


הר"ר לוי ב"ר מתתיהו ליבערמאן 114 
הר"ר לוי בה"ר דוד (תקע"ה) 288 


הר"ר לייזר קצין ב'ר משה 1 
מ, 
הג"מ מאיר מפאדובה 56 
הג'מ מאיר בהג"מ שאול וואחל | 95 
הג"מ מאיר אב"ד לובלין 08 
הר"ר מאיר דיין נקרא ר' מאיר 
מפולין (הנ"מ) 94 


הר"ר. מאיר בהחסיד ר' אליעזר ‏ 169 


הר"ר מאיר דיין בהר"ר קלונימוס 


קלמן 1599 
הר"ר מאיר ב"ר הלל (תק"ע) 989 
הה"ג מאיר בהר"ר אליעזר 

אשכנזי (תקצ"א) 5 
ר' מאיר ב"ר רפאל (תקעה) 262 
הר"ר. מאיר בר"ז אנטקאליער 

(תקפ"ב) 200 
ההג"מ מאיר אב"ד דק"ק וויזין 266 


הג"מ מנוח הענדיל ב"ר שמריהו | 61 
הג"מ מנחם נחום דוד ב"ר יצחק 
מטיקטין 25 


הר"ר מנחם אליקום מריווש 6 
הגאון ר' מנחם מאנש חיות אב"ר = 67 
הג"מ מנחם מאנש חהן הש"ך ‏ 92 


ו\אא< 


צד צר 
הרה"ג מהו' יחזקאל פייביל סדרויא (תקס'ם) - 289 
מ"מ ומ"ץ דפה (תקצ'נ) ‏ 241 | הג"מ יעקב בהנא בהג"מ אברהם. 289 
הר"ר יחזקאל דוד לעוי 8 | הר"ר יעקב יעקיל בהר'ר. ליב 
הר"ר יחיאל מיכל ב"ר יצחק דיין 94 ביר בער (תקצ"ט) 7 
הר"ר יחיאל מיכל בהר"ר אהרן 555 |ר' יעקב במו' משה מדרויא 
דאקטאר גארדאן 1 (תקפ'ג) 200 
הר"ר יחיאל ב"ר רפאל (תקמה) | 189 | הר"ר יעקב במהרי"ל הוראדנער ‏ 269 
ר' יחיאל בהגאון בהו' מנחם נחום ר' יעקב ב"ר שלום הכהן דאקטאר 
(תקס"ג) 21 ליבאשיץ (תקפ'ו) 288 
הנ"ם. יעקב פולאק מפראנ 6 | ר' יצחק ב"ר פייבוש 11 
הג"מ יעקב יעקיל בהנ"ט בנימין ר' יצחק ב"ר חיים 19 
אהרן (נחלת יעקב) 0 ר' יצחק זייבערלינג ראקטער 32 
הנ"מ. יעקב ב"ר שמואל ב"ר בונם ר' יצחק ב"ר נפתלי הערץ 34 
קאפעלמאן (מברייסטניא) | 58 |הג'מ יצחק ב'ר נתן מקאבלא | 59 
ר' יעקב ב'ר .וואלף 9 | הג"מ יצחק קלויבער 00 
ר' יעקב אליעור בר משה הג"מ יצחק ב"ר בצלאל מלאדמר | 60 
לייוערש 1 | הגאון א יצחק ב"ר אברהם 
ו . ! מפוזנן | אב"ד 1% 
7 2 0 1 | הר"ר יצחק ב"ר ארי' ליב 1% 
יי יעקב עמדן בהג"ט חכם צבי | 4.|]95/ ל הו 
יי חורש 100 | ב , ודא לוב 42 
הר"ר יעקב ווילנא ירושל' אשבנזי 1.8 0 
הר"ר יעקב בהחסיר מהו' הר"ר יצחק ב"ר .נטע 8 
שמואל דיין 4 | הר"ר. יצחק יעקב ב"ר עקיבא 
הר"ר יעקב צבי בהר"ר אהרן ר"ג דיין 1%5 
דיין מקראקא 14 הג"מ יצחק אייזיק במו" אליעזר 
הר"ר יעקב ב"ר דוב בער דיין 198 ראב"ד 16 
ור'ר יעקב ארי' ליב :ב"ר ר' יצחק ב"ר יהודא ליב רי"ט 198 
מרדכי. דיין 8" יצחק . ב'ר | שמואל 1% 
הר"ר. יעקב אורי פיינעש במהו' הר"ר יצחק ב"ר חיים מואלאזין 186 
אברהם (תקט"ר) 5 | הר"ר יצחק בה'ק ר' ארי' ליב 
הר"ר יעקב במהו' יהודא ליב | 218 (תקנ"ב) 4 19 
הר"ר יעקב פרץ בהר"ר אבא הח"ג ר' יצחק ר' זלמן 
קלאצעס (הק"ס) 5 ר' אורי'ם (תרי"ח) : 16 
הר"ר. יעקב ב"ר קלונימוס קלמן 'הה'ג ר'.יצחק שמעון ב'ר חיים 218 
הלוי מ"ץ דפה תקע"ג 


הר"ר יהודא אסיא במו" מרדכי 
הלוי הורוויץ 
הר"ר יהודא ב"ר גבריאל טייץ 
הר"ר יהודא ר' ליפמאנס (תקמ"ח) 
הר"ר יהודא קלאצעס במהור"ר 
אריה ליב (תקנ"ב) 
הר"ר יהוד' ליב במו' שמואל דיין 
הה"ג. ר' יהודא ליב בר יצחק כ"ץ 
רומשישקער | (תקפ'ר) 
-' יהודא ב"ר יוסף אליעש 
הר"ר יהודא ליב בהגר"א (תקע"ו) 
הר"ר יהודא ליב ב'ר משה אהרן 
]= ר' יהודא במו' יעקב (תקס"ג) 
הזרא ליב בהר" דוד סו"ד 
| (תקע"ב) 
יהודא. לוב. ב"ר שלום (תקעג) 
הר"ר יהודא. ליב ב'ר יצחק 
הבהן. ממוציט קפ | 
הר"ר יהודא לימא בר אליקים 
= = פייבש ‏ אב"ר לנמפאליע 
ר' יהודא אשר נינצבורג ב"ר 
מנחם מסאלאנט (תקפ"ח) 
יהודא ליב ב"ר אברהם 
מפוזנא (הקפ"א) 
ר' יהודא ליב ב"ר משה זאלקינר 
(תקפ"מ) 
יהורא ב"ר. יעקב אשכנזי 
| (תקנ"ב) 
יהודא שטראשון בהור"ר 
מתהיהו (הקפ"ח) 
יהושע ולק (הסמ"ע) 
יהושע במו' יוסף 
יהושע בהר"ר שלום מ"ץ 
(תקצ"א) 
ר' יהושע צייטלין 


הצר 


שאא 


ו 
100 
1%00 


|99 
201 


208 
207 


| 9 


211 
201 


23 
23 


= 
הג"מ ₪9" סירקיש ב"ר שמואל | 68 
(הב"ח) 

הג"מ יום טיכ ליפמן (תוספות יו"ט) = 64 
הר"ר ‏ יונה בהג"מ בנימין 

גינצבורג ‏ דיין 201 
חר" יונ בהר"ר יהודא גרשון 

הנ"ל. דיין (תקפ"ח/ 9 
הר"ר יוסף ראזענפאן ב"ר משה ‏ 82 
הר"ר יוסף ב"ר שלמה מויאזון = 55 
הג"מ יוסף ב"ר מרדכי גרשון כ"ץ 

(שארית יוסף) 3 
הר"ר יופפ ב"ר יצחק 

גבעת המורה 4 
הג"מ יופף בהג"ט יהושע ולק ‏ 61 
הר"ר יוסף יוזפא בהג"ט משה 0 70 


הג"מ יוסף שלמה רופא מקאנדיאה 
(אלים) תט"ז 9] 
יוופא בהג"מ משה רבקש 
יוסף חתן הג"מ ‏ משהק 
קרעמער (ראש יוסף) 1% 


הריר 
הר"ר 


הר"ר. יוסף בהג"מ .הלל 15 
הה"ף יוסף' במו". יעקב. היון 2 
הר"ר יוסף. בר .אליעוה. דיין | 145 
הר"ר. יוסף ב"ר. מרדכי לו 
הר"ר יוסף ב"ר אליה ר"ת (תע"ת) 118 
הר"ר יוסף בהר"ר צבי הירש 

בלאך (תצ"ד) 38 
הר"ר יוסף במהרי"ל בהר"ם 

חר"ז (תקל"ו) 14 
הר"ר יוסף ב"ר אליהו פעסעלסם 988 
ר' יוסף במו' יואל (תקע"ג) - 989 
הג"מ יוסף ליבער מאן מפראג 288 
הר"ר. יופף בהר"ר שמואל 

אב"ד זאסקעוויץ (הקפ"ט) 254 


ר' ווסף ישראל ב"ר פסה 
משניפישאק (תקפ"ח) 09 


צר 
31 
ר' ואב וואלף ב"ר יעקב 
מריווש. דיין 17 
ך! זאב וואלף ב"ר פסח ריין 199 


הה"ג ‏ ר' זאנוויל חותן בעל ח'מ 71 
ר' זונדָל זאנענבערג מהוראדנא 35 
ר' ,זכריה במו' יעקב סימנר: ‏ 991 
הג"מ ולמן שור (בכור שור) ‏ 58 
הר"ר ועליג בהר"ר אליהו ווילנער ‏ 110 


ר' זעליג בה"ר מרדכי 20 
הר"ר זר בן שמואל מררעמשין 
(תקפ"ו) 21 
חי 
ר' חיים ב"ר יצחק 20 
הר"ר חיים מרדכי מרגליות 
אבר דובנא 23 
הג"מ חיים בר בצלאל 57 


הר"ר חיים בהחפי' מו' משה שמאי 93 
הר"ר חיים בהג"מ משה קרעמער 109 
הג"מ חיים ירוחם בהג"מ 


יעקב ווילנא ירושלמי  -‏ 190 
ר' חיים בהר"ר יחיאל דיין | 198 
הר"ר חיים במו' אליעזר פיובש ‏ 129 


הג"מ חיים ב"ר יצחק אב"ד וולאזין 168 
הג'מ חיים במו' מוביה כ"ץ 

אב'ר רפאקראי (תקע'ג) 178 
הר"ר חיים בהר"ר שלמה זלמן 


מגיד (תקנ"ה) *176 
החר"ר חיים בהר'ר חיים ח"ר 
שבתיל'ם 16 


הרלר חיים ב'ר יונה (תקנ"ד) 194 
ר' חיים בר"י ליב שמש(הקניר) 198 
הה"ג ר' חיים נחמן פרנס 207 
הר'ר חיים צבי רוקח (תקע'ב) 963 
הג"מ חיים בהר"ר פרץ אב"ד 


צ|אא 


צר 


דק"ק משעכנאוויץ 219 
הר"ר חנוך במו' יעקב קאפיל הי"ר ‏ 103 
הר"ר חנוך זונדל בהר"ר יצחק י 


טריווש. (תקע"ג) 227 
5 
הר"ר טוביה במו' אורי. דיו 96| 


הר"ר מובי' במו' ישראל (תקל"ז) 181 
ה 


ר' יאשיהו בד יהודא 83 
הר'ר יהודא ליב בהרב מקאמניץ 33 
הר"ר יהודא ליב אב'ר מפאלטוי 39 
הר"ר יהודא ליב ב"ר שבתי יפה 34 
הג"מ יהודא ב"ר ש-מה 7 
הג'מ יהודא ב"ר נתן אשכנזי = 60 
הג"מ יהודא ליווא ב"ר בצלאל 6% 
ההג"מ יהורא ליב בה"ג שער אפרי' ‏ 90 
הג"מ יהודא ליב ב"ר שלטה 

אב"ד ראטארראם 10 
הר"ר יהודא בהג'מ משח רבקש 100 
הר"ר יהוד' ליב במו' זיפקינד דיין 119 
הג"מ יהודא ליב בהג"מ ישראל 119 


הר"ר יהודא בר בנימין דיין | 119 
הר"ר. יהורא. ליב מטיקטין 1%5 
הר'ר. יהודא בהר"ר. בנימין 25 


הר"ר יהוד' ליב ב"ר מרדכי סג"ל ‏ 196 
הר"ר יהודא במהו' שלמה זלמן 197 
הר"ר יהודא ליב במהו' יעקב 196. 
הר"ר יהודא ליב אב'"ד דהארקי 111 
הה'ג ר' יהודא ב"ר אליעזר יסו"ד 


(תקכ"ב) 11 
הר"ר יהודא ליב בר אברהם - 130 
הר"ר יהודא גרשון בהדיין מהו' 

יעקב קאפיל 177 


ד" בנימין ב"ר אליהו לוריא 

ו (תקע"ט) 

ד' בנימין וואלף מנישוועז 
(תקפ"ח) 

הר"ר בנימין נאמאנזאהן (תר"ג) 

ר' בן ציון בהר"ר שמואל כ"ץ 

[הך"ר: בן. ציון במהור"ר יהודה 

1 ברוך: ב"ר מאיר 


אב"ר 
ר' ברוך בר יוסף מדפים 
ל ברוך. במו' צבי מ"פ 
ר' ברוך אליהו בהדיין ר' משה 
הר"ר. ברוך בהר"ר שמואל אב"ד 
זאפקעוויץ (תקפ"ט) 


, 


דליה 

הר'ר גדשון במהור"ר עקיבא דיין 

הר"ר גרשון ב"ר משה 
מאנטעקאליע (תקנ"ר) 


4 


הר"ר דוד ב"ר שמואל 
ר' דוד פרידלענדער 
הר"ר דודר בהג"ט משה חך"ו 
ה דוד במו' ברוך הלוי 
הה"ג ר' דוד ב"ר שמעון ברוידא 
הר"א דוד מ"ץ במהו' יחיאל מיכל 
הר"ר דוד סו"ד בהקדוש 
ר' יהודא | ליב (תקנ"ט) 
הד רוד בהג"מ לוי בעל 
עטרת ראש (תקנ'ג) 
רד דוד יהודה במו' אורי 


הגאון ר' ברוך כהנא ראפאפורט 


אא 


הר"ר דוד ב"ר אברהם אב"ד 
דקאמיי ומ"מ דווילנא ‏ 201 
8 | הר"ר דוד ב"ר מעה כ"ץ ראב"ד ‏ 201 
הכר רו יהוד, ליב בהריל 
0 | ר' אלכסנדר חיים תש"ו מבראר 209 
הליל דוד" פו"ד ‏ במו"דוב. בעל 


11 תקע"ג 208 

4 | הר'ר דוד בהר"ר שמואל 

16 רובזעוויצער (תקעג) 208 
הר"ר דוב'' בעל. בר אלי" 

15| פעסלעם הנ"ל (תקל"ט) 185 


202 | הר"ר דוב בער ב"ר יצחק טריווש 104 
2 | ר' דוב בער ב'ר דוד 


38 משווינצאן (תקס"ג) 14 
ל" דב כער בתריר"יהוהם. אבר 
4 דק"ק סקידיל (תק"ע) | 289 


הר"ר הדוב בער' ב"ר יעקב 
מ"מ ומ"ץ אוטיאן לובטש 260 
1 הג"מ דניאל תלמידו של הג"ט 
16 איסרליין 00 


ה. 


ר' הירש ב"ר לוי 18 

הר"ר הירש ר' מאיר'ש דיין ‏ 94 
6. | הג'מ הלל ב"ר' נפתלי הערץ 0 88 
18 (בית הלל) (ת"נ) 
8 | חגאון ר' הלל בהג"מ יונה הלוי אב"ד 104 
9 | הר'ר הלל ב"ר שמואל מועומער 197 
5 | הג"מ העשיל צורף מווילנא ‏ 291 
5 | הגאון ר'העשיל בהג"מ שאול אב"ד 115 


14 


0 11 

הקצין ר' וואלף בהחכם ר' יצחק 
6 | ר' בונמש מקראקא חותן הש"ך 95 
1 | ר' וואלף ב"ר משה 18 


אא 


צד 


הר"ר אליהו ב"ר 
הר"ר אליהו הינדעס (תקס"ט) 248 
הר'ר אליהו ב"ר אליעור (תקסי) 269 


הר"ר. אליה ב"ר הירש 06 
ר' אלעזר דילאן 8 
הר"ר אלעזר ב"ר ואב וואלף - 889 


הג'מ אליעזר ב"ר אלי' אשכנזי ‏ 58 


הג"מ אליעזר וקנו של בעל 
בית לוי 70 
הר"ר אליעזר בר יעקב ווערבש 94 


ר' אליעזר בר שלמה ולקינד 118 


ר' אליעזר ליפמאן מייוילש 14 

הג"מ אליעזר נין מניקלשבורג | 114 

הג"מ אליעור. אב"ד ל ק קראז 
(תקכ"ם) 14 


ר' אליעור ב"ר יהודא (תקט"ו) 198 
הר"ר אליעזר ב"ר גרשם ליפשיץ 


(תקמ'ו) 1% 
הר"ר אליעור ב"ר שלמה 
מטיקטין (תק"מ) 17 
ר' אליעור ב"ר אריה ליב 18 
ר' אליעזר ב"ר חיים שבתילם 
(תקס"ת) 209 
ר' אליעזר שבתי ב"ר משה רוקח 
(תק'פ 201 
הר"ר אליקום מגיד ר' נפתלי 
הירש (תקנ"ו) 
הר"ר אלחנן דיין ב"ר יצחק ועלקא 
הגמ אפרים זלמן שור 9 
ג'מ אפרים בעל שער אפרים 78 
הנ"מ אריה. ליב קאצינעלינבוגין 
מבריסק) 18 


אריה לב בר שמחה 
מבית אהרן דיין 


/ 
הר"ר 


שאול מדרויא ‏ 289 | 


| הר"ר 
| הר"ר בנימין וואלף אשכנזי. דיין 119 


| הר"ר 
ל . 


צר 

הג"מ ארי" ליב שפירא בהג"מ 

יצחק 17 
הר"ר אריה ליב בר יוסף בלאך 

תקט"ז 19 
הר"ר אריה ליב ב"ר שמעון 

ראב"ר (תקל"א) 17% 
הר"ר אריה ליב ר' לייוערם - 188 


ר' אריה ליב מייטעם (תקסו) 999 
| 


הר'ר | אר*- ליב ב'ר. מובי". :291 
ר' אריה ליב מיילעס (תקסו) - 989 
ר' ארי' ליב ראשקעס (תקע) 2459 
הה"ג: ר' ‏ ארי" ליב: ר' -בערים 26 
הר"ר אריה ליב וואלף ממיר 261 
הר'ר: אריה/ ילוב מ"מ 208 
דסארקוסצינע (תקפיח) | 261 
הג'מ אשר כהג"מ מנחם 5 
ממיקטין 2 
הר"ר אשר גינצבורג בהר"ר 
קלונימוס קלמן (תקנא) | 191 
הר"ר אשר בהר'ר מש"ז אב"ד 
דפקראי (הקנ"ו) 24 
הר"ר אשר בהר"ר משה אהרן 
מוואשילשאק 21 
ב, 
ר' ביינש בר"צ מווימעפסק 8 
ר' בנומין ביינש ב"ר. יעקב 
מוויטעפסק 08" 


הג"מ בנימין אהרן ב"ר אברהם 60 
סלניק בע"מ ס' משאת בנימין 
ר בנימין ואב ז"ק מווילנא ‏ 79 


| הה"נ 1% 


ר' בנימין משקלאוו 
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ולהוסי איזה שלמות | לספרי זה, בקשתי את שאהבה נפשי , היא 
הרב הגדול החכם המופלא הגביר מהור"ר ממתת'1 בהרב הגאון מהור"ר 
שמואל שאשון נ'י, הוא השליט בספרי חכמת ישראל ומתחקה על 
שרשי המחברים וספריהם בהשכל ודעת , כי ישים עינו עליו ויוסיף עליו 
נ'ספות | כפלים לתושיה , | ומעלת כבודו מאהבתו את קורות חכמי ישלאל 
וחכמתם, כבדני במכתבו היקר. ובהערות יקרות מלואים לספרי, ונתתים בראש 
ובפוף ספרי, יראו הקוראים וישפמו מישרים . 

והיה ברצות ה' דרכי ויתן את דברי המעטים ‏ האלה, לחן בעני 
המבינים ‏ בעם, אתחוק לפרר את פפרי תולדות גדולי ליטא ופולין . 
אשר גם הוא חלק מעמלי בפפרי נדחי ישראל . ומה' אבקש ערו 
מקדש, וזכות | הצדקה אשר אנכי עושה, לפי דעתי, עם דברי הימים 
לאומתנו, | תעמוד לי לבצע את אשר החלותי, ‏ כי דברי ימינו, = ומגילות 
יחוסתנו, ראשית כל תהלתנו , ווכרון הימים שעברו עלינו, משענתנו בדרכנו 
אשר אנחנו הולכים עליה , ורב ומורה צרק , לעתיד לבוא. -- 


ווילנא, ים ד' ר'ח שנת תר"כ 
המתבו,. 


= ]א -- 


|אחרי אשר הסכמתי לעשות לה לקהלתנו מדור בפני עצמה , ראיתי. 
להוסיף לשלימות המלאכה . א) כתובות המצבות העתיקות הנשארות לפליטה. 
בבית הקברות הישן. ב) איוה העתקות | מפנקסי הקהלה ומכתבים ישנים ,. 
בנוגע למפעלי הגדולים ולוכרון מעלליהם הטובים. ג) ספורים משפה לנאמנים 
מזקני העיר הזאת . 

ואוריע נאמנה את הקוראים המשכילים , כי ההמרים אשר סצאתי 
למבנה חקריה , הם דלים וחפרים ולא היה בהם כדי לשכלל את המלאכה,! 
ולהעלותה למדרגת תולדות הקהלה, כי המצבות הנמצאות בשרה קכרות! 
מעטים מאד בערך ישוב העיר מימי קדם, המצבה היותר עתיקה היא מצבת, 
הגאון מהור"ר מנהם מאנש חיות מערך שנת שצ'"ו, וכבר היתה העור 
בנויה בנאוה וחוברה לה אחוות בני ישראל מן המאה הראשונה לזה האלף . 
נם מזמנו של הג"מ מאנש והלאה, נתברר לנו שחסרו מצבוה רבות , כאשה 
יעידו תלי הקברות , הממלאים את השדה כגלי הים, ואך זעיר שם ועיר! 
שם, תתרומם אבן מזכרת ,| כתורן נשבר מעל פני ראי המים, להודיע כי 
מצאה לה אניתו שם מקום קבר , וכמה מגדולינו אשר זכיתי למצוא את' 
כרם במקום אחר אין זכר למו , באחוזת קברותינו. ‏ וזה מפני שאולי לא נהנו 
לפנים | לעשית נפשות לצדיקים בקהלתנו , וגם אחרי שפשט המנהג הזה , 
נהרפו ונעקרו מצבות רבות ברבות הימים, ובפרט בימי התאכפנות הצרפתים 
בווילנא בשנת תקע"ב . ועוד נוסף לזה כי בהיות חצר ביה"ק צר מהכיל היו 
שופכים עפר על פני * הקברים והיו תוללים | קברים על קברים. וגם | מן 
המעט הנמצאות, כמה מהן שקועות בעפר רצוצות ושבורות , ורבות העלו 
חלודה ואין רשומן נכר כי אם אחרי יגיעה רבה *). גם מפנקפי הקהלה 
נשאר אך פליטה קטנה ורובם נאבדו בימי המחלוקה שהיתה עם האב"ה 
האחרון, ועור בה שלשיה, כי לא היו בתי דפום לספרי, ישראל במדינת 
ליטא לפנים, ולא מצאו להם חכמי קהלתנו בזמנים הראשונים ידים לעשות 
להם יר ושם, כי אם בהרחק נדוד לערי פולין ואשכנז, על כן מתה עמהם 
חכמתם וזכרונם אבד, : 

אשר על כן ירעו הקוראים כי מלאכתי ואת איננה שלמה בערך 
שהיתה ‏ יכולה להיות , בהמצא לה כל האמצעים האלה, ויותר ממה שכתוב 
פה היה ראוי להיות כתוב, בדברי הימים הראשונים והאחרונים , אפס אנכי 
כל אשר היה בכחי לעשוה עשיתי . \ 


₪ 


\ , *) והנה הקרה ה' לפני איש יקר ותמים דרך, ידידי האברך הרבני המופלא מהור"ר 
הלל 1ח ניי שטיינשניידעו, והי לי לעור ולהועיל בהעתקת מצבות ישגות , 
ובהבאת מכתבים ישנים ודברים עתיקים , ובאמונה עשה זאת , זכריה לו אלוה לטובה.-- 
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אל הקורא 


כ ו מ ו 


זו לי כמא שנים אנכי עוסק בחכור דברי הימים לנדחי ישראל , 
אשר הוצאתי ממנו החוברת הראשונה בשנת תרי"א , ועתיד אני ברצות 
ה' פעלי להוציא את שאר החוברות בקרוב . לרגלי המלאכה הזאת באתי 
אל ארצנו היא ארץ ליטא והחלותי להתבונן על מפעלי . גדולי חכמיה ככל 
עור ועיר , | מה עצמו ראשיהם . והנה עיר טולדתי ([179א באה לבקש 
את תפקידה , והיא קריה נאמנה ונכנדה עיר ואם בישראל מימי קדם , 
קמתי מלוא קומתי לפני הכבודה הזאת, ואםור אל משמעתה . עד אני 
-8, וארא ‏ והנה | האהבה ,קלקלה אה השורה , כי הרביתי לדבר. על 
אודותיה יותר מן הראוי לערך חבורי המאסף לכל המחנות, והדברים יקרים 
בעיני מאד וקרובים אל לבי ואל נפשי, ולא יכולתי לחשך ולעזוב זכרון מי 
מגדוליה כי כולם אהובים כולם חביבים עלי, אז אמרתי עת לעשות לכבוד 
העיר הגדולה לאלהים ולהפר את האחוה אשר בינה ובין שלשלת הקירות 
7, ו ולהציג \: אוהה . לברה. ומה גם, בראותי כי בדורנו זה, דור 
הוה רשנים ‏ המקיץ נרדמים התעורו. תכמ" לב 
אוהבי זכרונות עמם להוציא לאור העתקות מצבות עתיקות הנמצאות בבתי 
מועד לכל חי, בראשי הקהלות לבני ישראל , אשר. נהפכו עליהם זמנים 
רבים ושונים , כמו : הספר אבני זכר[[ מקכרות העיר מוליטולה  ,‏ שהוציא 
לאור הרב החכם הגדול מהור"- שמואל דוד ל ו צ א ם 1 ג"י, 
והספר נפשות צדיקים , ציוני מצבות קברות ק'ק ווירמייוא להרב החכם 
ר' יהודא ליב לעוווינזאהן, והספר ל"עד. לקנורת העיר פראג 
שיצא לאור על ידי החכם מהוו"ר קלמן ליבע[, וכבר הסכימו ‏ חכמי 
הדור, כי זו חובהנו, וזה יפה לנו לתת שם " ושארית לכל דכר טוב 
בקורותינו, | יהיה | פרטי או כללי, להיותו | טוב ומועיל כן בפני עצמוו, וכן 
ביחום אל ההולדה הכללית , המקובצת מן הפרטים, כי אין בבלל אלא מה 
שבפרט , --- ולזאת ראויה גם קהלהנו ווילנא יצ"ו לשם, ולשאת ראשה 
בטספר הקהלות אשר מצאו להן גואלים בזמננו זה, ואולי, ‏ יקרו דברי בעיני 
הקוראים המבינים כאשר יקרה לי העיר הוזאת , 
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נולד בום ‏ א' דסמוכות שנת | תקעש 
נפטר בום י"א סבת, שנת תרנ"א 


בידך | אפקיד רוחי פדיתה אותי ה אל אמת 
(תהלים ל"א ו') 
ובנ הרב ההכםי הדיר 
בנימין פין ז"ל 
בד יש אלל '. תה 
נפטר>' כיז אבי תרנים 
תנצבה 


ובנו יתידו וה היה דאקטאר מעדעציני מלומד ולא נשא אשה כל ימי 
חייו והוא ירש את כל הון אביו החצר ואוצר ספריו וימכור | את החצר 
במחיר רב ואת הספרים נתן במתנה לבית עקד הספרים הכללי אשר לעדת 
ישראל בווילנא , שנבנה מהדש על ידי נבאי הערה להיותם ביחד עם ספרי 
הנרמ"ש על יד בית הכנסת הגדול מזרחה לכבור ולתפארת בעירנו , ובהוך 
הבית הזה שמה ינון המונתם , 


הלל נח שמיינשניידער מווילנא . 


העוזרו | מאז לבנות | הקריה נאמנה 
ועהה הוספתי הגהות והערות רבות 
לדורות הראשונים לזכרון לאחרונים , 


> =0ַסטבר-ה 5 57; | ==. = "טעמה 
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ספר זכרזן לגדולי ישראל כמו תולדות רב סעריה גאון וכרומה וער עתה 
לא נעשה דבר 

גם הממשלה הרוממה הכירה את מעלת חריצותו ואמונת עבודתו ככתי 
הספר ששמש בכהונה זאת ארבעים ושלש שנים וכבדתהו ב של ש ה אותות 
הכבוד במנים שונים ש תהים של כ סף ואתד של והב, גם בבגדי 
השרד עם חרב גאותו, ‏ והעלתהו בתור אזר נכבד , ומעודו לא התנאה 
בהם, גם ביומי דגנוסיא בלכתו לדרוש את שלום שרי העיר התנסה את עצמו 
במעילו מלמעלה לבל תתראינה אותותיו החוצה --- ויתר מעלותיו ומעשיו 
ידרשם הקורא מעל ם' כנסת ישראל להר' שפ"ר שנה ראשונה תרמ" , 
כהמאמר ,דור ודורשיו לירידי הרב החכם ר' חיים ליב מארקאן נ'י וגם שמה 
תמונתו , וימת אור ליום ב' י"א מבת תרנ"א , 


ומצבתו היא רשימת פפריג 
מצבת רבי 
שמואל יוסף 
ב"ר 
יצחק. אויזיק 
פין 


אד < חקהי, \ וכתב ", \ ספרים. .| | הרב 
אמרי אמת , פרחי צפון, שנות דד ודר, 
פועל צדק, דבר בעתו, משא אליעזר, 
נדחי ישראל, דברי הימים לבני ישראל , 
תלמוד | לשון | רוסיה, הכרמל והשרון, 
קריה | נאמנה. יסודי | אמונת | ישראל , 
שפה לנאמנים. | קהלת | מוסר תכמה, 
תולדות נדולים ,| סופרי | ישראל, 
אוצר | לשון המקרא והתלמוד , דרכי ה' 
כנסת ישראל, המורה בעמק, שום שכל 
התורה והזמן | איה סופר, | משנה ברורה 
יסודי השפהו, פרחי לבנוו, בין הפרקים 2 


וא 


| המורה בעמק ביאורים על 5' מורה נבוכים, 
הלכות הבחינה , גם מכתנים רבים לא מפודרים 


עור נדפס ממנו 


' דבר בעתו (וילנא | תר'ב) ובראשו שיר ,אל החכמה" סמט 
והוא העתקה מדברי מחזיק בית הספר ע"י החכם ר' יוסף זייבערלינג , אשד 
תחת השגחת האזרח הנכבד ר' ניסן ראזענטאהל ביום הבחינה להקופת 
השנה הראשונה, הנאמרים בלשון רוסיה מאת רשי"פ מורה הרת ולשון עכר 
בבית הספר הזה את נערי בנ"י הציגו במצות הדירעקטאר בבית הגמנאויום 
בווילנא ביום ‏ 11 מארט מערכה לפני עיני אנשים גדולי המעלה ושרי העיד, 
וחי"ל העתיק מווילענסקי וויעסטניק שנה ואת נו' 84 את התהלה והשבת 
המפזרים לנערי בנ"י בעד כשרונס 

מאמר על אגדות חז"ל פ' פרקים, נדפס בהאסיף שנה ראשונה 
תרמ"ד מצד 94 עד 105. 

ר' שמואל הלוי, או עלילה דם ברמשק כתוב אשכנזית מפיליפזאהן, 
ונעתק ללשון עבר ע'י הרשי"פ (ווארשא הרנ"ד) 

מאז ידעתי והכרתי את הרשי"פ ועמדתי על ידו ועברתיו חנם בכל 
דבר אשר שאל ובקש ממני לעשות בעבורו, יותהר משלשים שנה, התבוננתי 
על הליבותיו ומדותיו , לא עכרה שעה פנויה ובטלה אשר לא הגה בספרים 
ובתב מאמרים, כמעם כל היום עד חצות ליל, הרחיק את עצמו מכל 
הענוגי הבל , קבל את כל האדם בפבר פנים יפות , ודיבר עמהם בנחת 
רוח , טעמו היה טוב וחפ? להטיב , -- גם בהיוחו מנבחרי העיר בין עשרים 
וארבעה (צַלענעס) חכמי וקציני עמנו לחות דעה בעניני הכלל , ---גם בהיותו 
גבאי עדקה גדולה משנת הרל"ח עד כלות חייו התבונן על כמה ענינים 
הצריכים תקון רב אבל לא מצא לו עוזרים כרצונו , גם היה נבאי בבית 
התלמוד תורה, ומלבד זאה היה גם יועץ מישרים בבל עניני עמנו , ומעולם 
לא אמר קבלו רעתי---מספריו הרבים נראה ונבין את ערכו, כי הוקור את 
גדולי עמנו אשר מצא בם תורה חכמה השכלה ואמונת ה' יחד, וכל 
המעלות איתנהו ביה , הוא הלך בדרך הממוצע לא בשל אש ולא בשל 
שלג, שמר את כל מצות ההורה על פי שכלו הישר, ומצוין היה במדות 
יקרות | ונסתרזת , | והכל ברעת ותבונה רבה --- הוא היה סמל דמות תכמי 
עמנו מדורות הראשונים (כמו היש"ר מקאנדיא וכר' מנשה בן?ישראל) אשר 
היו גדולים בתורה , וחכמים , ומחברים מצוינים ואמונים לה' ולרתו, ואוהבים 
לעמו ישראל בכל לבם ונפשם , 

בהחל שנת תרמ"ט ער"ח חשוון חגגו אוהביו הרבים את חג השבעים 
שנה לחייו ברוב פאר והדר וכל העתונים לבני ישראל הודיעו מהחג הזה, 
ונאסף לוכרון שמו אז שמונה עשרה מאות רו"כ אשר הקדישם לעשות בהם 


ל 


נמנה ליהורי מלומד העומד על יד המשגיח על השכלת העם במדינת ליטא 
נמה שנים . : 

' תולדות חכמי ישראל בקרים נדפס נהנרמל בהמשכים 
' על רבר המסורה , שם בהנ'ל 
פ' תולדות ישראל במורקייא, שם בהנ"ל 

ם'' בית הבהירה שס 


המצפה (בקורת ספרים חדשים) 
יעקב טיראדא פפור קורות היהודים הספרדים בהולאנדיא 


ש( כש 


בוסתנאי ' ' 
החלו ספורים מחיי היהודים במקומות וזמנים שונים. 

מריש לפני ו : 
8 פילין 5 5 13 | העתקות ‏ משפה אשכנזית ‏ מאוזראעלים . 
הירושה 


רור ודורשיו, תולרתו, והשקפתו על כמה עננים בעין חודרת , 
שפה לנאמנים, תועלת השפה העבייה, ותולרות כמה גדולים . 

באחרית ימיו סדר והתחיל | להדפים בווארשא שני ספרים גרולים 
ונקטעו באמצע ההדפסה , הלא המה : 

אוצר לשון המקרא והתלמור האוצר נקינו כל השרשים. 
הנמצאים בתנ"ך ובתלמוד , והוא מכאר אותם בטוב מעם בשפת עבר ורוסיה 
נדפסו בחוברות , ואת כנסות ישראל כפדר א"ב שמות גאונים רבנים 
חכמים וסופרים וקצת תוידותם, נדפסי בחוברות בלהי עד סוף אות יודד 
ווארשא תרמ"ו בקרת עליו עיין הכרם לאמל"ם מצד 257 עד צד 265,| 
עיו"ש דברים ישרים . 


עוד נשאר ממנו בכתובים הספרים האלה ; 


חכמת חכמים על משנות, עין קריה נאמנה צד ‏ 155 כהערה)] 
בין הפרקים על פרקי דר' אליעזר (עיין הכרמל שנה ששית נ". 
7, ועיין בס' אוצר ‏ חכמה לר' יוסף כהן צדק צר 58 על ,לויתן נחש בריח' 
עקלתון, וע"ו המאמר כתב הר"ר כהן צדק בהשרון להכרמל שנה א' גליון 
4 צד 191 מאמרו בשם: , אמרות טהורות" עיי"ש, : 

יפוד השפה קצור דקדוק ובללים. 

משנה ברורה על משניות, ולרוגמא מה מעט ידפסו בפ' כנסת ישראלי 
לה"ר שפ"ר שנה שניה תרמ'"ח . | 
שום שכל באורים על כתבי הקרש, 

התורה והזמן על ההלכות והדינים בהמשך הזמ[ , 


-- 1 -- 


בסוף שנת תר"ך החל להדפים מכתב עתי בשם: תחכרמל לחרשות , 
[השרון לרברי תורה וחכמה, בהוספה להם בשפת הופיה. הרפיסו שמונה 
+ שנים לשבועות (ברבע בויגען) וארבעה שנים לחדשים (בשמינית = בויגען) 
- מלבד מאמריו הראשיים, עוד נדפסו ובאו בהם מאמריו יספריו אלה אשר 
= אביאם בשמם הלאה , 


1 בשנת תרכ'ב קנה חצר בית חומה ולו מגרש רחב ידים בראש פנת 
רחוב קאלוואריסקא מול גשר הירוק והחל אז לעלות בסלם העושר , 

בשנת הףכ'ג קבל עליו עסק מלאכת הדפוס ביחד עם ר' אברהם הערש 
= ראזענקראנץ ור' | מענדלי שריפט . ועצער ור' ליפמאן מ"ץ, ולשמע שמו 
" המוב נהרו כמה מחברים אל בית הדפוס הזה. 


עור הבר כמה פפרים יקירי הערך בתולדות ישראל וחכמיו, בידיעות 
שפתינו הקדושה ודקדוקה , באורי דברי חז"ל, הוא החל להרפיס את, דברי 
הימים לבני ישראל כולל כל הקורות את בנ"י בארצם ובכל מקומות 
מושבותיהם וקורות השתלשות התורה והחכמוז בישראל מגלות בבל עד ימי 
הדור הזה , החלק הראשון מכיל בתוכו , מאה גלות יהויכין בבבל, עד מות 
אלכסנדר ‏ המוקדוני, משנות 597 עד 898 לפני ספירת הנוצרים , בשני 
פרקים הראשונים מגלות יהויכין עד סוף ימי נחמיה (ל"ז קאפיטולי) מיהוידע 
הכהן הגדול עד ידוע הכהן וחותם הקדמתו א' אדר תרל"א ווילנא. (כ"ד 
קאפיטולי) , 

חלק שני מהנ"ל מעת בוא היהודים תחת מלכות היונים אחרי מות 
אלכסנדר המקדוני, עד מלכי בית החשמונאים (משנת ג"א תל'ו, עד ג"א 
תרנ"נ) מן 898 עד 100 קודם ספירת הנוצרים, בפרק השלישי י'ג קאפ' , 
ובפרק הרביעי י"ח קאפ' ווילנא תרל"א , 


עוד אסף חמשה וחמשים מכתבים עתיקים וקראם בשם : סופרי 
"שראל מדולי המליצים והפופרים (ווילנא תרל"ר), ‏ גם כן אסף קהלת 
מוסר חכמה בחמשה חלקים מאמרי חז"ל במדות ומוסר. ועניני הדת 
מראשוני התנאים בסדר הדורות עד ימי הרמבמ"ן וזרים עמ הם רעו 
וירידו הרב החכם ר' חיים ליב קאצינעלינבויגין באספתם והעתקתם על לשון 
רוסיה ע'י החכם ליב לעווינדא מכונה בשם (מיראוואורעניא תלמודיסטאוו) 
(פעטערבורג תרל"ר), ולתועלת תלמידי בתי הספר חבר ספר בשם: 

ראשית יסודי אמונת ישראל בשלשה חלקים, תורה עבודה 
גמ"ח בשפת רוסיה והוא נקרא (קאטאכיזעם) נדפם בשנת תרמ"א, בי הרשי"פ 


אתכם | למשמרת עד בוא העת הטובה, כי בשנה ההיא רגזה כל ארץ רופסיה ממלחמת 
פעוואסטאפאל ונלקחו אז אנשים לצבא פעמים בשנה ההיא ולא היתה העת מוכשרת לסדר ספר 
הזכרונות כזה עדי שקטה הארץ, 
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וכבוד  ,‏ אשתו זאת היתה בעלת עסק ותכלכל את ביתה בכל ההוצאות 
ותוקירהו מאד , ומהכנפותיו החל לקנות ספרים נחוצים ספרי עבר וספרי. 
עמים, ‏ ואז החלו לבוא אליו חכמים ונכונים גם רבני ההוראה -- גם חכם. 
הקראים אברהם פירקאוויץ (אב'ן רש"ף) וחתנו המלומד בהיותם בווילנא. 
בשנת תרי"ד , תרמ"ו 1) 


בשנת תרי"ו נתתי ליד הרשי"פ את אשר היה אתי בכתובים מכבר 
ואת אשר חפשתי ומצאתי זכרונות | עהיקים השייכים לעירנו, ואז אמר לי 
עתה נקח לנו מועד לתת שם עולם לקרתינו | הנאמנה, אף שנה תמימה. 
הלכתי אל כל גדולי עירנו לחפש ולשאול עוד זכרונות העיר הזאת ולהעתיק 
מפנקסי הקהלה אשר היו אז מה מעם מהם ועתה נאבדו ורבות השגתי 
ובעמל רב חפשתים  ,‏ גם מספרים ישנים את אשר דרוש לנו לקחתי, וגם: 
העתקתי מצבות ישנות , הבל כאשר לבל הבאתי אל רשי"פ ממעמים כאשר 
אהבה נפשו, וכל שנת תרי"ח נסדר בספר הזה , ובהחל שנת תרי"ט היבא 
אל בית הדפוס לבני ראם, והדפיסוהו על הוצאותיהם, וגם בעת הרפום לא 
נחתי ולא שלותי , ועמרתי על יד המסדר אותיות לפדרו באופן היותר נאה 
ויפה בנראה לכל . 


מעיד אני עלי כי לא נהנתי אף בפרוטה אחת מכל עמלי הרב הזה 
משך שנתים ומחצה מהחל כתיבהו עד ר"ח שבט תר"ך בכלות הדפסתו , 
וכל שכרי היה בי הזכירני שם בהקדמה (בהערה) (,והנה הקרה ה' לפני 
איש יקר ותמים דרך, האברך הרבני המופלא מוהר"ר. הלל נח שטיינשניירער, 
ויהי לי לעזר ולהועיל בהעתקות מצבות ישנות ובהבאת מכתבים ישנים ודברים 
עתיקים ובאמונה עשה ואת , זכרו לו אלוה לטובה . 


1) אבן רשף הזה חפש בחפש מחפש דברים עתיקים וכתכים ישנים בין גדולי עירנו 
עדי נתודע אליו כי יש אתי זכרונות רבות כהפצו והוא התאכפן אז ברחוב. ווילנא בחצר 
(זאמייטע) כעת (קרעווער) והנה בא אלי קראי +חד ויקראני אליו והלכתי עמו, והביאני אל 
הבית הזה המלאה קראים עומדים בהכנעה בגלוי ראש והשליח הובילני אליו לחדר הפנימי, 
ונבהלתי מראות איש גדול הקומה וכתף רחבה וזקן גדול ולבן וכובע גדולה ולבנה ועל פניו 
עוז וגבורה, וישאלגו בשפת רוסיה שמעתי כי יש אתך בכתובים דברים עתיקים וזכרונות עיר 
ווילנא, אנכי עניתיו בשפת זשארגאן, יש אתי מה מעט, ויאמר חפצתי. לראותם , והבטחתיו 
להביאן אליו ולמחר הבאתי, וישם עיניו בהכתוב בם, ויאמר בשפת רוסיא (חאראשא חאראשא) 
ויבקש ממני כי אשאירם בידו עד למחר ולא נאותי בזאת והתמהמתי בביתו כשעה 
ואפפתי את הכתובים ושבתי לביתו ולאחר זמן לא כביר בא אל הרשי"פ בהיותו דר או 
בשניפישאק עיר מגורי כחוה"מ סוכות בהחל שנת תרט"ו, ויפפר לו מה שראה בידי ונקראתי 
אל הרשי"פ ובבואי אמר לי הרשי"פ, כי החכם הזה ספר לי כי ראה בידכם כתבים עתיקים 
אחפוץ גם אנכי לראותם , ומיד הבאתי" אליהם והביטו שניהם אב"ן רש"ף ורשי"פ בעינא 

קיחא בכתבי ודברו שניהם באיוה שפה אשר לא הבנתי, גם בפעם הזאת בקש ממני החכם 
הקראי כי אתנם לו ויבטיחני כי ידפיסם על שמי ולא רציתי, אף רשי"פ רמז לי אות כמוס 
והבנתי את מאויו, ולקחתי את הכתבים ושבתי לביתי , ולמחר היום ההוא באתי אל הרשייפ 
וואמר אלי מה לכם לתת את כל עמלכם הרב לאיש אשר לא לנו הוא, תהי עכודתכם ואת 


בשנת הר"ץז ט"ז חשון מת הרב המליץ הסופר הנפלא ר' מררכי אהרן 


נינצבורג , ויקונן | עליו רשי"פ ונשאר הספדו בכתובים בשם: איה סופר 
| מזכירו בס' קריה נאמנה צךר 269 בסוף ההערה . 


בשנת תר"ז הדפים פ' שנות דר ודר משת הבריאה עד ג' אלפים 
תרנ"ח (העתקה מספרי צונץ (עיין המליץ שנה ל"ד נו' 85) נדפם ע"י ידירו 
בן---יעקב בקעניגסבערג . 

והוא הדפים ס' תלמוד לשון רוסיה יפדי וקדוק שפת רוסיא 
בל"א יהודית ע"דר הספר הדקדוק לוואסטאקאוו וגרעץ | עם הוספות רבים 
(ווילנא תר"ז) . 

ובשנים שהיה פנוי מאשה בקר אז את בתי הרבנים בעירנו כפעם בפעם 
לקנות לו אהבהתם וללמוד מהם את מדותיהם הטובות , וביותר בקר את בית . 
הרב הגדול ר' זלמן ואב מ"מ רמתא כי היה גדול בתורה וחכם אמתי, והוא 
המ"מ חכר על מעלות אניו ספר כעין תולדות אדם אשר חר ככוד 
אביו מהרי"פ על מעלת הגאון ר' ועלמעלע, ואנכי | הכותב ראיתיו מסודר 
בבתב הרשי"פ ומתוקן לדפום, ובמות הרב המגיד נאבד הספר הזה : 

בשנה הר"ט קנה ממני הרשי"פ את פ' אוצר לשון הקדש לר' יוסףפ 
אלזארי (ראקטר יוליום פירשט) הוא אוצר לשונות קדם במחיר מעט, בעת 
ההיא היה לו המחיר הזה כמחיר מרובה . 


ובימים ההם היה מורה לשון עבר בבית מדרש הרבנים אשר נפתח 
בווילנא מטעם הממשלה והכנפתו היתה מעטה אין די לכלכל את ביתו, ובתו 
מאשתו הראשונה ואת בנו הילד הנ"ל , ומה גם לקנות ספרים מזון חיי רוח 
ונפשו , תשוקתו הנדולה היתה לחבר ספרים טובים ומועילים לקורות ישראל 
ותולדות אנשי השם ולהרחבה שפת עבר , 


בשנת תרי"א הוציא לאור ספר יקר הנקרא בשם: נדחי ישראל 
מו ידיעות' הרבה מימות החורבן, עד ימי רבינו הקדוש, ומהרה"ק עד חתימ 
הלמוד בבלי , מחתימת הלמוד בבלי, עד פוף ימי הגאונים, התפשטות רת 
מחמד , העמים הנוצרים , ישיבת ספרד וצרפת וארצות הספרדים וגדוליהם 
ובראשו מכתב יפה מאת חותנו הר"מ נאמאנזאהן וחותם צום בן אחיקם תרי"א 


(ווילנא תרי"א) ובפופו שירים אחדים לדוגמא מספרו פרחי לבנ[ , הספר 


נדחי ישראל הוא ענף אחד מהאילן הגדול מספרו דברי הימים ‏ לבני 
ישראל + 

בשנה הנ"ל ד' ניסן נשא בשלישית אשה אלמנה בעלת כסף ובעלת 
חצר בשניפישאק , בביתה מצא מרגוע מעניו ומרגזו (בומן ההוא קנה מטני 
את הספר לעקסיקאן הנדול ללשון ארמית מתורגם לאטינית מהכהן הנוצרי 
יאחאן (יוחנץ) בוק סדרארף, את הפפר הוה החליף עמדי על ספרי 
קטנים אשר מצא בבית אשתו מאישה הראשון) ומאז החל להתגדל בעושר 


ו 


יכונה מרדכי נ"ז עור כנ"ל קונטרס אילה השחר, אליהו בהר הכרמל' 
חי"ל ק'ב ,באור כתבי קדש, הערש קלאצקא, ארסקינום, מתתיתל ‏ 
שטראשון, וממנו, | בן] דינאי, דברי חכמה על רש'ם וספרו,-- 
פתרון מאמרי רבב"ה מאה ר' יהודא בצלאל עליאשבערג, עוד ממנו,---הירת 
זלמן זאלקינד , וממנו, הפרתים בגן, ספורי תולדות הטבע, גפים 
המתקשים--הדיג, מהעלם בן מ" שנה יהודא בן הערש קלאצקא וממנו 
תפלת הילדים לקוח מספרו פרי נעורים, כ" מחזיק 25 ביגין וגם 
ם' רודאים ממנו, -- החנומים, מרדכי מריווש, וממנו, ‏ יהוידע 
והראה, אך צל ימינו--נחשירכן בן צון בערקאוויץ, ---על דבר 
החנוך, אהרן קויפמאן מהוראדנא---ביאורים על אבן עזרא, ‏ יעקב אייכענבוים--- 
באור כתבי קדש, שי"פ, וממנו קול ברכה ותהלה--על בתי הספ, 
בקרת על ס' שש'ק, על סמבטון, חבר ם' שום שכל במקראי קדש-- 
קורות מלאכת | הבאת" והפירוש לספרי ישראל שניאור זאקש --- ממשלת 
הזמרה , יחזקאל פייוול ראהשטיין מראססיין, ומסבות שונות הד לו הפרחים 
לפרוח. עור : 


בשנת תר"ו בהיות השר הצדיק משה מונמיפיורי פה עירנו היה הרשי"פ 
מרואי פניו בביתו בקהל החכמים הזקנים , ובשבת קדש פ5' אחרי וקדושים 
בהתפלל השר בבהכ" --- הג' בלוית שלישו הרב החכם אליעזר ד" לעווי, 
וידרוש הלוי שמה בשפת אשכנזית צחה, היה כח זכרון הרשי"פ גדול להעלות 
את דברין ‏ עלי גליון ‏ בשפת עבר ויקראם בשם: משא אליעזר (ווילנא 
תר"ו), וז"ל המלבה"ד ר' יקותיאל שפירא (עיר ווילנא צר 994 בהערה) 
ראיתי בין כתבי ידידי החכם המליץ ר' שמיאל יוסף פין קונמטרם קטן בשם 
תפארת למשה, פפור בוא השר תכלית נסיעתו ועלילותיו , ומשם נתן 
לי בקושי את הדרוש הנה וכו', ובסיפו שיר המוגש לחשר , עיי"ש . 


בשנת ההיא לקחוהו לחתן הרב התכם הגדול ר' מרדכי נאטאנזאהן 
הנקרא. ר' מררבי בינעם , לבתו המשכלת המהוללת המושלמת מ' ביילא 
בה מצא נחם משנותיו העצובות אשר ישב עזוב איזה שנים, ותלד לו בן יקיר 
1) אבל שמחת הרשי"פ לא לארך ימים היתה כי מתה עליו (ערב ת"ב תר"ה). 


עלים לרוגמא מפ' פרחי צפון ח"א ומבקש | מענהו ועזרתו | ע"ז , אלול ת'ר, 

ומכתב השני , אדות בתי מדרש לרבנים ברוסיא ומעלות הרבנים והמגידים אשר יהין 
למו בתורה והשכלה, ויחשוב שם ז' ענינים אשר נאותים על הרב להיות עיי"ש ובסוף המכתב 
וסיים : אמנם עתה תפפיק לך ידידי דברי אלה המעטים, ולו ירעת כי בדמי לבכי הנני כותכ לך 
בי אז לא בקשת ממני כדבר הזה, יקר לי כל הנוגע לעמי ולדתי עד כי ירעד לבבי בקרבי 
אם אוכור בו, ואחרד לראות את הפרץ הנפל נבעה בחומתם, אוי לי אם אחריש , ואוי לי 
כי אדבר, אמנם אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים 

קטן אוהבך 


1) הוא הרב התכם ר' בנימין יצחק פין דאקטאר מעדציני פה . 


ביראת ה' ומלך, הרב החכם התורני פאר הנבונים ,| המבקר ספרי ישראל 
כמו' וכו', נעתקו ללשון עבר ע'י המו"ל, ובהקדמתו כותב : זה כחמשה 
עשר שנים חי עמנו החכם הזה, בפוף הספר דברים אחדים נאמרים לתלמידי 
בית הספר בהפתח שעריו ללמוד בקיץ תר"א, בש"ק פ' הזריע ‏ ומצורע 
בעניני חכמה ומופר מאת הרשי"פ. 


עוד העתיק דב"י החכם הנ"ל בלשון אשכנזית ללשוננו הקדושה וקראה 
בשם פועל צדקק אמרים יקדים דרש ביום. חנוך ‏ בית היתומים בווארשא , 
לפי מלאת לו שנה ראשונה להופדו (ווילנא תר"ב) לכבוד השוע ר' 
מחתיהו בן הגביר ר' איצק ראזען ראש מנהיגי ערת ישרון, חבר לאספת 
האזרחים, ומשגיח על בית האביונים ‏ בווארשא 1) ועוד שם קרבן מוסף 
שיר מאת המעתיק, ועוד |" ישמעאל שיר פפורי מימי חרבן בית שני 
אשר הודיע בפ' פרחי צפון, כי עהיר | להוציא לאור משיריו פרחחי לבנון, 
+ = שירים שונים, 


בשנים ההם התרועע עס חבר משכיל ר' ליפמאן הורוויץ הנ"ל, והמה 
ביחד וגם בעזרת מורו הראשון ר' אברהם ק"ב קבצו מאמר* תורה וחכמה 
מזקני החכמים והמשכילים בזמן ההוא בספר, והדפיסום בשם : פרחי צפון 
| (ח"א ווילנא תר"א, | וח"ב ווילנא , תר"ד,), | אלה הענינים | הנמצאים 
בתוכם: קצור מלאכת השיר והמליצה, מאת ליפא הורוויץ , קינה על 
ר' יצחק חיים מהחזנים , משה חיים לוצאטו, פתרון מאמרי חול ,תרי קטריל 
אברהם ק'"ב, ציון ובת עמה, אליהו מרדכי ווערביל (הוא חנר פ' עדים 
-נאמנים, ושפתי רננות, ומאמרים ונים ושירים מת ב' אלול תר"ס 
ומ"כ באדעסא,) מכתב על דבר שמות אנשים מאת ר' מרדכי נאטאנזאהן , 
בשורת מ" דברי ישעיה בן יעקב טונענד האלד, אספת מכתני חכמה 
ושירים שונים תנחומים , אלעור האלבערשמאם, פ' יעוד האדם מהרב התוקר 
ד' אליעזר ראזענטהאל. ראש רבר, מר' אייזיק ב[---יעקב, וממנו, הקשתבענן בקרת 
על ם' מי מלא ממלכת היהודים בכוש, רמא"ג, וממנן זכרון מת על 
הר'ר בינה פישל'ם, באורי כתבי קרש, צ'ה ק"ב בדרך קצרה, הופפות 
ותקונים בשירת דבורה, בדבר גדול שנתלה בקטן, התמורה, אד'ם הכהן 
וממנו המתאונן והמשורר, באור חמשה קאפ' תהלים, הבדל שמות, שיר , 
שירה, באור כתבי קדש---על יעקב הדרשן, מכתמים, באור כתבי קדש ובשם 


1) בהמליץ שנה ראשונה גו' 8 מזכיר שם את ר' מתתיהו לשם ולתהלה, ולפלא על 
בעל נחלת עולמים , כי לא הזכיר את המצוין הזה , 


בס' פך₪7 אופף פפרותי , הוצאת י"ח ראבניצקי ם' שלישי , אדעססא, בדפוס . 
מ"א בעלינפאן, תרנ"ז, בצר ‏ 140 שמה אגרות ש"י פין אל כבוד הדירעקטאר לבית 


רוצרן איר-י יו- 
וו אוזת 


הספר אשר באדעססא החכם הגדול מהור"ר בצלאל שטערין נ"י, אב תר"א, בעת שלו 


ה 4%- 


/\ 
עיר ווילנא צד ‏ 179) וראש הישיבה היה הרב הגדול ר' אהרן ברורא 
(טייבילם) (שם צר 110) שמה מצא לו הרשי"פ ריע וחכר נאמן בדומה לו 
הוא הר"ר חיים רומשישקער, ואחרי הישיבה בא אל בית מדרש הגר"א 
ללמור בעצמו, שמה מצא לו גם חבר נאמן הר"ר ישעיה בהרה"ג ר' משה 
| הלוי מ"מ ומ"ץ בשניפישאק תורני גדול ומשכיל על רבר אמת ויתבונן על 
הבח' רשי"פ , וייטב בעיניו דרכו , כי מצא בהרשי"פ תורה והשכלה יחד , 
ויחזק ויאמץ את לבו, ובהיותו בבמר"ר ולמד שמה ספרי ההלכות הרהיב 
בנפשו עוז להבר באור על ביאורי הגר"א על איזו ההלכות אשר למד שמה, 


ויכתוב | או פירוש על הלכות נטילת ‏ ידים ובציעת הפת, ויעיין | בספרי ‏ 


הרמב"ם גם קבע לו עהים ללמדו כסררו, תשוקתו ללמוד המקרא והרקדוק 
היה בו מחדרו הראשון , | ובהיותו בבתי מדרשים למדם בהחבא, וימצא לו 
גם רב וחבר את הר"ר אליעזר ליפמאן בהר"ר חיים , בהרה"ג ר' משה 
הורוויץ מ"מ רק"ק ווילנא (ק"נ 984) הנזכר הלאה. 


בהיותו בחור בן ח"י שנה מופלא ומשכיל בלמודים ונודע בשמו הטוב 
היה חפץ אבותיו להשיאו אשה אף שלא לרצונו, ויבקשו ומצאו את הבהולה 
מ' חנה בת איש נכבד ר' בעריל רעללעס נקרא, לאשה, והיא ידרעה להוקיר 
את ערך בעלה ובתבונות כפיה עשתה חיל ותנהל את ביתה שנתים ומחצה 
לא ידע מחסור, וכל מעינו בעת ההיא היה אך להגות בספרי תורה וחכמה 
וללמוד גם שפות עמים רוסית , אשכנזית , צרפתית, אנגליה , ועלה בירו רב 
במעט השנים ההם, ובמות אשתו ואת בימי נעוריה, היו לו הלמודים למשענת 
ולמצוא פרנסתו ,| והורה תורה לבני נעורים | לשעות בבתי הנגידים , ואחד 
מתלמידיו הוא הח"כ המופלא בעהמ"ח כ' דוראים בן הר"ר הערש קלאצקא, 
ובמשך השנים אשר ישב בלא אשה השתלם עוד בלמודים , בשפת פולנית , 
יונית  ,‏ ערבית ,| ועוד, והכל מעצמו בלי עזרת מורים רק על פי ספרי 
הלמודים לשפות ההטה : 


בשנת תר"א נתיסר פה ווילנא בית ספר לנערי בני ישראל ללמר 
תורה הכמה ושפת המדינה ע'י החכמים ר' הערש קלאצקא, ור' ניטן 
ראזענטהאל , וימנו את הרשי"פ לאחד מהמורים שמה, הבית הזה נפתח 
בהחל הקיץ לשנה ההיא, ובסוף חדש תמוז דרש פע מים בלשון אשכנזית 
הרב התכם. ה" וואלף טיגענדהאלב (צענזור) בשבח בית הספר הזה , ונדפסו 
בשפה ההיא, והעתיק אותם הרשי"פ בלשון עבר בשם אמרי אמות המה 
שני דרושים אשר דרש בשבת קדש מטות ומסעי (כ"ח תמוז תר"א, 6 יולי 1 
נאמרים בבית הספר לבני ישראל אשר תחת השגחת הגביר החכם ר' ניסן 
ראוענמהאל , והנהנת ר' זאב וואלף זייבערלינג, ‏ יוצאים לאור ע"י רשי"פ מורה 
הדת ולשון עבר בבית הספר הנ"ל לעזר התלמידים לומדי חנם (ווילנא תר"א) 
ורשי"פ כוהב שם ,אשר דרש בל' אשכנזית דברי נחומים ומוסר השכל 


| 
1 
ו 
[ 
1 
1 


תולדות המהבר 


הרב "' התכם 6 שמואל | יוסף פין ג"ר יצחק אייזיק. נולד 
ביום א'דחג הסוכות בעיר הוראדנא בשנה ת קע"ם ובהיותו עלם נפלא 
הביאו אביו פה עיר ווילנא לשמוע בלמודים מפי גדולי המלמדים בין מצויני 
ההלמידים , וימצא לו מורה משכיל את הרב החכם ר' אברהם קאצינעלינבויגען, 
וריע וחכר לו הוא כבן אחי רבו הוא הר" חיים ‏ ליב קאצינעלענבויגען 
בהרה'ג צ"ה ק"ב , ועוד חברים מצונים בדומה להם, ובית תלמודם היה 
בית | מדהש של הנגיד ד' שמחה בארד (הוא אבי רבו) בחצרו ברחוב 
רודנוצקער , הבית הזה היה בית מועד לחכמים ונבונים אשר בו החלו 
להתאסף לאחד בידם תורה חכמה והשכלה יהדיו , המשכילים הראשונים 
הד'ף צבו הירש ק'ב הנ"ל, אדם הכהן, ראמא"ג, בן יעקב, מרדכי 
נאטאנזאהן, ניםן ראזענטאהל, ועוד כמוהם, העלם הזה התבונן מאר על 
הליכותיהם בדברי חכמה ומדע, בביאור תנ'ך. על פי דקדוק: הלשון ומבארים 
את מאמרי התלמוד בדרך ישרה , ודבריהם עשו פרי בלבב הצעיר הזה כעץ 
שתיל על פלגי מים. אף ספרים רבים היו שמה בבמד"ר. הזה מן הישנים 
והחדשים אשר היו למשיבת נפש להצעיר הזה, אחרי המורה ר"א ק'ב 
נתנהו אביו למורה הלמוד, הוא הרב הגדול ר' יעקב הערץ מ"מ ומ"ץ 
באנטאקאליע (עיין, | עיר וילנא צד 77 אשר הרשי"פ טרוממו ומנשאו 
מ" ע"ש) ; 


ואחרי המורה הזה הביאו אביו אל הישיבה המצוינה בבית מדרש 
היפו"ד. אשר היתה תחת השגחת הרב הגדול ר' חיים (גיטקע מויבעס) עיין 


") אביו | הר"י אייזוק מת כ' שבט בשנת תק... בהוראדנא, ואשתו רבקה בת ר' שמואל 
מווולנא (מתה פה כ"ב סיוון | תק"צ,) בן ר' משה, בהר"ר הלל דיין פה ווילנא 
(הנוכר בקריה | נאמנה בצד ₪ בהר"ר שמואל מזעזמער , בהרב תגאון ר' משה 
דרשן. מווילנא (ק"נ צד 99, ובפ' עור ווילנא צר 85) בהגאון רי הלל - בעהמ"ח פ' 
בית הלל (ק"נ צד 82) (אשת הר"ר משה דרשן בת החסיד ר' שלמה ולמן, בהחסיר 
ר" ישראל, בהגאון ר' מאיר אבד"ק בריסק בהשר הנורע ר' שאול וואהל, בהנאון 
ר' שמואל יהודא קאצינעלינבויגין , בהגאון מהר"ם פאדווא, 


. 
א 
1/ 


3% 


3 
כש- 


ו 


4 


5 


מטם טפ םתוזפתאא 


.(חפחות .תע 25 ₪206625 670018א 


8 ,6110075 או האס ץ דדמה -- - 


,111005 1'5ת106000 <ותסתו ץותה) 


== ?<>-- 


1 1 .\ 


5ופת 85 288 0888 5ד₪00 0060186 ₪ 3316 


,8אות1]84] ₪ 1107668 .העד ₪5 .ה8ד6260ד6 60 .6% 
.6 28א686ת0 ,8הפתעם ו 


נאה חדשה עם תמונת המחבר 


קריה נאמנה 


קורות עדת ישראל בעיר ווילנא, ‏ וציונים 
לנפשות נאוניה. חכמיה, סופריה ונדיביה. 


גּ 


מאת הרב החכם והסופר 


רבי שמואל יוסף פין זל רשי פין) 


₪ הצאה הזאת נכנטו מכתבים ומבואים חשובים מאת הרב הגאון רבי 
מתתיהו שטראשון ז"ל. כמו כן נכנסו לתוך הספר בהוצאתו זו הוספות 

נוות, פרקים חדשים, הערות רבות ותולדות אנשי השם, וגם תולדות המחבר 
ללותיו הספרותיות והצבוריות, ‏ ע'י הרב החכם חוקר עתיקות רבי הלל נח 
ן שטיינשניידער ז"ל. 


. ההוצאה החדשה הזאת של הספר הוסיפה פניני אור על 
דרך ההיסתוריה העברית בדורות האחרונים, כי כמעט 
בכל דף ודף שבספר ימצא הקורא תעודות היסתוריות 
= חשובות, המפיצות אור בהיר על חיי אבותינו בעבר הקרוב. 


יר---")0 יר אה 


ווילנא - תרע"ה, 


שו" . בהוצאת בית מסחר הספרים של ר' יצחק פונק בווילנא, 
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